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I    Die  meteorolog'ischen  Beobachtung'en  an  Bord  S.  M.  S.  „Gazelle" 

während  der  Reise  vom  Juni  1874  bis  April  1876. 


lu  dem  ersten  Theile  dieses  Werkes  wurde  bereits  dargelegt,  iu  welcher  Weise  die  meteoro- 
logischen Beobachtungen  an  Bord  S.  M.  S.  „Gazelle"  während  der  Forschungsreise  in  den  Jahren 
1874  bis  1876  ausgeführt  worden  sind,  sofern  dabei  die  erhaltenen  Instruktionen  maassgebeud  waren. 
Auch  hinsichtlich  der  benutzten  Instrumente  ist  da,  wo  von  der  wissenschaftlichen  Ausrüstung  die 
Rede  war,  alles  Erforderliche  gesagt.  Es  erübrigt  nur  noch  an  dieser  Stelle  zu  erwähnen,  dass  so- 
wohl vor  der  Abreise,  wie  auch  nach  der  Rückkehr  S.  M.  S.  „Gazelle"  und,  wann  immer  während 
der  Reise  sich  Gelegenheit  darbot,  die  Instrumente,  Barometer  und  Thermometer,  verglichen  worden 
sind.  Die  auf  diese  Weise  ermittelten  Korrektionen  sind  durchweg  an  die  Ablesungen  der  Instrumente 
angebracht  worden,  und  kann  daher  ein  Grund  nicht  bestehen,  hier  die  Resultate  dieser  Vergleichungen 
im  Einzelnen  wiederzugeben.  Es  mag  nur  erwähnt  werden,  dass  die  Barometer  S.  M.  S.  „Gazelle" ') 
mit  den  Normal-Instrumenten  des  Observatoriums  in  der  Kapstadt  und  Mauritius  verglichen  und  wenig- 
übereinstimmende  Korrektionen  ermittelt  worden  sind.  Eine  eingehende  Prüfung  aller  Vergleichungen, 
wie  solche  in  den  Berichten  der  mit  den  Beobachtungen  betrauten  Offiziere  enthalten  sind,  sowie 
ferner  eine  Diskussion  längerer  Reihen  an  Bord  und  in  verschiedenen  Gegenden  der  Erde  ausgeführter 
Beobachtungen  ergaben  hinsichtlich  der  Uebereinstimmung  ein  so  wenig  befriedigendes  Resultat  der  zur 
Reduktion  auf  einen  Normalstand  zur  Verfügung  stehenden  Werthe,  dass  es  bei  den  geringen  Beträgen 
der  Korrektionen  zweckmässiger  erschien,  dieselben  zu  vernachlässigen,  zumal  dadurch  am  meisten 
den  durch  das  Normal-Instrument  des  Hydrographischen  Bureaus  erzielten  Korrektionen  entsprochen 
wurde.  Die  Zeit  um  1874  bis  1876  war  noch  wenig  geeignet,  volle  Uebereinstimmung  der  Barometer- 
angaben, die  sich  auf  verschiedene  Centralstellen  beziehen  mussten,  zu  erzielen.  Heute  —  nach 
15  Jahren  —  liegen  die  Dinge  freilich  anders  —  ungleich  günstiger  dank  dem  internationalen  Zu- 
sammenwirken. 

Während  des  Zeitraumes  vom  24.  Juni  1874  bis  24.  Juli  1875  wurde  ein  Barometer  „Greiner  20G" 
und,  als  dieses  Instrument  durch  die  mit  dem  Dichten  des  Batteriedecks  verbundenen  Erschütterungen 
zerbrochen  worden  war,  von  da  ab  bis  zum  19.  April  1876  das  Barometer  15  abgelesen. 

Die  Barometer  erwiesen  sich  während  der  Reise  als  gut  und  zweckmässig  konstruirt. 

Die  regelmässigen  Beobachtungen  wurden  strenge  im  Einklang  mit  den  hierfür  erlassenen 
Instruktionen  durchgeführt.     Die  Beobachtungstermine  waren  täglich  Morgens  um  2''.  G''  uud  10  Uhr 


')  Es   ist  an   einer  anderen  Stelle  dieses  Werkes  erwähnt,   dass   das  Hydrographische  Bureau  ein  Normal-Barometer 
von  Kew  (Adie — London)  bezogen  hatte,  mit  welchem  die  Barometer  der  Expedition  verglichen  wurden. 
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und  ZU  denselben  Stunden  des  Nachmittags.  Nur,  wenn  es  galt,  einzelne  Beobachtnngsreihen  aus- 
führlicher zu  gestalten  oder  einzelne  Phänomene  genauer  zu  verfolgen,  wurden  die  Beobachtungen  in 
kürzeren  Zwischenräumen,  oft  stündlich  und  noch  häufiger,  angestellt.  Letzteres  bezieht  sich  nament- 
lich auf  die  Notirungen  von  Windrichtung  und  Windstärke,  aräometrischen  Messungen  und  Beol> 
achtungen  über  das  spezifische  Gewicht  des  Meerwassers. 

Die  geographischen  Ortsbestimmungen  wurden  den  regelmässigen  Positionsbestimmungen 
des  Schiffsjournals  entlehnt.  Die  Länge  und  Breite  ist  nach  dem  nächstliegenden  observirten  Bestecke 
gekoppelt  und  wurde  die  Variation  für  diesen  Zweck  aus  dem  Schiffsjournal  entnommen.  Es  wird 
später  die  Rede  davon  sein,  in  welcher  Weise  Schiffskurs  und  Windrichtung  für  Deviation  und  Ab- 
weichung des  Kompasses  korrigirt  worden  sind.  Bei  den  einzelnen  Beobachtungsstunden  mussten,  wie 
schon  aus  Obigem  hervorgeht,  die  Schiffspositionen  in  den  meisten  Fällen,  wo  absolute  Bestimmungen 
nicht  vorlagen,  interpolirt  werden  —  natürlich  unter  Benutzung  des  jeweilig  gesteuerten  Kurses  und 
der  gelaufenen  Distanz.  Es  enthalten  das  Meteorologische  Journal  und  die  Auszüge  auch  deshalb  die 
erforderlichen  Reduktions-Elemente. 

Die  Variation  (Deklination)  des  Kompasses  ist  für  die  Zwecke  der  Navigirung  sowohl, 
als  wie  für  die  Ableitung  der  roheren  Windrichtung  etc.  in  der  Regel  aus  den  an  Bord  ausgeführten 
magnetischen  Beobachtungen  hergeleitet  worden.  Darunter  sind  nicht  immer  strenge  magnetische 
Beobachtungen  im  engeren  Sinne  zu  verstehen,  sondern  auch  die  einfachen  für  die  Navigation  erforder- 
lichen. In  Fällen,  in  welchen  solche  Deklinationsangaben  aus  den  Beobachtungen  an  Bord  nicht 
hergeleitet  werden  konnten,  wie  dies  namentlich  im  Anfange  der  Reise  der  Fall  war,  sind  die 
Werthe  der  magnetischen  Deklinationen  den  Magnetischen  Karten  der  Britischen  Admiralität  ent- 
nommen worden. 

Besondere  Sorgfalt  ist  den  Beobachtungen  des  Luftdruckes  gewidmet  worden,  und  sind  die 
Ablesungen  des  Barometers  unmittelbar  nach  der  Beobachtung  auf  0°  reduzirt  und  für  Indexfehler, 
soweit  derselbe  definitiv  festgestellt  werden  konnte,  verbessert  worden.  Ein  Gleiches  gilt  von  den 
Thermometer-,  bezw.  Psychrometer-Beobachtungen.  Die  Spannkraft  der  Wasserdämpfe  wurde  nach 
den  Jelinekschen  Tafeln  berechnet  und  meistens  auch  der  Thaupunkt  abgeleitet.  Mit  Rücksicht  auf 
diesen  letzten  Punkt  ist  zu  vermerken,  dass  sich  an  Bord  ein  Regnaultsches  Hygrometer  befand, 
welches  jedoch,  da  sich  das  vergoldete  Gefäss  rasch  abnutzte,  nicht  regelmässig  und  auch  nur  auf 
eine  kurze  Zeit  beobachtet  werden  konnte. 

Wolken.  Gattung,  Zug,  Richtung  und  Grad  der  Bewölkimg  sind  nach  der  üblichen 
Weise  und  anscheinend  mit  erheblicher  Sorgfalt  notirt  worden.  Dasselbe  gilt  von  der  Notirung  der 
Niederschläge,  die  im  weiteren  Verlaufe  der  Reise  auch  gemessen  worden  sind. 

Zustand  des  Meeres,  Temperatur  desselben  und  das  spezifische  Gewicht  des  Meerwassers 
wurden  mit  grosser  Sorgfalt  beobachtet  und  in  dem  Journale  verzeichnet. 

Eine  erhebliche  Sorgfalt  ist  den  Bemerkungen  über  Wind,  Luft,  Zustand  der  See  u.  s.  w.  ge- 
widmet worden,  und  erhellt  daraus  schon  zur  Genüge  der  Grad  der  Sorgfalt,  mit  welcher  im  All- 
gemeinen die  meteorologischen  Aufzeichnungen  ausgeführt  sind. 

Die  Einzelheiten  der  Beobachtungsmethoden,  der  Behandlung  der  Instrumente  u.  s.  w.  ergeben 
sich  zur  vollen  Genüge  aus  der  für  die  Führung  des  meteorologischen  Journals  sowohl  in  der  Kaiser- 
lichen Marine,  als  auch  für  die  Deutsche  Seewarte  erlassenen  Instruktion,  so  dass  ein  näheres  Ein- 
gehen auf  die  darin  behandelten  Gegenstände  kaum  einen  Zweck  haben  könnte.  Da,  wo  in  den 
Instruktionen  für  einzelne  Gattungen  von  Beobachtungen  Anweisungen  nicht  aufgestellt  sind,  wie 
etwa  für  anemometrische  Messungen,   für  Beobachtungen  über  spezifisches  Gewicht  und  Thaupunkt, 
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Über  Messungen  des  Regens  u.  s.  vr.  wird  bei  der  Behandlung  auf  die  zum  Yerständniss  erforderlichen 
Angaben  zurückgekommen  werden. 

Die  Anfertigung-  der  Auszüge  aus  dem  meteorologischen  Tagebuche. 

Man  musste  sich,  als  es  sich  darum  handelte,  die  meteorologischen  Beobachtungen  an  Bord 
S.  M.  S.  „Gazelle"  zu  verwertheu,  die  Frage  vorlegen,  in  welcher  Weise  diese  Verwerthung  am  zweck- 
raässigsten  zu  geschehen  habe.  Mit  Bezug  darauf  erachtete  man  es  als  wünschenswerth,  dass  so  viel 
als  möglich  von  den  Beobachtungen  reduzirt,  diskutirt  und  in  gedrängter  Form  wiedergegeben  werde. 
Von  einer  Veröffentlichung  der  Beobachtungen  //*  extenso  nach  dem  Vorbilde  wissenschaftlicher  Ex- 
peditionen, wie  jene  der  Kaiserlich  Königlichen  Fregatte  „Novara"  und  1.  B.  JI.  S.  „Challenger", 
glaulite  man  der  ganz  enormen,  damit  verknüpften  Kosten  wegen,  Abstand  nehmen  zu  müssen,  und 
zwar  um  so  mehr,  als,  da  alljährlich  Hunderte  von  vorzüglichen  Journalen  von  jenen  Gegenden,  welche 
S.  M.  S.  „Gazelle'*  berührte,  bei  der  Öeewarte  eingehen,  die  Veröffentlichung  eines  einzelnen  in 
extenso  einen  Zweck  nicht  haben  kann.  Zu  konkreten  Untersuchungen,  d.  h.  zur  Beleuchtung  be- 
stimmter meteorologischer  Fragen  wird  man  stets  auf  das  Original-Journal  zurückzugreifen  halten,  um 
die  Angaben  desselben  mit  jeniMi  anderen  Journalen  vergleichen  und  zui-  lietreffenden  Untersuchung 
ausl)euten  zu  können. 

Bei  dem  Entwerfen  der  meteorologischen  Extrakte  wurde  darauf  Bedacht  genommen,  nicht 
nui'  die  Mittel werthe  zu  geben,  sondern  auch  die  Schwankungen  der  verschiedenen  meteorologischen 
Elemente  zum  Ausdrucke  zu  bringen,  damit  alle  Züge,  welche  in  klimatischer  Hinsicht,  sowie  rucksicht- 
lich des  Charakters  der  Witterung  bezeichnend  waren,  erhalten  blieben.  In  Nachfolgendem  werden 
wir  die  zum  Verständnisse  dieser  Auszüge  erforderlichen  Einzelheiten  darlegen. 

1.  Die  Position  des  Schiffes  ist  —  wie  schon  bemerkt  —  aus  den  regelmässigen  Schiffs- 
Positions-Bestimmungen  abgeleitet  worden,  und  sind  die  extremen  Werthe  der  geographischen  Breite 
und  Länge  aufgenommen  worden,  so  dass  man  gewissermaassen  das  Gebiet,  in  welchem  sich  das  Schiff 
während  eines  bestimmten  Tages  befand,  und  wofür  also  die  meteorologischen  und  sonstigen  Angaben 
gelten,  genau  bezeichnet  hat.     Die  Längen  sind  durchweg  von  Greenwich  gerechnet. 

2.  Schiffsbewegung.  Der  Kurs  des  Schiffes  ist  in  der  Weise  angegeben,  dass  man  daraus 
ersehen  kann,  innerhalb  welcher  Zeit  des  Tages  ein  bestimmter  Kurs  gesteuert  wurde,  ob  ein  Aendern 
desselben  vorkam  oder  nicht.  Der  Schiffskurs  ist  durch  den  Winkel  von  Norden  über  Osten  bis 
zu  .360°  bezeichnet  und  ist  jederzeit  rechtweisend  zu  verstehen.  Die  im  meteorologischen  Journale 
enthaltenen  missweisonden  Kursaugaben  sind  nach  den  an  Bord  ausgeführten  Beobachtungen  für  De- 
viation und  magnetische  Deklination  verbessert.  Die  durch  diese  Reduktion  bedingten,  in  Graden 
nach  der  oben  angegebenen  Weise  ausgedrückten  Richtungen  sind  in  den  folgenden  Auszügen  unver- 
ändert erhalten  worden;  es  wurde  von  einer  Umwandlung  derselben  in  die  übliche  Bezeichnungsweise 
abgesehen,  indem  es  Denjenigen,  welche  diese  Angaben  in  der  gewöhnlichen  Weise  verwenden  wollen, 
überlassen  wird,  die  einfache  Umwandlung  auszuführen. 

Die  Fahrt  des  Schiffes  ist  in  Knoten  angegelieu,  und  zwar,  wenn  Aeuderungen  inuei'halb  eines 
Tages  vorkommen,  unter  Hinzufügen  der  Theile  des  Tages,  auf  welche  sich  die  veränderten  Fahr- 
geschwindigkeiten beziehen.  Die  extremen  Beträge  der  Fahrgeschwindigkeit  sind  in  den  meisten 
Fällen  angegeben. 

3.  Wind.  Die  Richtung  des  Windes  ist  für  jeden  Tag 'aus  allen  zur  Verfügung  stehenden 
Beobachtungen  abgeleitet  worden  als  mittlere  Windrichtung  nach  der  Lambertscheu  Formel.  Dabei 
werden,  wie  bei  dem  Kurse  erwähnt,  die  Winkel  von  Nord  über  Ost  bis  zu  360°  gerechnet.    Bezeichnet 
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man  die  Windrichtungen  während  eines  Tages  mit  (p',  9)^,  cp^,  f*,  (p^,  cp^,  die  dazu  gehörigen  Wind- 
stärken mit  k',  k-,  k^,  k"',  k'',  k''  und  die  Zeitdauer  derselben  durch  t',  t^,  t^,  t*,  t'',  t'',  so  erhält  man 
die  Richtung  des  Windes  (7)  und  die  Stärke  (k)  unter  der  Voraussetzung,  dass  t',  f'',  t''  etc.  in  gleichen 

k'  sin  (p^  +  k^  shi  cp'^  -\-  k^  sin  (p^  -\-   .  .  .  . 


Intervallen  (4  Stunden)  sind:  tg  7) 


k'  cos  y'  -|-  k^  cos  cp'^  4"  1^^  coä^  f^'  + 


Die  mittlere  Windstärke  (R)  wurde  abgeleitet  aus  R  =  V(Pl-{-  Q.I) ,  wobei  Q„  ■= 
2  (k  sin  (p)  und  P„  =:  .J  (k  cos  f)  ist,  d.  h.  es  wird  die  Resultante  in  den  Auszügen  gegeben  und 
nicht  die  einfachen  Mittelwerthe  aus  den  6  einzelnen  Beobachtungen  des  Tages. 

Da  im  Anfange  der  Aufnahme  der  Arbeit  weder  die  exakten  Beträge  der  Deviation,  noch  jene 
der  Missweisung  bekannt  waren,  also  ein  Korrigiren  der  beobachteten  einzelnen  Windrichtungen  nach 
dem  Kompasse  auf  die  wahren  sich  nicht  thunlich  erwies,  so  musste  die  Berechnung  der  missweisenden 
"Windrichtung  zuerst  vorgenommen  werden.  Dabei  ist  zu  erwähnen,  dass  die  Beträge  der  Deviation 
an  Bord  der  „Gazelle"  durchweg  nur  geringe  waren,  daher  das  Vernachlässigen  der  Reduktion  einer 
jeden  einzelnen  Beobachtung  für  den  jeweiligen  Kurs  für  naheliegende  Kurse  einen  unerheblichen 
Einfluss  äusserte  und  andererseits  weit  auseinanderliegende  Kurse  an  ein  und  demselben  Tage  (wie 
etwa  beim  Kreuzen)  nur  selten  vorkommen;  so  schien  es  zulässig,  die  Gesammt-Missweisung  (Deviation 
und  Deklination),  wie  sie  für  einen  bestimmten  Tag  ermittelt  war,  als  Korrektion  an  die  berechnete 
mittlere  Windrichtung  anzubringen.  In  Fällen  erheblicher  (weit  auseinanderliegender)  Knrsrichtungeu 
an  ein  und  demselben  Tage  wurde  von  dem  Anbringen  einer  Deviations-Korrektion  Abstand  genommen 
und  lediglich  die  ermittelte  Missweisung  augebracht.  Für  jene  Zeitabschnitte,  während  welcher  De- 
klinations-Bestimmungen nicht  ausgeführt  worden  sind,  wurde  die  magnetische  Deklination  für  eine 
recente  Epoche  aus  den  Karten  entnommen  und  als  Korrektion  an  die  lierechnete  mittlere  Wind- 
richtung angebracht. 

Die  in  den  meteorologischen  Auszügen  in  Graden  angegebenen  Windrichtungen  und  Kurse  können 
sonach  bezw.  als  wahre  Kurse  und  Windrichtungen  angesehen  werden. 

Die  Stärke  des  Windes'  im  Mittelwerthe  ist  —  wie  oben  schon  bemerkt  —  als  die  Resul- 
tante, wie  sie  sich  aus  der  Lambertschen  Formel  ergielit,  anzusehen,  während  die  Extreme  nach  der 
Beaufortschen  Skala  angegeben  sind. ') 

Die  Barometer-Angaben  wurden  sämmtlich  für  lustrumentalfehler  und  auf  0°  C.  reduzirt. 
Eine  Korrektion  für  Schwere  und  auf  das  Niveau  des  Meeres^)  wurde  in  keinem  Falle  angebracht. 
Die  gegebenen  Mittelwerthe  repräsentiren  die  rohen  Mittel  aus  je  6  Beobachtungen  während  des 
Tages.  Die  Luftdruck-Extrem^  nebst  Angabe  der  Zeiten  sind  für  einen  jeden  Tag  angegeben,  sowie 
auch  die  rapiden  Aenderungen  im  Luftdrucke  und  die  Zeiten  ihres  Vorkommens  Aufnahme  ge- 
funden haben. 

Es  bedarf  wohl  kaum  der  Erwähnung,  dass  das  Barometer  sorgfältigst  gegen  direkte  Strahlung 
und  rasclie  Temperaturänderung  geschützt  montirt  war.  Es  wurde  beständig  darauf  geachtet,  dass 
dasselbe  frei  schwingen  konnte  und  zu  allen  Zeiten  eiue  vertikale  Lage  einnahm. 

Die  Temperatur  der  Luft"'  wurde  an  Thermometern  beobachtet,  welche  in  einem  Jalousie- 
kästchen etwa  ein  Meter  über  Deck  und  an  einem  dafür  unter  der  Kommandobrücke  festgestellten 
Stative  frei  schwingen  konnten.  Diese  Aufstellung,  welche  unzweifelhafte  Vortheile  bietet,  wurde  im 
Laufe  der  Reise  verlassen  und  das  Thermometer-Jalousiekästchen  gleichfalls  unter  der  Kommandobrücke 


')  Ueber  die  anemometrisohen  Messungen  an  Bord  wird  an  anderer  Stelle  beriililet  werden, 
ä)  Das  Barometer  befand  sich  luigefiilir  &  m  über  mittlerem  Wasserstand. 
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etwas  liöbev  über  Jleck  und  fest  aufgeliangeii.  Es  ist  allgemein  liekaiuit,  dass  Temperatur-Beobacli- 
timgeu  der  Luft  an  ]»ord  sehr  schwer  auszufiihren  sind.  An  Bcird  S.  M.  S.  „(Jazelle"  hat  man  aber 
an  dem  Grundsätze  festgehalten,  die  Beobachtungen  an  ein  und  demselben  Platze  auszuführen,  woduirli 
diese  Beobachtungen  besonders  zuverlässig  erscheinen.  Die  Angaben  sind  durchweg  in  Celsiusgraden, 
die  gegeljenen  Mittel wertiie  repräsentiren  die  rohen  Mittel  aus  den  G  Beobachtungsstunden.  Die  ex- 
tremen Werthe  der  Temperatur  nebst  den  Zeiten,  an  welchen  sie  vorkamen,  fanden  gleichfalls  Auf- 
nahme in  den  nachfolgenden  Auszügen.  Dass  die  einzelnen  Teniperatural)lesungen  vor  Allem  von  den 
Indexfehlern  der  Instrumente  befreit  wurden,  bedarf  wohl  nicht  erst  der  Erwähnung. 

Die  Temperatur  des  feuchten  Thermometers,  welches  unter  sonst  gleichen  Verhältnissen 
wie  das  Thermometer  für  die  Lufttemperatur  ausgestellt  war,  wurde  in  der  Weise  lieobachtet,  dass 
einige  Zeit  vor  der  Beoljachtung  die  mit  reinem  Jlusselin  überdeckte  Kugel  mit  reinem  Wasser  be- 
leuchtet imd  der  niedrigste  Htaiul  der  Temperatur  beobachtet  wurde.  Eine  Kapillar-Vorrichtung  zur 
Benetzung  der  Kugel  mittelst  eines  Baumwollfadens  wurde  nicht  angewendet. 

Die  Spannkraft  der  Dünste  wurde  aus  den  Angaben  des  trockenen  und  nassen  Thermo- 
meters mittelst  der  Psychrometertafeln  Jelineks  berechnet.')  Aus  den  so  abgeleiteten  Werthen  der 
S]iannung  der  Dünste  wurden  die  rohen  Mittel  für  den  Tag  berechnet  und  mit  den  extremen  Werthen 
unter  Angabe  der  Zeit  ihres  Vorkommens  in  die  nachfolgenden  Auszüge  aus  dem  meteorologischen 
Tagebuche  aufgenommen. 

Mittelst  eines  in  dem  Thermometer -Jalousiekästchen  befestigten  Kondensations-Hygro- 
meters'"- mit  As]nrator  wurde  nahezu  während  der  ganzen  Reise  der  Thaupunkt  unmittelbar  bestimmt 
und  in  das  meteorologische  Tagebuch  eingetragen.  Eine  Verwerthung  dieser  Bestimmungen  fand  nicht 
statt,  weil  aus  einer  Prüfung  hervorzugehen  scheint,  dass  der  Apparat  nicht  zur  vollen  Zufriedenheit 
funktionirte,  was  zum  Theile  auf  die  Schwierigkeiten  der  Behandlung  desseliien  in  der  feuchten  Luft 
auf  See,  zum  Theile  auch  auf  mangelhafte  Vei-goldung  des  Kondensationsnäpfchens  zurückgeführt 
werden  muss.     Auch  ein  Haarhygrometer  war  an  Bord.  ^^■ 

Der  Zustand  des  Himmels  und  der  Bewölkung  wurde  in  der  allgemein  üblichen  Weise 
verzeichnet,  und  zwar  zu  verschiedenen  Zeiten  während  des  Tages.  Die  Bezeichnung  der  Wolken 
war  die  durch  die  Instruktionen  für  Führung  des  meteoi'ologischen  Journals  an  Bord  der  Schiffe  der 
Kriegsmarine  vorgeschriebene;  eine  besondere  Sorgfalt  scheint  ebenso  wenig  auf  die  Charakterisirung 
der  Bewölkung,  wie  auf  deren  Grad  und  die  Zugrichtung  verwendet  worden  zu  sein.  Nur  selten 
finden  sich  Angaben  über  Zugrichtung  der  Wolken  in  verschiedenen  Schichten,  die  ja  in  der  That  an 
Bord  auch  recht  schwierig  zu  erlangen  sind. 

Der  Niederschlagt-  wurde  mittelst  eines  in  kardanischer  Aufhängung  zu  luvward  an  der 
Kommandobrücke  angebrachten  Regenmessers  gemessen.  Die  Ablesung  erfolgte  meistentheils  um 
9''  a.  m.,  und  gilt  der  Betrag  für  die  voraufgegangenen  24  Stunden.  Auch  die  Verdunstung  wurde 
gemessen,  nahezu  die  ganze  Reise  hindurch;  da  aber  die  näheren  Angaben  über  die  Weise  der  Be- 
obachtung derselben,  wie  sie  in  den  Berichten  enthalten  sind,  kaum  genügen,  um  die  Verdunstungs- 
beträge genau  festzustellen,  wodurch  die  Vergleichbarkeit  derselben  beeinträchtigt  wird,  so  wurde  von 
einer  Verwerthung  dieser  an  und  für  sich  verdienstvollen  Beobachtungen  Abstand  genommen,  ^'i- 

Der  Ozonbetrag  wurde  vermittelst  der  von  der  Fii*ma  Krebs  in  Berlin  gelieferten  Papiere 
beobachtet.     Es  wurden  dieselben  in  einem  Blechgefässe,    das  freie  Luftcirkulation  zuliess,    aber  vor 


1)  Jelinek,  Anleitung  zur  Anstellung  meteorologisulier  Beobachtungen  und  Sammlung  von  Hiilfstafeln.    Wien   187G, 
Seite  78   ff. 
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Regen  schützte,  exponirt.  Die  Zeit  der  Exposition  war  fast  durchweg  24  Stunden,  und  zwar  erfolgte 
die  Ablesung  bezw.  das  Ersetzen  des  Papieres  durch  frisches  meistentheils  des  Morgens  um  9  Uhr. 

Der  Zustand  der  See,  besonders  deren  Temperatur  an  der  Oberfläche,  wurde  in  der  all- 
gemein üblichen  Weise  aufgezeichnet,  bezw.  beobachtet.  Von  einer  Aufnahme  der  beobachteten 
Meeresströmungen  wurde  an  dieser  Stelle  Abstand  genommen,  weil  dieselben  in  einem  anderen  Ab- 
schnitte dieses  Werkes  eingehendere  Besprechung  finden. 

Der  für  das  Mittel  der  Temperatur  des  Wassers  an  der  Oberfläche  gegebene  Werth  ist 
das  rohe  Mittel  aus  6  Beobachtungen,  zu  welchem  die  extremen  Beträge  für  den  Tag  hinzugefügt  sind. 

Das  spezifische  Gewicht^"  ist  mittelst  zweier  Aräometer,  das  eine  von  Steeger-Kiel, 
das  andere  von  Greiner-Berlin, ')  beobachtet  und  sind  der  Mittelwerth  für  alle  zur  Verfügung  stehenden 
Beobachtungen  während  eines  Tages,  sowie  die  extremen  Werthe  aufgenommen  worden.  Es  sind  die 
Aräometerangaben  auf  die  Temperatur  von  17,.5°C.  reduzirt.  Die  Reduktion  wurde  nach  Karsten's 
Tafeln  ziir  Reduktion  des  spezifischen  Gewichts  der  See  ausgeführt.  An  einer  anderen  Stelle  sind 
die  Beobachtungen  des  spezifischen  Gewiclits  des  Meerwassers  in  c.vtenso  publizirt  worden,  und  sind 
dort  noch  einige  die  Beobachtungen  betrefl'ende  Einzelheiten  mitgetheilt  worden.  Hier  sei  nur  er- 
wähnt, dass  das  Normal-Aräometer  von  Greiner  in  der  Regel  bei  geringerem  spezifischen  Gewicht 
gebraucht  worden  ist. 

Unter  den  allgemeinen  Bemerkungen  hat  alles  das,  was  sich  auf  besondere  meteorologische 
und  hydrographische  Vorkommnisse  bezieht  während  eines  Tages,  Aufnahme  gefunden,  imd  verdient 
hier  erwähnt  zu  werden,  dass  diesem  Theile  der  Führung  des  meteorologischen  Tagebuches  eine  nicht 
unerhebliche  Sorgfalt  zugewendet  worden  ist.  Wenn  in  den  nachfolgenden  Auszügen  diese  Bemer- 
kungen einen  nur  spärlichen  Raum  einnehmen,  so  findet  dies  darin  seine  Erklärung,  dass  ein  grosser 
Theil  der  Beobachtungen  schon  ))ei  der  Besprechung  der  einzelnen  Elemente  Verwendung  gefunden 
hat  oder  auch  in  den  einzelnen,  Beobachtungen  in  e.ctenso  enthaltenden  Abschnitten  zum  Abdrucke 
gelangte. 


Anmerkungen  zu  den  vorstehenden  Bemerkungen  und  Erläuterungen. 

I.  Das  Anemometer  liat  sioh  im  Allgemeinen  gnt  bewährt,  nur  musste  schon  nach  kurzem  Gebrauche  durch  Zwischcn- 
Icgen  eines  Lederringes  zwischen  die  aufeinander  geschraubten  Theile  der  Hülse  die  Spindel  etwas  erhöht  werden,  da  eine 
Reibung  und  Klemmung  der  Spindelspitze  in  ihrer  Büchse  stattfand;  der  Grund  derselben  konnte  nicht  ermittelt  werden.  Das 
Instrument  wurde  auf  der  Kouimandobrücke  oder  dem  Luv- Kutter  dem  AVinde  ausgesetzt,  im  Allgemeinen  in  bestimmten 
Zwischenräumen,  bei  ungleichuiässigem  Winde  jedoch  bei  verscliiedenen  Stärken  desselben.  In  dem  .Journal  ist  auf  dem 
rechten  Rande  jeder  Seite  die  Maximal-  und  Minimal-Windgeschwiudigkeit  für  die  vier  Stunden  einer  Beobaclitungs- Periode 
angegeben,  während  in  der  Rubrik   .Wind"   die  Stärke  nach  wie  vor  nach  der  Beaufortschen  Skala  verzeichnet  ist. 

Da  die  Anzahl  der  Umdrehungen  des  Anemometers  natürlich  sehr  von  der  Lage  des  Schift'es  zum  Winde  und  der 
Fahrt  abhängt,  welche  im  .Journal  in  der  Rubrik  „ Schiffsbewegung "  vermerkt  sind,  so  sind  nur  die  Windgeschwindigkeiten 
verzeichnet,  welche  auf  den  angeführten  Kurs  und  die  Fahrt  Bezug  haben,  falls  einer  dieser  Faktoren  bedeutend  geändert  ist, 
z.  B.  durch  Mitdampfen,  Beidrehen  u.  dergl. 

Die  Windgeschwindigkeiten,    welche    „in   Metern   in   der  Sekunde"    angegeben   sind,    wurden    aus    den    gemessenen 

Umdrehungen  nach  „Jelinek,    Anleitung  znr  Anstellung  von  meteorologischen  Beobachtungen"  mit  der  Formel  "    -- — '-    = 

0,04ü5'"  X  n    berechnet,    worin    2R  =  '.'DO  mui     und    u    die    gemessenen  Umdi-ehungen    bei    einer    Minute  Aussetzung  des 
Instrumentes. 


1)  Ein  Normal-Aräometer. 


Meteorologische  Beobachtungen  an  Bord.  —  Einleitung. 


Folgende  Angaben  sind  das  Resultat  einer  Zusammenstellung  einer  grossen  Anzahl  von  Messungen  „bei  dem  Winde". 


Windstärke 

Umdrehungen 

Geschwindigkeit 

Windstärke 

Umdrehungen 

Geschwindigkeit 

nach 

in 

in  Metern 

nach 

in 

in  Metern 

Beaufort 

1  Minute 

in  der  Sekunde 

Beaufort 

1  Minute 

in  der  .Sekunde 

1 

0—  24 

0—  1,13 

G 

200—260 

9,11—11,86 

2 

24—  40 

l,i:i—   1,S2 

7 

250—300 

11,39-13,66 

2—3 

40—  70 

1,82—  :i,l!l 

8 

300-400 

13,66—18,22 

'i 

70—120 

3,19—  ,5,47 

9 

400—500 

18,22-22,78 

3—4 

100—140 

4,55—  6,38 

10 

500-600 

22,87—27,55 

4 

130-180 

5,92—  8,20 

11 

über  600 

über  27,55 

5 

170—230 

7,73—10,46 

12 

nicht  gemessen 

Wenn  diese  Angaben  unter  sich  nicht  streng  abgeschieden  sind,  so  hat  dies  seinen  Grund  zum  Theil  darin,  dass 
der  Zustand  der  See  und  das  Höher-  oder  Voller -Steuern  durch  ihren  Einfluss  auf  die  Fahrt  des  Schilfes  etc.  auf  die  Anzahl 
der  Umdrehungen  einwirken. 

I[.  Die  Thermometer  haben  bei  mehreren  Vergleichen  im  Laufe  der  Reise  dieselben  Üitiercnzen  ergeben.  Als 
Normal -Thermometer  wurden  die  in  dem  Stativ  angebrachten  Normal -Thermometer  von  Greiner,  welche  zu  den  Psychrometer- 
Beobachtungen  verwendet  wurden,  angenommen.  Das  in  dem  festen  Glase  des  Regnaultschen  Hygrumeters  angebrachte 
Thermometer  hatte  danach  einen  Index  von  — 0,16°  C.,  das  in  der  vergoldeten  Kapsel  von  —0,24°  C.  Sämmtliche 
Beobachtungen,  auch  die  der  Thermometer  am  Barometer,  sind  auf  das  Normal -Thermometer  reduzirt;  bei  dem  Hygrometer, 
wenn  uüthig,  mit  Einschaltung  des  Thermümcters  im  festen  Glase.  Von  dem  Hygrometer  ist  noch  anzuführen,  dass  sich  das 
Gold  auf  der  Kapsel  sehr  schlecht  hält  und  im  Auslande  nicht  überall  erneuert  werden  kann.  Es  müsste  demnach  eine 
Reservekapsel  mitgegeben  werden,  wenn  es  sich  nicht  empfehlen  sollte,  dieselbe  überhaupt  aus  polirtem  Silberblech  herzustellen. 
Auf  einem  grossen  Theile  der  Reise  war  gar  kein  Gold  mehr  auf  der  Kapsel,  und  war  nach  Ansicht  der  Beobachter  der 
Beschlag  jetzt  besser  zu  erkennen,  als  vordem.  Besonders  in  der  Zeit,  wo  das  Gold  anfängt  sich  zu  verlieren,  nach  etwa  drei 
Monaten,  ist  der  Beschlag  schwer  wahrzunehmen.  Des  Nachts,  im  Allgemeinen,  und  bei  schlechtem  Wetter  ist  die  Beobachtung 
sehr  schwierig  und  unsicher,  welchem  Uebelstande  im  ersten  Falle  vielleicht  durch  Einführung  einer  kleinen,  zweckmässig 
konstruirten  Laterne,  die  auch  bei  den  übrigen  Ablesungen  von  grossem  Nutzen  sein  würde,  in  etwas  abgeholfen  werden 
könnte.  Das  Stativ  für  die  Thermometer  bat  sich  sehr  gut  bewährt.  Es  schützt  dieselben  gegen  Sunne,  Regen  und  Zug,  und 
ist  keines  derselben  zerbrochen,  nur  der  tjuerschnitt  im  Gestell,  in  dem  das  Kästehen  schlingert,  niuss  grösser  sein.  Von  dem 
Hygrometer  ist  endlich  noch  die  Glasröhre,  auf  welche  die  Kapsel  geschoben  wird,  zerbrochen  und  musste,  da  sie  nicht  zu 
ersetzen  war,  von  Metall  angefertigt  werden. 


III.  Im  Monat  Oktober  und  November  1S74  sind  die  Beobachtungen  <les  Hygrometers  mehrere  Male  auf  einige  Tage 
unterbrochen,  da  dauuils  gerade  die  Glasröhre,  auf  welche  die  Kapsel  geschoben  wird,  zerbrochen  war.  Mit  verschiedenen 
anderen  Glasröhren  wurde  der  Versuch  gemacht,  bis  endlich  die  Metallröhre  angefertigt  wurde,  welche  auch  dem  Zwecke 
entsprach.  Im  September  und  Anfang  Oktober  1875  traten  einige  Unterbrechungen  wegen  Mangels  an  Schwefeläther  ein.  Im 
November  1875  endlich  wurde  die  Kapsel  mehrere  Tage  zum  Vergolden  in  Auckland  an  Land  gegeben. 


IV.  Vom  10.  August  bis  zum  4.  Oktober  sind  in  einigen  leerstehenden  Spalten  Beobachtungen  des  mitgegebenen 
Haarhygrometers  eingetragen.  Das  Instrument  war  an  der  Rückwand  des  meteorologischen  Häuschens  angeschraubt.  Obgleich 
dasselbe  hier  gegen  unmittelbare  Nässe,  und  durch  den  Schirm  gegen  Staub  hätte  geschützt  sein  müssen,  kam  es  jedoch  bald 
hauptsächlich  durch  Verunreinigung  in  Unordnung,  so  dass  die  Beobachtungen  mit  demselben  wieder  eingestellt  wurden. 


V.  Von  den  Apparaten  zum  Auffangen  und  Messen  des  Regens  ist  anzuführen,  dass  für  eine  zweijährige  Periode 
zwei  Messgläser  nicht  ausreichen,  da  dieselben  —  von  dünnem  Glase  gefertigt  —  leicht  zerbrechen,  wenn  sie  am  oberen  Rande 
beschädigt  sind,  und  sich  im  Auslande  nicht  ersetzen  lassen. 


VI.     Zum  Messen  der  Verdunstung  wurde  an  Bord  ein  flaches,    eben    so  bedecktes  Gefäss,    dass   der   Luftzug    freien 
Zutritt    hatte,    angefertigt.     Es    hatte'  dieses   genau    die  Oberfläche,    wie  die  Auffangefläche  des  Regenmessers.     Ein  bestimmtes 
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Quantum  süssen  Wassers,    auf    24  Stunden    hineingegossen,    wurde    wieder    gemessen    und   die   Differenz   als  Verdunstung   im 
Journal  notirt. 

Die  Ozun- Papiere  wurden,    wo  es  im  Journal   nicht  anders  angegeben  ist,    auf  '2-1  Stunden    in  dem  BlechUasten  der 
Luft  ausgesetzt. 


VII.  Zum  Messen  des  spezifischen  Gewichtes  des  Seewassers  wurden  die  Steeger-Küchlerschen  Aräometer  benutzt, 
nur  wenn  das  Wasser  zu  leicht,  die  in  dem  Greinerschen  Aräometerkasten  befindlichen  Normal -Aräometer,  gegen  welche 
jedoch  die  Steegerschen  um  0,0005  bis  0,0006  zu  niedrig  zeigen.  Dieser  Abweichung  wegen  ist  im  Journal  stets  angegeben, 
wenn  eine  andere  Art  zur  Verwendung  gelangt  ist.  Beim  Schlingern  des  Schiffes  lehnt,  sich  das  Aräometer  gegen  die  Wände 
des  Glasgefässes,  welchem  Nachtheile  durch  einen  grösseren  Durchmesser  des  Gefässes  oder  durch  einen  Deckel,  in  dessen 
C'entrum  sich  ein  Loch  für  den  oberen  dünnen  Stiel  des  Aräometers  befindet,  abgeholfen  werden  müsste;  am  besten  würde 
jedoch  ein  genau  gearbeitetes  Schlingertischchen  von  etwa  1  m  Höhe  dem  Zwecke  entsprechen,  in  dem  wohl  auch  das  Aräometer 
selbst  untergebracht  werden  könnte,  um  so  das  häufige  Zerbrechen  beim  Hin-  und  Hertragen  zu  verhüten. 


1.    Meteorologisches  Tagebuch  S.  M.  S.  „Gazelle". 

Wenn    in    der  nachfolgenden  Zusammenstellung  die  Richtung  in  Strichen  gegeben,   ist  sie  missweiseud  zu  verstehen,    da  sie  in 

solchen  Fällen  nur  als  näherungsweise  zu  erachten  ist. 

Das  arithmetische  Mittel  der  Windstärke  ist  durchweg  nicht  berechnet. 

(A  =  Nebel.     B  =  Regen.     C  =  Schnee.     D  =  Thau.) 


1874,  den  24.  Juni. 

Position:  55°  2G'— 53°  55'  N-Br.,  5°  19'— 3°  25'  0-Lg. 
Schiffsbewegung:    Kurs   des  Schiffes    in   der  Nacht  N  223°  E, 
ändert  sich  wenig   im  Laufe   des  Tages,   Nachmittags  an- 
haltend N209°E. 
Fahrt:  Nachts  und  Vormittags  8 — 7,  Nachmittags  6 — 5. 
Wind:    Richtung.     Mittel    N179''E;    hin  und  herschwankend 
zwischen  N175°E  und  N198°E,    einmal  N153°E  um  IQh 
a.  m. 
Barometer:    Mittel  759,99  mm;  max.  71)2,17  mm  um  2h  a.  m., 
fällt   dann    bis    zum  min.   758,90  mm  um  2''  p.  m.,    steigt 
wieder  bis  759,48  mm  um   10''  p.  m. 
Temperatur  der  Luft:    Mittel   13,0°,  max.   14,0°  um  G^   p.  m., 

min.  11,8°  um  &'  a.  m. 
Spannkraft  der  Dünste:    Mittel   10,6mm,  beginnt  mit  10,0  mm 
um  2^  a.  m.,  steigt  bis   10,9  mm  utn  21i  p.  m.,  fällt  wieder, 
aber  wenig,  bis   10,7  mm  um  lO^  p.  m. 
Wolken:  Gattung  und  Betrag,     cu  str.   10  um  2''  a.  m.,  ni  10 
um  eh,    cu  ni   10   um    lOh  a.  m.,    cu  ni    10   um  2l>  p.  m., 
cu  2   in  NE    um   6h   nur  am  Horizont,    str.   1    um    10h 
p.  m. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  mit  geringer  Abweichung. 
Niederschlag:  Nachts  und  Vormittags  leichter  A,  Nachmittags 

bis  2h  ao'  p.  m.  13/4  Stunden  B  imd  Abends  D. 
Zustand  der  See:  — 

Allgemeine  Bemerkungen:  Himmel  bedeckt  bis  etwas  nach 
2h  p.  m.,  anfangs  leichter  Nebel,  dann  l'/^  St.  Regen; 
später  Himmel  klar. 

2''  a.  m.     Der  Himmel  leicht  bedeckt;  leichter  Nebel. 
6h  a.  m.     Himmel  bedeckt;  leichter  Nebel. 
lOh  a.  m.     Himmel  bedeckt;  Regen  V/i  Stunde. 
2h  p.m.     Himmel  bedeckt;  Regen  1/2  Stunde. 
6h  p.m.     Himmel     klar;     nur    Wolken     in    NE     am 
Horizont. 

1874,  den  25.  Juni. 

Position:  53°  36'— 52°  18,4'  N-Br.,  3°  8'— 1°  59,5  0-Lg. 
Schifl'sbew. :  Kurs  stets  N207°E. 

Fahrt.     Begann    mit   4,5,    verminderte    sich    bis   2,3   um  2h 
p.  m.,  war  jedoch  um  6h  wieder  5,5  und  um   IQh  4,5. 


Wind:     Richtung.      Mittel    N198°E    zwischen    N179°E     und 
N207°E. 
Stärke.     Mittel  3,6;  max.  5,  min.  2. 
Barom. :    Mittel    758,71mm;    max.   759,95  mm    um    6h  a.  m.; 


p.  m.,  steigt  wieder  bis  758,0  mm 


aus  NE,    aber  von 
m.  bis    10h   p.  ni. 


min.   757,50  mm  um  2h 
um  10h. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel  14,2°;    max.  15,3°  um  6h  p,  m.^  min. 
13,4°  um  2h  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  10,3  mm;    max.   10,9  mm  um   10h 
a.   m.,  min.  8,9  mm  um  lüh  p.  m. 

Wolken:    Gattung  und  Betrag,     cu  str.  3:    um  6h  a.  m.  cu  2, 
von   10h  a,  m.  bis  10h  p.  m_  cu  ni   (dazu   von  10h  a.  m.) 
9 — 10;    jedoch    war    der   Himmel   um    6h  p.  m.  nur  halb 
bedeckt. 
Richtung.     Um  lOh  a.   m.  und  2h  p.  m. 
6h  p.  m.  an  aus  SW. 

Niederschi.:  D  um  2h  a.  m.;   B  von  21'  p 

Zustand  d.  See :  — 

Allg.  Bemerk.:  Nachts  Himmel  klar  mit  Wolken,  gegen  Morgen 
auch  diesig.  Um  4h  30'  p.  m.  Gewitterböen  mit  Regen. 
Von  6V2h  bis  7'/2h  p.  m.  starke  Gewitterböen  mit  Regen 
und  Hagel.  Zickzackblitze.  Von  8h  bis  8h  30'  Zickzack- 
blitze. 
2h  a.  m.  Himmel  klar;  Horizont  mit  Wolken. 
6h  a.  m.     Himmel  klar;  Horizont  mit  Wolken  und  diesig. 

1874,  den  26.  Juni. 

Position:  52°  3'— 50°   37'  N-Br.;   1°   50'— 0°  31'  0-Lg. 
Schiffsbewegung:     Kurs    um    2h  a.  m.  N207°E,    um   6h  a.  m. 

N173°E,  geht  dann  über  nach  N241°E. 
Fahrt.     Mittel  6,2;  max.  7,0:  min.  5,0. 
Wind:    Richtung.  Mittel  N192°E.     Um  2h  a.  m.  N213°E,  um 

6h  N117°E,    um   10h  N168°E    und   von  da  schwankend 

durch  N230°E,  N185°E  nach  N263°E. 
Stärke.     Mittel   1,7;  zwischen  3  und  2. 
Barometer:    Mittel  754,36  mm;    max.  756,35  mm  um  2h  a.  m.; 

min.  752,80  mm  um  6h  p.  m. 
Temperatur  der  Luft:    Mittel   14,8°;  max.   15,8°  um  2h  p.m.; 

min.   13,6°  um  10h  p.  m. 
Spannkraft   der  Dünste:     Mittel   11,3mm;    max.   11,8  mm    um 

6h  p.  m.;  min.   10,80  mm  um   10h  a.  m. 
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Wolken:    Gattung  und  Betrag,    cu  ni  0 — 10  von  2''   a.  m.  bis 
Rh  p.  m.  ni  um   10''  p.  m.  ebenfalls  i) — 10. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschlag:  D  un>  S''  a.  m.;  leichter  B  um  0''  a.  m.:  leieliter 
A  und  ß  um  10''  a.  m.;  1  Stunde  B  um  (i''  p.  m.;  B  um 
10''  p.  ni. 

Zustand  der  See;   — 

Allg.  Bemerk.:  Der  Himmel  war  bezogen.  Leichte  Regen- 
schauer, zuweilen  etwas  dicht;  Horizont  diesig.  Von 
S — 9^  starker  Nebel,  dann  etwas  mehr  Wind.  Von  Zeit 
zu  Zeit  leichter  Regen.  Um  !)•'  a.  m.  zeigte  der  Regen- 
messer 1.5  mm. 

1874,  den  27.  Juni. 

Position:   50°   ^0'-50°    15,5'   N-Br.;    0°  0'  — :;1°   3'   W-Lg. 
Sehift'shew.:  Kurs.   Mittel  N262°E,  bald  l '2  Strich  minus,   bald 

plus  abweichend. 
Fahrt.     5,(1— CO. 
Wind:    Richtung.  N2-10°E  von  2''  a.  m.  bis   lO'i  a.  m  ,  N91°E 

von  2''  p.  m.  bis  Uli  p.  m.;  N.30T"E  um  10''  p.  m.     Mittel 

N23(;°E. 
Stärke.     Mittel  0,4;    anfangs  'i,  dann  ganz  still,  später  von 

lO'i  a.  ni.  an  flau   1 — 2,  um  2''   p.  m.  nur  0,5. 
Baroni.:     Mittel    750, 14  mm;    max.   75IJ,7o  mm    um   2'>  p.m.; 

min.   752  85  mm  um  6''  a.  m. 
Temp.  d.  Luft:     Mittel   14,6°;    ma.x.   15,2°  um   10''  a.  m.  und 

um    lO'i  p.  m. ;    min.  13,6°    um    2''  a.  m.    und    14,6°    um 

Ci  p.  m. 
Spannkr.    der    Dünste:     Mittel    11,6  nun:    max.   12,0  mm    um 

10''  p.  m.,  min.   11,3  mm  um  2''  a.  m. 
Wolken:     Gattung  und  Betrag.    Fast  den  ganzen  Tag  ni   10; 

nur  um  2''  p.  m.  str.  7  und  um  6''  p.  m.  cu  ni  10. 
Richtung.    Aus  SSW,  SW,  WzS,  EzS  zuletzt  W. 
Niederschi.:     Nachts  B;  ebenfalls  um   10''  p.m.  B. 
Zustand  der  See:   — 
Allg.  Bemerk.:     Der  Regenmesser  zeigte  um  9''  a.  m.  4,1  mm. 

1874,  den  -'S.  .luni. 

Von  2''  a.  m.  bis   10''  a.  m. 

Position:     50°   10'— 50°   5'  N-Br.;  3°  41'— 4°   12'   W-Lg. 
Sehifisbew. :     Kurs.    N296°E,  dann  N302°E. 

Fahrt  3,  dann  ö. 
Wind:     Richtung.    Mittel   N7°E,    erst  N341°E,    dann  N15°E. 

Stärke.     Mittel  3,1:  Nachts   1,5,  dann  5. 
Barom.:   Mittel  754,02  mm;  753,70  mm  um  2'' a.  ni.,  7.54,35  nnn 

um  yl'  a.  ui. 
Temp.  d.  Luft:     14,2°  um  2I>  a.  m.,  14,5°   um  6''  a.  m. 
Spannkr.  d,  Dünste:     10,4  mm  bis   10,1  mm. 
Wolken:     Gattung  und  Betrag,     cu  ni  ,S;    ni  S. 

Richtung.     Aus  N. 
Niederschi.:      Nachts  B. 

Allg.  Bemerk.:  Um  9''  a.  m.  zeigte  der  Regenmesser  2,1  mm. 
Vom  28.  Juni  10''  a.  m.  bis  zum  3.  Juli  im  Hafen 
von  Plymouth  met.  Tagebuch  nicht  geführt. 

1874,  den  4.  Juli. 

Position:    50°   7'— 48°  52'  N-Br.,  4°   U'— 5°  47'  W-Lg. 
Schiffsbew. :     Kurs.     N216°E     mit    geringen    Abweichungen. 

Fahrt  beginnend  mit  4,2,    dann   schwächer  3,3;     von   10'' 

a.  m.  an  5,5 — 6,0. 
Wind:     Richtung.    Mittel  N244°E;  N273°E  geht  zurück  nach 

N228°E;  um   10''  p.  m.  wieder  N261°E. 
Stärke.     Mittel    4,3.     Beginnt    mit    6 — 7,    wird    schwächer 

bis    4,    wieder    elwas   frischer   um    Mittag,    nimmt    dann 

wieder  ab  bis  3. 
Barom.:     Miltel    767, .50  mm;    max.  769,35  mm    um    6''   p.  m. ; 

min.   764,6  mm  um  2''  a.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   15,5°;  max.   16,8°  um   lO'i  a.  m.;  min. 

14  6°   um  2''  p.  m.;    steigt  von  2''  a.  m.  bis  10''  a.  m.  und 

hält  sich  dann  ungefähr  auf  15,0°. 
Spannkr.  d.  l)ünste;   Mittel  11,3  mm;  nimmt  zu   von   11,2  mm 

um  2''  a.  ni.   bis   zum   max.   11,9  mm  um   10''  a.  m.;    fällt 

rasch  bis   10,9  mm  um  2''  p.  ni.;    steigt  wieder  ein  wenig 

und  erreicht  dann  das  min.  10,8  mm  um  10''  p.  m. 
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Wolken:     Gattung  und  Betrag,     cu  2;    cu  str.  und  ci  str.   4; 

dann  cu  und  eu  ni  8 — 9  von  lOl"  a.  ra.  bis  2''  p.  m.;  ci  5 

um  6''  p.  m. ,  ei  eu  7  um  lO'i  p.  m. 
Richtung.     Anfangs  aus  W;  dann  AVSW  um  6''  p.  m. 
Nicderschl.:    Leichte  Regenschauer  um  2''  p.  m. 
Zustand  der  See:    — 
Allg.  Bemerk.:     Bezogener  Himmel    um    2''  p.m.;    Böen   aus 

NW.     Um  3''  klärte  es  auf  im  NW,    bis   der  Betrag   der 

Wolken   =  0.     Dann  leichte  ci  cu. 

1874,  den  5.  Juli. 

Position;    48°  31'— 47°   12'  N-Br.;  6°  0'— 7°   26'  W-Lg. 

Sehift'shew. :    Kurs.    Zwischen  N214°E  und  N226°E. 
Fahrt.     5—6  bis  Mittag,  dann  7,0. 

Wind;    Richtung.   Mittel  N268°E:  bis  Mittag  N248°E,   N316°E 
und  N2.59°E;   Nachmittags  N113°E,  N46°E,  N57°E. 
Stärke.     Mittel   0,9;    der   westlichen  W'inde   2 — 3,    der   öst- 
lichen 0  —  1. 

Barom.:  Mittel  771,7  mm;  max.  772,90  mm  um  211  p.  m,:  min. 
770,75  mm  um  2''  a.  m.,  steigt  Vormittags  um  1,3  mm, 
fällt  Nachmittags  um   1,0  mm. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  16,2°;  steigt  von  14,7°  bis  17,2°  um 
2''  p.  m.,  fällt  dann  wieder  bis   16,6°. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  11,8  mm;  fällt  von  12,3  mm  um 
2''  a.  ni.  bis  11,1  nun  um  lO'i  a.  m.,  steigt  wenig  bis 
11,7  mm  um  (!''  p.  m.  und  fälle  zuletzt  bis  10,9  mm  um 
lO'i  ]).  m. 

Wolken:     Gattung   und   Betrag,    ni  9 — 10;    um    10''  a.  m.  er- 
scheinen ci  Str.  2 — 4    und    wurden   gesehen  bis  6''  p.  m.; 
um   10''  p.  m.  ganz  klar. 
Richtung.     Die   ni   aus  W,    um    10''  a.  m.  aus  SW,    Nach- 
mittags aus  E. 

Niederschi.;     D  um  2''  a.  m. 

Zustand  d.  See:  Temperatur  15,2°  um  2''  p,  m.,  17,0°  um  6'' 
p.  m.,  16,0°   um   10''  p.  m. 

Allg.  Bemerk.:    Himmel  bezogen,  im  NW  klar. 
9''  a.  m.  zeigte  der  Regenmesser:   — 

Um  10''  a.  m.  klärte  der  Himmel  auf.    Der  Horizont  wäh- 
rend des  Tages  besetzt  mit  Str.;  oben  klar  mit  ei. 

1874,  den  G.  Jiüi. 

Position:    46°  .52'— 45°  24'  N-Br.;  7°  58'— 10°   12'   W-Lg. 

Schiffsbew.:     Kurs.    N226°E. 

Fahrt.     8,0;    um   10''  a.  m.  langsamer  6,5;    später  wieder  7 
und  7,4. 

Wind:    Richtung.  Mittel  N52°E;  sehwankend  zwischen  N68°E 
und  N34°E. 
Stärke.     Mittel  3,6;   zunehmend  von  2 — 3   bis  4  —  5  um   10'' 
a.  m.;    dann    etwas    schwächer    3 — 4;    zuletzt    4—5    um 
10''  p.  ü. 

Barom.:  Mittel  768,58  mm;  beginnt  mit  dem  max.  769,80  mm 
um  2''  a.  m.  und  fällt  bis  766,80  mm  um  10''  p.  m. 

Temp,  d.  Luft:  Mittel  16,7°;  steigt  rasch  von  15,6°  um  2'' 
a.  ni.  bis  17,2°  um  6''  a.  m.  und  sehwankt  dann  zwischen 
16,9°  und   16,6°. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  11,8  mm;  steigt  von  10,9  mm  um 
2''  a.  m.  bis  12,2  mm  um  lO'i  p.  m.  hauptsächlich  Nach- 
mittags. 

Wolken:     Gattung  und  Betrag,    str.   am  Horizont,    oben    klar 
mit  leichten  ei  und  cu;    um  2''  p.  m.  vermehrten  sich  die 
cu  und  Str.,    so   dass   sie   zuletzt   den  ganzen  Himmel  be- 
deckten,   und    gingen  um  10''  p.  m.  über  in  schwache  ni. 
Richtung.     Oestlich. 

Niedei'scbl.:    — 

Zustand   d.  See:     Temperatur.     Mittel    16,1°;    zwi.schen  15,6° 
und  16,4°. 
Spezifisches    Gewicht.      Mittel    1,0245;    max.    1,0261    (nach 
Steegers  Aräometer),  min.  1,0236. 

Bemerk.:  Der  Horizont  besetzt  mit  str.,  oben  klar  mit  leichten 
cu  und  ci. 

Um    10''  p.  m.:     Der    Himmel    ganz,    aber    nur    schwach 
bezogen. 
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1874,  den  7.  Juli. 

Position:     45°  2'— 44°   1'  N-Br.;     10°  43'— 12°  23'  W-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.  K226°E  von  2''  a.  m.  bis  lOli  a.  m.,  später 

N349°E  (lagen  gestoiipt  zuniLothen):  um  Gh  p.  m.  wieder 

N226°K. 
Fahrt.    7,0 — 7,5  von  21'  a.  ni.  bis  G^  p.  m.;  um  10h  p.m.  4,0. 
Wind:     Eicbtung.     Mittel  Jy23°E.     Anfangs  N34°E;     N23°E 

von  6ti  a.  m.  bis  G^  p.  m.,  dann  N1°E. 
Stärke.     3,6    im    Mittel.     Nachts    4  —  5,    von    G^  a.  m.    an 

stets  3—4. 
Barom.:    Mittel  767,00  mm;   steigt  von   766,20  mm  um  21' a.  m. 

bis  768,10  mm  um   lOh  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:     Mht.el   17,G°;     16,6°    um   2h  a.  m.,    16,5°  um 

6h  a.  m.,    steigt   dann    bis  zu   18,0°  um  10h  a.  m.,    bis  zu 

19,1°  um  Gh   p.  m.  und  fällt  wieder  bis  auf  17,0°. 
Spannkr.  d.  Dünste:     Mittel    12,7  mm;    beginnt    um    2h  a.  m. 

mit  12,3  mm,    steigt   bis  12,6    und   fällt   dann  wieder  bis 

12,1mm   um    10''  a.  m.,    erreicht    das    max.    13,4  mm  um 

2h  p.  ra.,  fällt  wieder  bis  auf  12,5  mm. 
Wolken:     Gattung  und  Betrag,    ni   10;    ou  str.  9;    ci  str.  0,5 

um  10h  a.  m.;  klar  um  2h  p.  m.;    zuletzt  cu  str.  0 — 1. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Niederschi. :    D  um   10h  p.  ni. 
Zustand    d.    See:      Temperatur.     Mittel     17,2°;     min.     16,5°, 

max.  18,1°. 
Spezif.  Gewicht.      Mittel   1,0255;  schwankt  zwischen   1,0240 

und   1,0268. 
AUg.  Bemerk.:    Um  6h  a.  m.  Wolken  am  westlichen  Himmel. 

1874,  den  8.  Juli. 

Position:     43°  51'— 42°  52,5'  N-Br.;   12°  37'— 14°  0'  W-Lg. 
Schiffsbew.:     Kurs.    N226°E,  von  2h  p.m.  an  N214°E. 

Fahrt.     Massig  3-5;  um  6h  p.m.  9,6,  später  5,0. 
Wind:     Richtung.     Mittel    N347°E;    N1°E    bis  Mittag,    dann 

N327°E,  N338°E  und  N316°E. 
Stärke.     Mittel  2,5;    beginnt  mit  3—4,  flaut  ab  bis  2. 
Barom.:    Mittel  768,28  mm;  sehr  geringe  Schwankung  zwischen 

max.  768,45  mm    um    2h  a.  m.    und   min.  768,20  mm  um 

10h  a.  m. 
Temp.  d.  Luft:     Mittel   18,8°;    min.   17,0°  um  2h  a.  m.,  steigt 

sehr  langsam  bis  6h,  dann  rascher  bis  19,0°  um  10h  a.  m.; 

erreicht  als  max.  20,4°   um  6h  p.  m.    und    sinkt  dann  bis 

19,0°  um   10h  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:     Mittel   12,8  mm;    beginnt   mit  13,0  mm, 

fällt  bis  12,4  mm   um   lOli  a.  m.    und   steigt   abermals   bis 

13,0  mm. 
Wolken:     Gattung   und    Betrag.     Klar    um    2h  a.  m.;     cu  den 

ganzen  Tag;    str.    von   6h  a.  m.   bis  2h  p.  m.,    von    6   bis 


10h  a.  m.   2, 


p.  m.  6,  um  6h  p.  ni.  2,  um   10h  4. 


Richtung.     Mit  dem  W^nde, 
Niederschi.:     D  Morgens. 

Zustand  d.  See:  Temperatur.  Mittel  18,4°;  bewegt  sich  zwischen 
17,6°  und  18,9°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel    1,0268;    max.   1,0271,    min.  1,0264. 
Allg.   Bemerk.:     2h  a.  ni.:  Sternschnuppen  liclen  vereinzelt 
Nachmittags    oben    am  Himmel    ganz    schwache  cu  ci.    Am 
Westhimmel   am  Horizont  Str.,  dann  klar  oben  und  cu  str. 
am  N-  und  W-Himmel.     Raaen  waren  S'/a  Strich  über  BB 
gebrassf. 

1874,  den  9.  Jidi. 

Position:  42°  27'— 41°  38'  N-Br.;   14°   19,8'— 15°   15,2' W-Lg. 
Schiffsbew.:     Kurs.     Morgens  N217°l!;,    dann  gestoppt  um  6h 

a.  m.,  N46°E,  Nachmiitags  N209°E. 
Fahrt.     7,0  bis  Mittag,  später  5 — 6. 
Wind:    Richtung.  Mittel  N341°E;  beginnt  mit  N327°E,  zurück 

nach  N316°E,  daim  um  10h  a.  m.  nach  N338°E  und  dreht 

sich  erst  um  10h  p.  u,.  „ach  N23°E. 
Stärke.     Mittel  2,8.     Anfangs  3,5,    wird   schwächer  2,5  um 

6h  a.  m.,    und    frischt   ein  wenig  auf  bis  3,5  um  6h  p.  m. 
Barom.:     Mittel   770,44  mm;    steigt   beständig   von   768,33  mm 

um  2h  a.  m.  bis  773,30  mm  um   IQh  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:     Mittel   19,1°;     18,2°    um    2h  a.  m.,    sinkt  ein 

wenig   bis   18,1°,    erreicht    das   max.  20,7°   um   10h  a.  m. 

und  fällt  )'-s  18.6°  um  10h  p.  ,„. 


a.  m. 


2h    und    6h 
cu  Str.  6   aus  N;    en  ni  9 
aus    N ;    zuletzt    cu   7 


19,0° 


max.    19,6° 


Spannkr.    d.    Dünste:     Mittel     14,3  mm;    vermehrt    sich     von 

14,00  mm  bis  14,37  mm  um  6h  a.  m.,  vermindert  sich  bis 

13,84  mm  um   10h  a.  m.,   ist  15,62  mm    um    2h  p.  m.  und 

sinkt  dann  bis   13,4  mm. 

Wolken:     Gattung   und    Betrag.     Zwischen 

cu  ni   8 — 9,    aus  N   und  NE; 

zwischen    2h  p.  m.    und    6h  p. 

aus  NE. 

Richtung.     Aus  N  und  NE. 

Niederschi.:   — 

Zustand    d.    See:      Temperatur.      Mittel 

min.   18,1°. 

Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,0271;    max.   1,0275,  min.   1,0266. 

Allg.  Bemerk.:    Oben  ganz  leichte  cu.     Von  NW  tiefschwarze 

cu  ni  aufsteigend,  die  schnell  den  ganzen  Hiumiel  bezogen 

und  nach  Aufklaren  am  östlichen  Horizont  blieben. 

Um   12h  Mittags  Flasche  mit  Besteck  mit  Sand  gefüllt  über 

Bord  gesetzt. 
6h  p.  m.     Oben  leichte  cu  so  dünn,  dass  der  blaue  Himmel 
dm'chschien. 

1874,  den  10.  Juli. 
Position:  41°  6'— 39°  37,5'  N-Br.;   15°  32,2'— 16°  52,2'  W-Lg. 
Schiffsbew.:     Kurs.    N211°E. 

Fahrt.     Morgens  6 — 7,   Nachmittags  4 — 5. 
Wind:     Richtung.    Mittel  N22°E;  N1°E  um  2h  a.  m  ,   N23°E 
von  6h  a.  m.  bis  6h  p.  m. ;  N34°E  um   10h  p.  „,. 
Stärke.     Miltel  3,4;    beginnt  mit  2,5,    steigt  dann  bis  4  um 
10h  a.  m.,  Nachmittags  3—4. 
Barom.:  Mittel  773,28  nmi;  steigt  bis  2h  p.m.  von   772,10  mm 
bis  774,10  mm  und  fällt  wieder  bis  773,70  mm  um  10h  p.  ,„. 
Temp.  d.  Luft;     Mittel   19,3°;    steigt   von  18,4°  bis  20,0°  um 

6h  p.  m.,  fällt  bis   19,0°   um   10h  p.  „i. 
Spannkr.  d.  Dünste:     Mittel   11,8  mm;    max.   14,37  nun,    min. 

10,47  nmi;  fällt  und  steigt  3mal  an  diesem  Tage. 
Wolken:     Gattung    und  Betrag,    cu,    dann    cu  sIr.  Vormittags 
4 — 6;  Nachmiitags  cu  9;  dann  cu  1   und  später  cu  5. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:     D  um   10h  p,  uj. 

Zustand  d.   See:   Temperatur.     Mittel   19,0°;  max.  20,1°,  min. 
19,1°. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,0269;  max.  1,0274,  min.  1,0264. 
Allg.  Bemerk.:     Um  2h  a.  m.  am  Horizont  cu,   sonst  klar. 
12h.    Flasche  mit  Besteck  mit  Sand  gefüllt  über  Bord  gesetzt. 

1874,  den  11.  Jidi. 

Position:  39°  24,2'— 38°  25,1'  N-Br.;  17°  3,7'— 17°  37,1'  W-Lg. 
Schifi'sbew.:     Kurs.     N211°E;     von    10h   a.  m.    bis    2h    p.  m. 
stoppten  zum  Lothen;  dannN2H°E   und  zuletzt  N183°E. 
Fahrt.     3,5—5;  Abends  4,0. 
Wind:     Richtung.     Mittel   N15°E;    springt    von   N34°E   nach 
N349°E  und  bleibt  dann  in  N23°E  stehen. 
Stärke.     Miltel   2,8;   zwischen  2,5  und  3. 
Barom.:    Mittel  772,13  mm;    fällt  und   steigt   3mal    an  diesem 
Tage;     max.  772,63  mm    um   10h  a.  m  ,    min.    771,55  mm 
um   2h   p.  m. 
Temp.  d.  Luft:     Mittel   19,7°;    steigt  beständig  von   18,4°  um 
2h  a.  m.  bis  20,8°  um  2h  p.  m.;  fällt  dann  etwas  bis  19,9° 
und  steigt  abermals  bis  20,1°. 
Spannkr.  d.  Dünste:     Mittel  12,8  mm;    mehrt    sich    beständig 

von  11,4  mm  bis  14,2  mm. 
Wolken:     Gattung    und    Betrag,     cu    7—8    von    2h  a.  m.    bis 
10h  a.  m.,  dann  str.   1,  später  str.  4  um  2h   p.  m. ;  cu  ni  5 
um  6h  p.  m. ;    ni   10  um  10h  p.  ni. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Niederschi.;    — 

Zustand    d.    See;      Temperatur.     Mittel     19,7°;     max.    20,6°, 

min.   18,6°. 

Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,0271;    max.   1,0276,  min.   1,0261. 

Allg.  Bemerk.;     Himmel    leicht    bezogen,     am    Horizonte    cu, 

klarte  gegen  Morgen  auf,    der    obei-e  Himmel  völlig  klar, 

über  dem  Horizont  wenig  str.,  wie  im  Passat. 

12h  Mittags.     Flasche    mit   Sand    gefüllt    mit   Besteck    über 

Burd  gesetzt. 
Um  2h  p.  m.     Der  Horizont  bedeckt,  oben  klar. 
10h   p.  ni.     Himmel  ganz  bezogen. 
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1874,  den  13.  Jidi. 

Position:    37°  51,2—36°  45'  N-Br.;   17°  ;.4,2'— 18°  4,3'  W-Lg. 
SiliiftVbew.:     Kurs.     Grossentheils    N193  6°E,    gegen    Abend 

N171°E. 
Falirt.     4—3. 

Wind:    Richtung.  N16°E  im  Mittel;  Vormittags  N-22°E,  Nach- 
mittags von  N34S°E  zu  N33°E  und  zuriiclc  zu  Nord. 
Siärl<e.     Mittel  2,7:   bc.'^tändig  3,  nur   1 — 2  um   10''  p.  ni. 

Barora.:  Mittel  770,33  mm;  steigt  von  770,4  mm  bis  771,2  mm 
um  G'i  a.  m.;  steht  um  lO''  a.  m.  auf  770,0.')  nmi,  erreicht 
dann  das  niax.  771,15  mm  um  C'  p.  m.  und  fällt  wieder 
bis   7GS  95  mm  um   lOh  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  20,7°;  steigt  und  fällt  abwechselnd; 
max.  21,8°  um   lOh  a.  m.,  min.  19,9°  um  G''  a.  m. 

Spannkr.    d.    Dünste:     Mittel    14,5  nun:     Vormittags    zwischen 

12.0  nun    und    14,8  mm;     Nachmittags    zwischen   15,7  mm 
lind    14,2  mm. 

Wolken:     (Gattung   und   Betrag,     ni    9  —  10;    eu  9:     cu   1    um 
10''  a.  m.;   ni  9 — 10  um  2''  p.  m.;    cu  ni   5  — H'. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:    D  um  2''  a.  m.;  feiner  15  um  C'  a.  m.  und  eben- 
falls um  2''  p.  m. 
Zustand    d.    See:      Temperatur.      Mittel    20,0°;     max.    21,1°, 
min.  20,2°. 
Spezlf.  Gewicht.     Mittel   1,0260:  max.  1,0267,  min.   1,0246. 
Allg.   Bemerk.:      Um    6^   a.  m.     in    kleinen    Zeiträumen     ganz 
feiner  Regen. 
12'' Mittags.    Flasche  mit  Besteck  mit  Sand  gefüllt  über  Bord. 
6''  p.  m.     Horizont  bedeckt.     Ganz  wenig  feiner  Regen,  aui 
östlichen   Himmel   ein   schwacher  Regenbogen. 

1874,  den  13.  Juli. 

Position:  36°   17'— 35°  11,5'  N-Br.,  17°  56'— 17°  45,5'  W-Lg. 

Öchiffsbew.:    Kurs    N172°E    (gestoppt    zum   Lothen    zwischen 
lo''  a.  m.  und  6''  p.  m.),  dann  derselbe  Kurs  wie  vorher. 
Fahrt.     Früh  7,5,  am  Abend  5,7 — 6. 

Wind:     Richtung.     Mittel    N7°E;    von   N349°E   nach  N12°E 
zurück  nach  N1°E  und  N349°E,  zuletzt  N,34°E. 
Stärke.     Mittel  2,4;  zwischen  2  und  3  schwankend. 

Barom.:  Mittel  768,55  mm;  steigt  von  767,95  mm  um  2''  a.  m. 
ununterbrochen  bis  768,80  mm  um  lOli  a.  m.,  fällt  bis 
768,45  mm  um  2''  p.  m.  und  steigt  wieder  bis  769,20  mm 
um  iC"  p.  m.,  so  dass  2  max.  um  lOl"  a.  m.  und  um  10'' 
p.  m.  und  2  min.  um  2^  a.  m.  rcsp.  2''  p.  m.  deutlich  zu 
erkennen  sind. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  21,1°;  steigt  von  20,5°  bis  22,5°  um 
2h  p.  m.  und  fällt  wieder  bis  20,4°. 

Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    15,2  mm;    max.     16,7  mm,     min. 

14.1  nnn. 

Wolken:    (iattung  und  Betrag,     cu  ni   9  — 10  von  2''  a.  m.  bis 
6''  a.  m.;  um   10''  str.  3,    um  2''  p.  ni.  ci,   str.  7 — 6  bis  6'' 
p.  ni. ;   um   10''  p.  m.   cu  3. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  20,4°;  max.  21,0°,  min.  19,6°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,0268;    max.   1,0276,  min.   1,0260. 
Allg    Bemerk.:    Himmel    gleichmässig    grau   bedeckt    mit   ein- 
zelnen   dunklen    cu  ni;    Luft   feucht;    der  Regen   war   zu 
gering  gewesen,  um  im  Regenmesser  gemessen  zu  werden. 
121'  Mittags.     Flasche  (mit  Sand)  mit  Besteck   über  Bord. 
2''  p.  m.     Am  Horizonte  Str.,  ebenso  am  nördlichen  Himmel 
weisse  zerrissene  str. 
Die  See  war  ruhig. 
6''  p.  m.     Der  Himmel  oben  mit  ci  str.,  am  Horizonte  cu  sIr. 

1874,  den  14.  Juli. 

Position:  34°  53'-33°  21'  N-Br.;  17°  42'-17°  25'  W-Lg. 
Sehiffsbew.:  Kurs.     N175°E  Vormittags ;um  2'' p.  ui.  gestoppt; 
N164°E  um  6li  p.  m.;  gestoppt  um  10''  p.  m.  zum  Lothen. 
Fahrt.     5—6. 
Wind:    Richtung.     Mittel    N62°E;    N46°E   geht  über  um  10'' 
a.  m.   in  N79°E;  um  2li  p.m.  wieder  N46°E  durch  N68°E 
nach  N91°E. 
Stärke.     Mi»el  21;  zwischen  2  und  2,5. 


Barom.:  Mittel  769,49  mm;  2  max.  771,26  mm  um  101'  a.  m 
und  770,80  mm  um  10'' p.  in  ,  2  min.  768,28  mm  um  2'' 
a.  m.  und  769,65  mm  um  2''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  21,4°;  nimmt  zu  von  20,2°  bis  22,6° 
um   lOli  a.  m.,  dann  ah  bis  21.1°  um   lOh  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  15,1  mm;  max.  17,0  mm  um  10'' 
p.  m.,  min.   13,5  mm   um  2''  p.  m. 

Wolken:     Gattung  und  Betrag.     Früh  cu  und  cu  str.  nehmen 
zu  von    1  —  3;   cu    10  um    lOli  a   m.;     am   Nachmittage  von 
2'' — 6''  cu  und  cu  str.   1 — 3;  zuletzt  klar  um   10''  p.  m. 
Richtung.     Früh  aus  NE  und   N,  von   10''  an  aus  E. 

Niederschi.:  D  um   10''  p.  m. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   21,1°:  max.  21,6°,  min.  20,4°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,0272;    max.   1,0278,  mia.   1,0261. 

Allg.  Bemerk.:  Um  2''  a.  m.  Himmel  klar,  am  Horizont  cu; 
10''  leicht  bezogen  und  cu.  12'  Flasche  mit  oesteck 
(Sand)  über  Bord,  am  Horizont  cu,  sonst  klar.  G^  p.  m. 
cu  Str.  am  Horizont. 

1874,  den  l.>.  Juli. 

Position:  33°   10'— 32°   56'  N-Br.:   17°  21'— 17°   16'   W-Lg. 

Um   lO'i  a.  m.  N226°E  Küste  von  Madeira.     Um  6''  p.  m. 

Rhede  von   Funchal. 
SchiH'sbew. :    Kurs    beginnt    mit   N164°E    und   schwankt  dann 

zwischen  N206°F:   und  N110°E. 
Fahrt.     2,2  um  2''  a.  ni.;    dann  4  um   6l>  a.  m.;    später   am 

Nachmittage  6  und   5,5. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N78°E,  N79°E,  dann  N68°E  um  6'' 

a.  m.;    springt    über    nach    N259°E   um    lO^  a.  m.,    dann 

nach  N136°E  und  wieder  nach  N259°E  um  6''  p.  m.;  um 

10''  p.  m.  still. 
Stärke.     Mittel  0,6;  der  östl.  Wind  früh  4—5,  der  N259°E 

2—3;  N1.36°E  nur  1;  um   10''  p.  m.  still. 
Barom.:    Mittel    768,74  mm ;    sehr   geringe   Schwankung   max. 

768,95  mm,  min.  768,45  mm. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  22,0°;  steigt  ununterbrochen  von  20,4° 

bis  24,1°  um  2''  p.  m.  und  fällt  bis  21,0°  um  lO'i  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:     Mittel  15,7  mm;    max.  17,2  mm    um   6^ 

p.  ra.,  min.   14,2  mm  um   10''  a.  ni. 
Wolken:    Gattung  und   Betrag,     cu  Str.,    dann   cu  4—3,    oben 

ci;    cu  9   um   10''  a.  m.;    Nachmittags  cu  ni  7,    cu   1    und 

cu  ni  3. 
Richtung.     Um   10''  aus  SI^,  um  6''  p.  m.  aus  W. 
Niederschi.:  D   um  2''  a.  m. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  21,6°;  max.  22,8°,  min.  20,2°. 

Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,0272;    max.   1,0276,  min.   1,0262. 

Allg.  Bemerk.:  Um  2ti  a.  m.  Horizont  besetzt,  oben  klar.     Um 

6^  a.  m.    Horizont    besetzt,   oben  ci.     Um   10''  a.  m.   Hori- 
zont klar,  oben  mit  leichter  weisser  cu  bezogen. 
Um  eh  p.  m.  nötdiiche  Dünung. 
Um  lOli  p.  m.  Horizont  besetzt. 

1874,  den  IC.  Juli. 

Position:   Rhede  von  Funchal;    nm   lO'i  p,  m.  32°   36,6'  N-Br., 

16°   58'  W-Lg. 
Sehiffsbew.:  Kurs.     N24S°E  um    lo'' p.  m. 

Fahrt.     8,0  um   lOh  p   m. 
Wind:    Richtung.     Mittel    N25S°E.     Morgens   N169°E,    dann 

siille;    N271°E    von   lO'i  a.  m.   bis  nach   Gl»  p.  m.;    zuletzt 

N102°E. 
Stärke.     Mittel  0,8;   Vormittags  früh  0,5—0,    von  lO^  a.  m. 

bis  2''  p.  m.  3 — 4,   «m  Gl»  flau   1,5,    dann  3  um   10''  p.  m. 
Barom.:    Mittel   768,77  mm;    2  max.  769,00  mm  um   lO'i  a.  m. 

und  769,45  mm  um   10''  p.  m.;   2  min.  767,55  mm   um  2'' 

a.  m.  und  768,60  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  22,9°;    max.  24,9°   um  2'' p.  m.,    min. 

21,6°   um  2'i  a.  m. 
Spannkr.   d.   Dünste:    Mittel    15,1  min:     max.    15,5  mm,    min. 

14,1  mm;  von  6''  an  nur  schwankend  hin  und  her  zwischen 

15,0  mm  und   15,5  mm. 
Wolken:    Gattung   und    Betrag.     Vormittags    cu  ni    3;    Nach- 
mittags cu  Str.  2,  dann   1   und  zuletzt  3. 
Richtung.      Um  2^  a.  m.   aus  S,    von  6''  a.  m.  bis    61'  p.  lu. 

aus  W,  zuletzt  aus  S. 
Niederschi.:  — 

2* 


12 


Forschungsreise  S.  M.  S.  „Gazelle".     V.  Theil:   Meteorologie. 


Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  21,9°;  max.  22,1°,  min.  21,1°. 

Spezif.  Gewicht.  Mittel  1,0269;  max.  1,0277,  min.  1,0264. 
Allg.  Bemerk.:  Morgens  früh  leicht  bezogen,  später  der  Hori- 
zont besetzt;  oben  klar. 

Um  lOli  a.  ni.  leichte  Dünung  aus  NW. 

1S74,  den  17.  Jidi. 

Position:  32°  25,5'  — 31°  49,5'  N-Br.:    17°  25,8  —  19°   11,9' 

W-Lg. 
Schiflsbew.:  Kurs.    Morgens  N248°E,  Naclnnittags  N242°E. 

Fahrt.     4  —  6,5. 
Wind:  Richtung.  Mittel  N78°E;  vonN136°E  um  2''  a.  m.  nach 

]SI338°E  um  2lip.  m.;    dann  wieder  N136°E   um  61' p.m. 

und  N1°E  um  IQh  p.  m. 
Stärke.    Mittel  1,1;  4,5  um  2'' a.  m.,  dann  am  Vormittag  3; 

Nachmittags    beginnend    mit    0,5,    frischt    allmählich    auf 

bis  3. 
Barom. :   Mittel  768,52  mm;    fällt  von   768,90  mm'  um  2h  a.  m. 

bis     768,16mm    um    2^  p.m.,     steigt     dann    wieder    bis 

768,45  mm  um  10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  21,5°;    max.   22,5°   um  21ip.  m.;    min. 

20,8°  um  Oli  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   15,6  mm;    max.   16,3  mm    um  10'' 

p.m.;  min.   15,0mm  um  2''  p.m. 
Wolken:  Gattung  und  Betrag,   cu  str.  3  am  Horizont;   um  G^ 

a.  m.  ni  10,  cu  5,  str.  6;  später  um  G^'  p.  m.  cu  str.  5  und 

zuletzt  1. 
Richtung.     Anfangs    aus   Osten,    überhaupt   mit   dem  Winde 

sich  ändernd. 
Niederschi.:  — 
Zustand  d.  See:  Temperatur.     Mittel  21,4°:    max.  22,1°:  min. 

20,6°. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,0267;  max.   1,0272,  min.   1,02G1. 
Allg.  Bemerk.:  Um  2h  a.  m.  Horizont  besetzt,  der  übrige  Himmel 

klar,    bis   auf  die    kurze  Zeit  um  6h  a.  m. ,   wo  der  ganze 

Himmel  leicht  bezogen  war. 
Um  5h  p.  m.  sprang  der  Wind  plützllcli  nach  S  um  und  ging 

dann  langsam  auf  NE. 

1874,  den  IS.  Juli. 

Position:    31°  39,3' —  31°  2,1'  N-Br.;    19°  34,4' —  20°  48,6' 

W-Lg. 
Schifi'sbew. :  Kurs.    Vormittags  N242°E,  Nachmittags  gestoppt 
zum  Lothen,  um  10h  p.m.  N211°E. 
Fahrt.    Vormittags  5 — 6,5,  um   10h  p.  m.  5.2. 
Wind:  Richtung.  Mittel  N35°E,  zwischen  N23°E  und  N46°E. 

Stärke.    Mittel  3,9,  zwischen  3  und   5. 
Barom.:  Mittel  769,37  mm;  steigt  beständig  von  767,80  mm  um 
2h  a.  m.  bis  770,45  mm  um  10h  p.  m.^  jedoch  von  10h  a.  m. 
an  sehr  langsam  nur  um  0.7  mm. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  21,7;  steigt  von  21,0°   bis  23,2°  um  2'' 

p.m.;  fällt  wieder  bis  21,4°   um  10h  p.m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   15,9  mm;    max.   17,0  uinj   um   10h 

p.m.;   15,1mm  um  fih  a.  m. 
Wolken:   Gattung  und  Betrag.     Um  2h  am  cu  str.   1   am  Hori- 
zont, verschwinden  um  Mittag;   um  2h  p.  m.  cu   5;  nehmen 
ab  bis  1  — 2  um  6h  p.  m;  cu  ni   8  —  9   um   10h  p.m. 
Richtung  mit  dem  Winde. 
Niederschlag:   — 

Zustand  d.  See:    Temperatur.    Mittel   21,6°;    max.    23,4°    um 
2h  p.m.,  min.  20,7°   um  6h  p.m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel    1,0263;   max.    1,0266,  min.   1,0255. 
Allg.  Bemerk.:    Himmel    klar    um  2h  ;i.  m.,   Wolken   über  dem 
Horizont. 
12h  Flasche  mit  Sand  gefüllt,  mit  Bestcik   über  Bord. 
2h  p.  m.  leichte  Düimng  aus  NE. 

6h  p.  m.  Himmel  wie  am  Vormittag,  gegen  Aheiul  mehr  be- 
zogen. 

1874,  den  19.  Juli. 

Position:     30°  44,0' —  29°   7,9'  N-Br.;     20°   56,5' —  22°   2,8' 

W-Lg. 
Schiflsbew.:   Kur.s.    N211°E. 

Fahrt.    Zwischen  5,3  —  6,0   Vormittags,    abiieluiicud   bis  5,7 
um   10h  p.  m. 


Wind:  Richtung.    Mittel  N34°E;  beständig  N34°E. 

Stärke.    Mittel  4.1;    4  um  2h  a.  m.,    abnehmend    bis   3   um 

6h  a.  m..  dann  beständig  4  —  5. 
Barom.:  Mittel  770,65  mm;  2  max.  771,63mm  um  10h  a.  m.  und 

770,92  umi  um  10h  p.m.,    3  jj,;,,.  770,05  mm  um  2h  a.  m. 

und  769,85  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  22,2°;  zunehmend  von  21,4°  um  2h  a.ni. 

bis    23,2°   um    2h  p.  m ,    dann    abnehmend    bis   22,0°    um 

10h  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   15,9mm;    3mal   steigend  und  ab- 
nehmend; max.   16,8  mm,  min.   14,8  mm. 
Wolken:  Gattung  und  Betrag,    cu  ni  3  cu  str.  3;  um  10h  a.  m. 

cu  Str.  6,   um  Mittag  nur  cu   1,    Abends  cu  4,  zuletzt  cu 

Str.  3  um  10h. 
Richtung  mit  dem  Winde. 
Niederschlag:  D  um   10h  p.m. 
Zustand  d.  See:    Temperatur.    Mittel  21,5°;    max.  22,2°,  min. 

21,1°. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,0266;  max.   1,0279,  min.   1,0258. 
Allg.  Bemerk.:  AVolken  am  Horizont,  leichte  NE-liche  Dünung. 
12h  Mittags    Flasche    mit   Sand    gefüllt,    mit    Besteck    über 

Bord. 

1874,  den  20.  Juli. 

Position:   28°  42,9' —  27°  40,9'  N-Br.;    22°   50,6' —  23°   16,6' 

W-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.    Vormittags  N206°E,    dann   gestoppt   zum 

Lothen;  um  10h  p.m.  N197°E. 
Fahrt.    Zunehmend   von  5,5  —  6,5,  7,0  um   10h   p.m. 
Wind:    Richtung.    Mittel  N35°E;    dreht   langsam   von    N29°E 

nach  N23°E,    dann    nach   N40°E,   Nachmittags  beständig 

N34°E,  zuletzt  N46°E  um   10h  p.m. 
Stärke  zwischen  3,5  und  4,5,  Mittel  4,0. 
Barom.:  Mittel  769,40  mm:  steigt  von  769,56  mm  um  2h  a.  m. 

bis    zum  max.   770,29  mm  um   10h  a.  m.,    um    dann   abzu- 
nehmen bis  768,73  mm  um  10h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel    22,3°;    zunehmend    von    21,6°    um  2h 

a.  m.  bis  23,2°    um   2h  p.m.;    abnehmend    bis    21,0°    um 

10h  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  16,7  mm;  max.  17,2  mm  um  6h  p.m., 

min.   16,0  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  und  Betrag,    cu  str.  am  Horizont  2 — 3,  dann 

cu  2 — 3;    cu  4  um  10h  a.  m.,   verschwinden   bis    2h  p.m. 

cu  1 ;  vei'mehren  sich  bis  3  um  6h  p.  m.,  während  sie  IQh 

p.  m.  nur  1 — 2  betragen. 
Richtung  mit  dem  Winde. 
Niederschi.:  D  um  2h  a.  m.  und  noch  (jh  a.  m. 
Zustand  d.  See:    Temperatur.    Mittel  21,7°;    max.  22,1°,   uiiii. 

21,4°. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,0279;  max.  1,0283,  min.   1,0263. 
Allg.  Bemerk.:    Um  2h  a.  m.  Himmel  war  klar,   am  Horizont 

Wolken. 
Um  6h   a.  m.   leichte  Dünung  aus   NE.     See  sonst  ruhig. 
12h  setzten  Flasche  mit  .Sand  über  Bord  mit  deui  Besteck. 

1874,  den  21.  Jiill. 

Position:  27°  lö'l'— 25°  1,6'  N-Br.;  23°  27,6'— 24°  19,4'  W-Lg. 
Schiffsbew.:     Kurs  N198°E. 

Fahrt.    Abnehmend  von  7,0 — 4,6  um    10h  a.  m.;  zunehmend 

bis   7,0  um   10h  p.  „,.;  beständig  N47°E. 
Wind:     Richtung.    Mittel   N47°E. 

Stärke.     Mittel    4,3;    grossenthcils    4  —  5,    jedoch   2 — 3    um 

10h  a  ra. 
Barom.:     Mittel  767,45  mm;    regelmässig    von   767,96  nun    um 

2h   a.  m.    zunehmend  bis  76S,01   mm   um    lOh  a.  m.;    dann 

zweites  min.   766,75  mm  um   2h    p.  m.,    wieder   zuuehmend 

bis  767,45  mm  um   lo''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:     Mittel  22,7°;    laugsam  zuuelimend  von  22,1° 

bis  23,0°    um  2h  p.  m.;    dann    abnehmend    bis   22,6°  um 

10h  p.  ni. 
Spannkr.    d.    Dünste:     Mittel     16,1  mm;     Morgens    beständig 

15,7  mm    bis   6h  a.  m.;    dann   16,9  mm    bis    16,3  mm    von 

10h  a.  m.  bis  2h  p.  m.;  von  6h  p.m.  an  wieder  beständig 

15,5  mm.  r 
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Wolken:     GatlimK  und  Betra".     fu  ni  8    um    21'  a.  m.:    dann    [ 
al)nelimend    liis    3—4   um    tj''  a.  m.:     um    H»''  a.  ni.  i-u  9; 
Nachmittags  bis  G^  '^füug  1—2,    stärki-r  C    uui   loli   p.  m. 
Riulitung.     Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:     D  um   lOli  p.  m. 

Zustand    d.    .See:      Tcinpevatur.     Mittel     22,0°:     max.    22,0    : 
min.  21,1°.  i 

Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,0282:    max.  1,0284;  min.   1,0280. 
Alls,'.  Bemerk.:     Auf  der  ersten  Hälfte  der  Mittelwache  zogen 
"schwere  eu  ni    von  E   nach  W    über    den    Hiiumel,    ohne 
dass  es  regnete.     Dann    wieder    eu  str.    am  Horizont,    so    | 
den  ganzen  Tag,    zuweilen  Himmel  mit  leichten,   weissen 
Wolken  bezogen. 
121'  setzten  Flasche   mit   .Sand    mit   dem  Besteck  über  Bord. 


Position :    24°  3G' 
ScliitVsliew.:     Kur 


1874,  den  ii.  Juli. 

-23°  9'  N-ßr.:   24°  27'— 2ö°  19'  W-Lg. 


Ol' 


gestoppt 


,0. 


ehr 


Ab- 


■)li 


N199°E;    211   p.  m.    bis 
zum  Lothen:  um  lO'i  p.  m.  Nlö4°E. 
Fahrt.     Jlorgens  0,8—7,7:   um   lO'i  p.  m. 
Wind:     Richtung.     Mittel     iS'41°E;    mit    s 
Weichlingen  plus  oder  minus. 
Stärke.     Mittel  5,0:    anfangs  3—4,  später  stets  5— G. 
Barom.:       Mittel     766,52  mm;      regelmässig    zunehmend    von 
766,10  mm  um  2''  a.  m.   bis  767,00  mm  um  lOh  a.  m.;  und 
ebenfalls   von   765,95  mm  um  2''  p.  m.  bis  767,08  mm  um 
lOli  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:     Mittel  22,8°:  von  2''  a.  m.  bis  61'  a.  m.  etwas 
abnehmend,    dann    steigend    von    21,9°    um   Ol»  a.  m.   bis 
23,6°  um  2"  p.  m. ;  Nachmittags  fallend  bis  22,4°. 
Spannkr.  d.  Dünste:     Mittel   15,2  mm;    max.   15,7  mm   um  2 

a.  m. ;  min.   14,2  mm  um  Oh  a.  m. 
Wcilken:     Gattung  und  Betrag,    cu  ni  10— 9  den  ganzen  Tag 
liiudurch. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:     D  um  21'  a.  m.  und   lOh  p.m. 
Zustand  d.  .See:     Temp.    Mittel  21,7°;  max.  22,4°;  min.  21,1°. 
.Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,0280;    max.   1,0283,  min.   1,0270. 
Allg.  Bemerk.:     Himmel   ganz   bezogen.     Dünung   und  leichte 
See  aus  NE. 
12li  Flasche  mit  Sand  gefüllt  mit  Besteck  über  Bord. 


1.S74,  den  l'i.  Juli. 

Position;    22°  34'— 19°  31'  N-Br.;  25°  12'-24°  20'  W-L: 
Schiftsbew.:     Kurs.    N155°E;   von  6''  p.m.  au  N101°E. 

Fahrt.     Zwischen  9,0  und   10,6. 
Wind:    Riihtung.    N57°E  im  Mittel;  N37°E  um  2''  a.  m.,  g 


eht 

über  nach  NGä^'E,  zurück    nach  N49°E  um    O^  p.  m.  und 

um    lOl'  p.  m.  N71°E. 

Stärke.     Mittel  5,6;  zwischen  5,5  und  0. 

Barom.:     Mittel  700,49  mm;    fast   unverändert  am  Vormittage 

zwischen  2''  a.  m.  und   lOl'a.  m.;  dann  sinkend  bis  Ol' p.  m. 

um  2,00  mm   und  um  eben  so  viel  steigend  bis   101'  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:     Mittel    23,5°:     steigt   von    22,7°  um  21'  a.  m. 

bis  24,0°  um  2l'  p.  ni.;  fällt  wieder  bis  22,9°  um  lO''  p.  m. 

Spannkr.    d.   Dünste:      Mittel     17,3  mm;    steigt    beständig    von 

16,2  mm  um  2l'  a.  m.   bis   18,4  mm  um   10''   p.  m. 
Wolken:     Gattung    und   Betrag.     Bedeckt    bis    nach    6''  a.  m. 
mit  eu  ni;   um   lo''  a.  m    noch  cu  7—8,  Nachmittags  von 
21'  bis  61'   cu  5,  um   10''  p.  m.  cu   10. 
Richtung.     Ans  NE,  um   lO''  p.  m.  aus  E. 
Niederschi.:     D    um    2l'  a.  m.    und    6''  a.  m.;     ganz    leichter  B 

um   10''  p.  m. 
Zustand  d.  .See:     Temp.    Mittel  22,6°;  max.  23.2°,  min.  21,7  . 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,0278;    max.   1,0280,   min.  1,0276. 
Allg.  Bemerk.:     1'' 30'  Nachts.     Starkes  Wetterleuchten  im  E. 
Himmel  ganz  mit  cu  ni   bezogen,  später  der  Himmel  zum 
grössten  Theil  mit  leichten,  weissen  cu  bedeckt.    Dünung 
und  See  aus  NE. 
Um   12''   Flasche  mit  Sand   über  Bord  mit  Besteck. 
Um  10''  p.  m.     Schrale  Büen  aus  EzS  bis  ESE  kamen  ein. 
Schwaches  Meeresleuchten,   einzelne  Punkte. 


1.S74,  den  '24.  Juli. 

Position:    1S°   56'— 17°    16,4'   N-Br.;  24°   14'— 23°  41'   W-Lg. 

Schiftsbew.:  Kurs.  Vormittags  N161°E,  um  2'' p.  m.  N138°E, 
dann  gestoppt  zum  Lothen:    um   10''  p.  m.   N139°E. 

Wind:    Richtung.  Mittel  N79°E;  grosscntheils  N71°E,  zwischen 
N60°E  und  N94°E. 
Stärke.     Mittel  3,5;  Vormittags  zwischen  4—5,  später  2— 3. 

Barom.:  Mittel  765.48  min;  2  max.  und  2  min.;  steigt  von 
705.15  mm  um  2''  a.  m.  bis  760,00  mm  um  10''  a.  m.,  uml 
ebenfalls  von  705,06  mm  um  2''  p.  m.  bis  766,10  mm  um 
10''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  23,6°;  steigt  anfangs  sehr  langsam, 
dann  rascher  von  22,2°  um  2''  a.  m.  bis  24,7°  um  2''  p.  m. 
und  fällt  wieder  liis  23,, 8°  um   10''  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  18,3  mm:  fast  den  ganzen  Tag 
18,5  mm,  nur  um  2''  p.  m.   17,8  mm. 

Wolken:     Gattung   und  Betrag.     Vormittags   ni   10—8,    Nach- 
mittags eu  ni  9 — 10. 
Richtung.     Oestlich,  wie  der  Wind. 

Niederschi.:  D  um  21'a.  m.,  etwas  Regen,  nicht  messbar; 
feuchte  Luft  von  10''  a.  m.  bis   10''  p.  m. 

Zustand  d.  See:    Temp.  Mittel  22,8°  ;  max.  um  2'' p.  m.  24,0°, 
min.  21,6°;  Vormittags  bis  2''  p.m.  zunehmend,  dann  ab- 
nehmend. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02773;  max.   1,0279,  min.  1,0274. 

Allg.  Bemerk.:     Himmel  ganz  bezogen,    feuchte  Luft.     Nachts 
zuweilen  etwas  ganz  feiner  Regen,  der  aber  nicht  messbar 
war;  wenig  Dünung  aus  ENE. 
12''  setzten  Flasche  mit  Sand  gefüllt  mit  dem  Besteck  über 

Bord 
p.  m.  wie  a.  m. 

1874,  den  25.  Juli. 

Position:    10°  5G'—15°  51,1' N-Br.;   23°  39,2'— 23°  16' W-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.  Vormittags  N139°E,  um  lO'i  a.  m.  N152°E; 
Nachmittags  um  2^  N200°E,  später  gestoppt  zum  Lothen; 
N25rE  um   10''  p.  m. 
Fahrt.     Beginnt  4,5—5,5,  von   10''  a.  m.  an  7,5—8.0,  nach- 
dem Lothen;  4,4  um   lOh  p.  m. 
Wind:     Richtung.     Mittel  N3°E;    dreht    sich   von  N60°E  im 
Laufe  des  Vormittags  mit  einigem  Schwanken,  bald  zurück, 
bald    vorwärts,    nach  N319°E    um    2''  p.  m.,     dann  nach 
N352°E  um  10''  p.  m. 
Stärke.     Mittel    2,9;    Vormittags    von    3    bis   1    abnehmend, 
Nachmittags  zwischen   2  und  3. 
Barom.:     Mittel  764,52  mm;  2  max.  und  2  min.,  jedoch  Vor- 
mittags  nicht  ganz  regelmässig  zunehmend  bis  10''  a.  m.; 
Nachmittags    aber   deutlich    vom   zweiten  min.  763,50  mm 
um  2'i  p.  m.  bis  zum  zweiten  max.  764,55  mm  um  10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:     Mittel  24,2°:    steigt   von    23,5°    um  2''   a.  m. 
bis  24,8°  um  2''  p.  m.    und   fällt   bis  24,1°  um   lO'i  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel  18,3  mm;  von  18,2  mm  bis  18,5  mm 

variirend,  nnr  um  10''  a.  ni.   17,5  mm. 
Wolken:     Gattung  und  Betrag,     cu  ni   10  bis  6''  a.  m.,    dann 
klar;  von  6''   p.  m.  an  wieder  eu  ni    10. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:     D  um  2''  a.  m.  und  um   Ui''  p.  m. 
Zustand  d.  See:     Temp.    Mittel  23,7°;  max.  24,9°,  min.  22,4°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02755;  max.   1,0280,  min.   1,0273. 
Allg.  Bemerk.:      Himmel   bezogen,    feuchte    Luft,    klarte  gegen 
^Morgen    ganz    auf    und    bezog   sich  Abends  wieder.     Die 
See    war    nihig,    ganz    geringe   NE -Dünung.     Die   Farbe 
des  Wassers   änderte    sich   zwischen  9  und   10''  a.  m.  von 
blau  in  grün, 
ri'i.      Warfen  Flasilie    mit   Besteck    (mit  Sand    gefüllt)    über 
U,„.^l.    —  Meercsleucliten    in  zahlreichen   kleinen  Punkten. 

1,S74,  den  "2«.  Juli. 

Position:     15°  49'-15°  21'  N-Br.;    23°   25'-2.3°  2C' W-Lg. 

Schiftsbew.:     Kurs.     Um  2''  a.  m.  und  um   10''  a.  m.  trieb  das 

Schift"  geraume  Zeit  vor  dem  Schleppnetz,  gegen  6''  p.m. 

lag  es  gestoppt  zum  Lothen. 

Um  Ol'  a.  m.  war  der  Kurs  N105°E,  um  2''  p.  m.  N251   E, 

um   10''  p.  m.  wieder  N155°E. 
Fahrt.     Früh  4,0;  2f  p.  m.  5,  dann  3. 
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"Wind:     Richtung.     Mittel  N341°E;    Nachmittags  schwankend 

zwischen  N:319°E  und  N4°E. 
Stärke.    Mittel  2,3;  Vormittags  2—3,  nur  um  lOh  a.  ra.  1 — 2; 

später  wieder  2 — 3. 
Barom.:  Mittel  763,27  mm;  2  max.  und  2  min.,  das  erste  max. 

zwischen  6''  a.  m.  und  10h  a_  ,n.^  Jas  zweite  um  10''  p.m.; 

die  min.  beide  um  2''  a.  m.  resp.  um  211   p.  m. 
Temp.  d.  Luft:     Mittel  2-i,-l°;    min.  23,6°  um   G"  a.  m.;  max. 

um   KJh  a.  m.  25,3°. 
Spanukr.    d.    Dünste:      Mittel    17,4  mm;    max.    18,0   mm    um 

6l>   p.  m. ,    min.    15,8  mm    um    6''    a.  m. ,    sonst    zwischen 

17,5  mm  und  17,7  mm. 
Wolken:     Gattung  und  Betrag.    Früh  cu  ni  10,  minderten  sich 

bis  auf  G  um  lO'i  a.  m.;  von  2''  p.  m.  an  wieder  10. 
Richtung.     Nördlich. 
Niederschi.:     D  um   10''  p.  m. 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  23,8°;  max.  24,G°,  min.  22,4°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02765;  max.   1,0281,  min.   1,0274. 
Allg.  Bemerk.:     Himmel  den  Tag  über  leicht  bezogen. 
Abends  leuchtete  das  Meer  etwas  in  kleinen  Punkten. 

1874,  den  27.  Juli. 

Position:  15°  4,4'— 14°  55,5'  N-Br.;  23°  18'— 23°  25'  W-Lg. 

Um  21'  p.  ni.  Rhede  von  Porto  Praya  auf  St.  Jage. 
Schiffsbew. :   Kurs.     Um  21'  a.  m.  lag  das  Schiff  gestoppt  zum 

Lothen.     Um  6''  a,  m.  N229°E;  später  wurden  Kreise  be- 
schrieben; dann  N209°E  gegen  2h  p.  m. 
Fahrt.     Um  Gh  a.  m.  2,6;  um  2h  p.  m.   7,8. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N11°E;   Vormittags  von  N4°E  nach 

N341°E  und  wieder   nach  N49°E;    Nachmittags  N274°E, 

dann  N2G°E. 
Stärke.     Mittel   1,2;  nur  der  ENE  3,  sonst  1—2. 
Barom.:    Mittel    763,58  nun;    wieder    2    max.    763,40  mm    um 

10h  a.  m.  und  765,50  mm  um  10h  p.m.;  2  min.   762,85  mm 

um  6h  a.  m.  und  762,90  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  25,3°;    steigt  von  24,0°  — 27,2°   um  2h 

p.  m.,  fällt  wieder  bis  25,0°  um   10  p.  ui. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  17,0mni;  max.  18,6mm  um  10h  p.  „i.; 

min.   12,9  mm  um  2h  p.  m. 
Wolken:  Gattung  und  Betrag.     Morgens  und  Abends   10  theils 

ni,  theils  cu  ni;  von   10h  a.  m.  —   2h  p.   m.  cu  3   —   4,5; 

um  6h  p.  m.  ci  str.  6 — 7. 
Richtung.     N  und  nordöstlich. 
Niederschi.:  D  um  2h  a.  m.  und   10h  p.  „i. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  24,2°;  max.  25,0°,  min.  23,6°. 
Spezif.  Gewicht:    Mittel   1,02762;  max.   1,0280.  min.   1,0274. 
Allg.  Bemerk.:    Himmel  bezogen,    klarte  über  Mittag  auf.    be- 
zog  sich    dann  Abends   wieder.      Um    10h  a.  m.  Dünung 

östlich. 

1874,  den  28.  Jidi. 

Position :    Vonnittags    Rhede    von    Porto  Prava    auf  St.  Jago. 

Von  2h  p.  m.  an   14°   37,5'  — 14°   17,1'  N-Br.;    23°  57,7' 

bis  22°  58,2'  W-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.     Von  2h  p.  ni.  an  N161°E,  dann  N124°E. 

Fahrt.     Anfangs  5,5,  dann  3,5. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N28°E,    N26°E  bis  21'  p.  ni.,    dann 

N49°E  und  zurück  nach  N37°E. 
Stärke.     Mittel  2,0;  zwischen  2  und  3,  nur  um  C.h  a.  m.   1. 
Barom.:    Mittel    765,45  mm;    steigt   beständig    von    764,60  mm 

um  2h  a.  m.  bis  7GG,75  mm  um   10h  p.  m. 
Temp.  d.   Luft:  Mittel  24,9°;  max.  2C,0°  um   10h  a.  m.,    min. 

23,8°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.   d.  Dünste:    Mittel    18,9  mm;    max.    19,6  mm   um   2h 

a.  m.,  min.   18,4  mm  um  6h  p.  m. 
Wolken:    Gattung   u.  Betrag,     eu  ni  10  Morgens  zwischen  2h 

und  6h    und   Abends  zwischen  Gh  und   lo'';    um   IQh  a.  m. 

cu  ni  8,  um  2h  p.  m.  eu  str.  4. 
Richtung.     Nordöstlich. 
Niederschi.:  D  um  2h  a.  m.  und  um   10h  p.  m. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  24,4°;   max.  26,1°   um  2h  p.  m., 

min.  23,2°  um  6''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02765;  max.  1,0279,  min.   1,0275. 
Allg.    Bemerk.:    Himmel    grau    bezogen    mit   cu   ui ,    mir  über 

Mittag  etwas  klar. 
Kein  Meeresleuchten. 


1874,  den  29.  Juli. 

Position:  14°  9'— 13°  4,3'  N-Br.;  22°  49'— 21°  13'  W-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.     N123°E. 

Fahrt.     2ha.  m.  3,5;  später  am  Vormittage  7,7—8,0.    Nach- 
mittags 6,5,  bisweilen  5. 
Wind:    Richtung.      Mittel    N10°E;    hin-    und    herschwankend 
zwischen  N353°E  und  N38°E. 
Stärke.     Mittel  2,8;   um  2h  a.  m.  sehr  schwach   1 — 2;  Vor- 
mittags von  6h  an  4 — 5;  Nachmittags  2 — 3. 
Barom.:  Mittel  765,47  mm:   765,70  mm  um2ha.  m.;  766,30  mm 
um  6h  a.  m.,   fällt  dann  bis  764,15  mm  um  6h  p.  m.  und 
steigt  dann  bis  766,25  mm  um  10h  p.  ni. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  25,5°;   steigt  regelmässig  von  25,0°  um 
2h  a.  m.  bis   26,1°   um    2h  p.  m.,"  fällt   bis    25,6°    um  6h 
p.  m.  und  behauptet  diesen  Stand  bis   10h  p.  ni. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   19,6mm;    max.  21,1mm    um    IQh 
p.  m.,     min.    18,5  mm    um     IQh    a.  m.;    A^ormittags    ab- 
nehmend   von    19,2  mm    bis    18,5  mm,    Nachmittags    zu- 
nehmend von   19,2  mm  bis  21,1mm. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     ni    10    von   2h— 6h  a.  m.;    um 
10h  a.  m.  ni   1;  Nachmittags  cu  ni  6;  oben  ci  str.  um  6h 
p.  m.,  um   10h  p.  m.  ou  ni   10. 
Richtung.     Nordöstlich. 
I    Niederschi.:  D  um  2h  und  6h  a.  m.;  zweimal  nicht  messbarer 
B  zwischen  2h  und  Gh  p.   m. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  25,3°;  max.  26,0°,  min.  24,1°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02742;  max.   1,0277,  min.  1,0269. 
Allg.  Bemerk.:  Himmel  in  der  Nacht  bedeckt,  bei  Tage  klarer. 
Zweimal  Nachmittags  ganz  wenig  Regen.    Dünung  südlich, 
mehr  und  mehr  verlaufend.     See  ruhig. 
12h  Flasche  mit  Sand  gefüllt  mit  Besteck  über  Bord. 
Meeresleuchten  nicht  beobachtet. 

1874,  den  30.  Juli. 

Position:  12°51'— 12°  14,7' N-Br.;  20°  51,5'— 19°  56,2' W-Lg. 
Schiffsbew.:   Kurs.     Vormittags  N122°E;  Nachmittags  gestoppt 

zum  Lothen;  N130°E  um  10h  p.  m. 
Fahrt:  Vormittags  4,5—5;  um   10h  p.  m.  7,6. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N9°E;  Vormittags  N26°E,  geht  Nach 

mittags  nach  N341°E,   um  6h  p.  m.  nach  N229°E,    dann 

nach  "N206°E. 
Stärke.     0,1;  Vormittags  2;  um  2h  p.  m.  fast  still,  auch  der 

WSW  nur  1,5,  jedoch  10h  p.  m.  frischer  bis  4. 
Barom.:    Mittel   7G3,81  mm;    2  max.   und   2  min.;    erstere  um 

10h  a.  m.    und  um   10h  p.  jn.:    letztere   um   6h  a.  m.  und 

um   2h  p.  m.;    Vormittags   steigt   das  Barometer  noch  um 

1,0  mm,  Nachmittags  jedoch  nur  um  0,2  mm. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  25,7°;   max.  27,2°  um  10h  a.  m.,  min. 

25,2°   um  2h  p.  m. 
Spannkr.    d.    Dünste:    Mittel    21,7  mm;    max.     22,2  mm,    min. 

20,8  mm. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Den  ganzen  Tag  cu   ni   S— 10; 

oben  ci  um  6h  a.  m. 

Richtung.     Mit  dem  Winde. 

Niederschi.:  D  um  2h  a.  m.  und  nm  10h  p.  m,;  B  um  Mittag. 

Zustand  d.  See:  'l'emp.     Mittel  25,6°;  max.  26,5°,  min.  25,1°. 

Spezif.  Gewiclit.     Mittel   1,02673;  max.  1,0269,  min.   1,0266. 

Allg.  Bemerk.:  Himmel  bezogen,   kurze  Zeit  klarer,  dann  leicht 

grau   bezogen.     Starke  Regenböen. 
12h  Flasche  mit  Sand  gefüllt  mit  Besteck  über  Bord. 
Zwischen   4h    und   6h  p.  m.   setzte   südwestlicher  Wind   ein, 

der  um  8h  stärker  wurde,  und  mit  ihm  kam  SW-Dünung 

auf.     Himmel  leicht  bezogen;    bis    10h    zogen   schwere    ni 

von  SW  nach  E,   ohne   dass    es  regnete.     Meeresleuchten 

schwach  bis  zum  Aufgang  des  Mondes. 

1874,  den  31.  Juli. 

Positi.m:   11°  59,6'— 10°  41,9'   N-Br.;   19°  15'— 17°  48' W-Lg. 
Schift'sbew.:   Kurs  bis  6h  p.m.  N130°E,  dann  N141°E. 

Fahrt.     Beginnt  mit  8,4,    wird   dann  langsamer   bis  4,6  um 
10h  a.  m  ;  Nachmittags  G— 7. 
Wind:    Richtung.     Mittel    N249°E.     Den     ganzen    Tag    über 
N2öl°E,  nur  einmal  N240°E  um   10h  a.  m. 
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Stärke.     Mittel   .3,5;    beginnt  mit  ,",,5,   wird  flauer  liis  i — :'., 

Nacliniittags    frischer   bis    5  um  (j''  p.  ni.,    ji-docli    um   in'' 

wieder  3 — 4. 
Baroui.:  Mittel  7G2,76mm;  VoruiittaKS  steigend  von  T(j'_', jO  nun 

um  2^  a.  m.    bis   763,90  mm   um    10''  a.  m.;    Is'ailinnttags 

jedoch    fallend    bis    7ül,70  mm   um  ()''  yi.  m.,    7(j'-',7.'j  mm 

um   10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  25,9°;  niax.  2G,:i°  um   10''  a.  m.,  min. 

25,4°  um  6''  a.  m. 
.Spannkr.    d.  Dünste:    Mittel    21,7  nun;     max.    '-'2,1)  nini,     min. 

21,2  mm. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Den  ganzen  Vcinuitlan  iii   ni    10, 

ausgenounnen  cu  ei  (i  um  10''  a.  m.:  Naelnuiitags  cu  str.  !('. 
Kichtung.     AVestliuh. 
Niedersühl.:    — 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  25,5°;  ma.\.  2(j,0°,  min.  24,3°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02G50;  max.  1,0267;  min.  I,02(j3. 
Allg.  Bemerk.:  Himmel  bezogen. 

Um  7''  a.  m.  bei   trockenem  Deck  23,2°  C.  =  9,33'"  Spann- 
kraft der  Dünste.  —  O*"  zeigte  der  Regenmesser  16,7  mm. 

12''  Flasche  mit  Sand  gefüllt  mit  Besteck   über  Bord. 

Abends  der  Himmel  leicht  bezogen:    am  Horizont   cu  str. 

Leichte  W-Dünuug.     Die   Farbe   des   Seewassers    änderte 

sich  in  Grün. 

1874,  den  1.  August. 

Position:   10°  25,7'— 9°  50,4'   N-Br.;   17°  35'— 16°  40,7' W-Lg. 
Schiflsbew. :  Kurs,    N140°E  um  2^  a.  m.;  gestoppt  zum  Lothen, 

N93°E  um  2'i  p.  m.;    wieder   gestoppt;    N140°E   um    10'' 

p.  m. 
Fahrt.     5,3,  zuletzt  4,7  um   10''   p.  m. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N266°E;    dreht   sich   im  Laufe   des 

Vormittags    von    N250°E    zu   N340°E,    geht  Nachmittags 

zurück  nach  N2y5°E  und  ist  um   lOh  p.  m.  N171°E. 
Stärke.     Mittel  2,9;    Vormittags    frisch    5  —  6,    Nachmittags 

nachlassend  von  3  bis   1. 
Barom. :     Mittel     761,85  mm;     steigend    am    Vormittage    von 

761,33  mm    um    211  a.  m.    bis    761,95  mm    um    10''  a.  m.; 

ebenfalls  steigend  am  Nachmittage  von   761,90  nun   um  2'' 

p.  m.  bis  762,27  mm  um  10  p.  m.,  also  2  max.   und  2  min., 

nicht  sehr  deuilieh. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  25,1°;    max.  26,2°   um  2''  a.  m.,    min. 

24,0°  um  lOli  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    21,2  mm:    max.    22.1  mm    um  6'' 

a.  m.,  min.   19,9  mm  um  10''  p.  m. 
Wolken:     Galtung  u.  Betrag,     eu    str.    9 — in,     um    2''    a.  m., 

djnn  ni   10  die    übrige  Tageszeit:    zuweilen    zeigten    sich 

auch  eu. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 


Niederschi.:   D   um  2''  a.  m-,   von  4''   a. 


in  fiirtdaui'rudi'r  B 


den  ganzen  Tag  über. 

Zustand  d  See:  Temp.  Mittel  24,9°;  max.  25,6°,  min.  24,3°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02639;  max.   1,0265,  min.  1,0262. 

Allg.  Bemerk.:  Um  4''  a.  m.  Gewitter,  Zickzackblitze,  später 
fortdauernder  Regen.  9''  zeigte  der  Regenmesser  7,4  mm. 
lO'i  a.  m.  Himmel  bezogen,  zuweilen  cu.  Von  Zeit  zu 
Zeit  feiner  Regen.  Um  2''  p.  ni.  südwestliche  Dünung. 
61*  p.  Dl.  fortdauernder  Regen,  Himmel  j;lcichmässig  be- 
zogen.    Meeresleuchten  in  zahlreichen  kleinen  Punkten. 

1874,  den  2.  .Vuarust. 

Position:  9°  29'— 8°  10,4'  N  Br.;  16°  31'— 14°  59'  W-Lg. 
Schiffsbew. :    Kurs.       Vormittags    N141°E,     Nachmittags    von 

N153°E  übergehend  nach  N167°E. 
Fahrt.     Beginnt    mit    8,0    um    2''  a.  m.;     von    6''  a.  nu  an 

zwischen  4.4  und  6.0. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N215°E;    dreht  sich  Vormittags  von 

N240°E  nach  N195°E,  Nachmittags   durch  N200°K  nach 

N229°E. 
.Stärke.     Mittel  4,5;   Vormittags  4,5 — 3,  Nacbmiltai^s  5— H. 
Barom.:  Mittel  762,46  mm;  Vurmitiags  steigeud  von  760,90mm 

um  2')  a.  m.   bis   763,50  mm   um    lO'i  a.  m.;    Nachmittags 

abnehmend  bis  762,40  mm  um  6''  p.  m.,  dann  763,60  mm 

um   lO'i  p.  m. 


Temp.  d.  Luft:  Mittel  23,9°;  abnehmend  am  Vormittage  von 
24,1°  bis  22,2°  um  10''  a.  m.:  zunehmend  am  Nachmittage 
bis  25,0°  um  10''  ]).  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mitti-I  20,1  mm;  max.  21,0  mm  um  2'' 
a.  ni.,  min   18,9  nun  um  lO'i  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag,     ni   10;  um  6''  p.  m.  auch  cu. 
Richtung.     Bis  2''  p.m.  nonhvrjtlicb:   um  (!•'  p.m.  aus  SE, 
um   10''  p.  m.  aus  NW. 

Niedcrschl. :  ISeständiger  B;   von  6''  p.  m.  an  B-Büeu. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  24,0°:  max.  24,6°,  min.  23,8°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02622;   max.   1,0264,  min  1,0260. 

.\llg.  Bemerk.;  Regen  und  gleichmässig  bezogener  Himmel. 
Dünung  aus  SW.  —  Um  9''  zeigte  der  Regenmesser 
18,4  mm.  —  Der  Ozongehalt  Ijctrug  9—10  nach  Dr.  Sen- 
ders üzonoskop.  Der  Streifen  war  24  Stunden  der  Luft 
ausgesetzt. 
p.  m.  Dünung  und  See  aus  SW.  —  Regenböen.  Ganz 
niedrig  mit  grosser  Schnelligkeit  fliegende  cu  ni  in  der 
Richtung  des  Windes.  —  Starkes  funkelndes  Meeres- 
leuchten. 

1874,  den  S.August. 

Position:    7°  .56'— 6°  50,6'  N-Br.;    14°  43'— 12°  48,7'   W-Lg. 

Schiffsbew.:    Kurs.     N144°E,    nur    zweimal    eine    kleine   Ab- 
weichung, Nl.iO°E. 
Fahrt.     6,6—5. 

Wind:   RichtunR.     Mittel  N189°E,   Vormittags  N206°E,  Nach- 
mittags N172°E. 
Stärke."  Mittel  4,7;  Vormittags  5—6,  Nachmittags  3—5. 

Barom-:  Mittel  764,29  mm;  2  max.  765.38  mm  um  10''  a.  m. 
und  766,38  mm  um  10''  p.  m.,  2  min.  761,70  mm  um  6'' 
a.  m.  und  764,23  nun  um  2''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  24,7°;  max.  25,5°  um  10''  a,  m.,  min. 
24,1°  um  2''  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  19,2  mm;  max.  19.8  mm  um  2'' 
a.  m.,  min.   18,8  mm  um  6^  p.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Von  2''  a.  m.  bis  gegen  lO'i 
a.  m.  beständig  ni  10,  darunter  cu.  ni;  cu  str.  6;  Nach- 
mittags von  2''  an  wieder  bedeckt  mit  cu  ni  10,  gegen 
6''  etwas  klarer  cu  5,  um  10''  p.  m.  eu  ni  9. 
Richtung.  Mit  dem  Winde;  jedoch  gegen  10  Uhr  str.  oben 
und  cu  unten  zogen  aus  ENE. 

Niederschi.:  Um  lO'i  p.  jj,.  jranz  leichter  B. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  24,1°;  max.  24,4°,  min.  23,4°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02658;  max.   1,0268,  min.  1,0263. 

Allg.  Bemerk.:  Himmel  mit  ni  bezogen,  darunter  zogen  cu  ni 
in    der  Windrichtung.     Gegen    10''  a.  m.    klarte    es    auf; 
Str.  oben,    darunter    cu    nach    AVNW.  —   9'i  a.  m.  Ozon- 
papier nach  2411  9 — 10.     Regenmesser  =  4,7  mm. 
lO'i  a.  m.    grosser  Hof    um    die    klare  Sonne,    Abstand    des 
Sonnenrandes  vom  inneren  Rande  21°  43',  vom  äusseren 
22°   13',  zeigte  ReKenbogenfarben.  Roth  nach  innen. 
1211  Flasche  mit  Sand  mit  Besteck  über  Bord. 
Um  2'i  p.  m.  Wetter  wie  am  Vormittage,  Dünung  aus  SW. 
Wasser  grün.  —  Meeresleuchten  ganz  gering  in  einzelnen 
kleinen    Punkten.       Beobachtungszeit     des     Regen- 
messers und    des   Ozonpapiers    durch    das  ganze 
Journal  stets  9'i  a.  m. 

1874,  deu  4.  Augu.st. 

Position:  6°  51,3'— 6°  28'  N-Br.,  12°  29,5'-ll°  20' W-Lg. 
von  2''  a.  m.  bis  2'i  p.  m.  Um  611  p.  m.  Rlicdc  von 
Monrovia. 

Schiflsbew.:   Kurs  N110°E. 
Fahrt.     6—7. 

Wind:  Richtuni;.     Mittel   N214°E;    zwischen  2'i  und  6li  a.  m. 

dreht    sich    der    Wind    von    N172°E    nach  N206°E    und 

bleibt    da    bis    gegen   6'i   p.  m.;    auf  der   Rhede  N229°E, 

dann  N251°E. 

Stärke.  Mittel  3,6;  Vormittags  3— 4,  Nachmittags  frischer4— 5. 

Barom.:  Mittel  766,02  mm;  fällt  sehr  wenig  von  765,75mm 
um  2'i  a.  m.  bis  765,50  mm  um  6''  a.  m.,  steigt  dann  be- 
ständig bis  767,34  mm  um   lO'i  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  25,1°;  max.  25,4°  um  2'i  p.  m.,  min. 
24,8°  um  6''  a.  m. 
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Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   19,1  mm;    max.   19,3  mm    nm    2'' 

a.  m.,  min.   18, S  mm  um   10h  a.  m. 
Wolken:     Gattung  u.  Betrag,     cu  ni   10.    ji'cloeh    um    ß'i  a.  m. 
ausnahmsweise  klarer  lu  ni  G. 
Richtung  die  des  Windes. 
Jviedersehl.:   10''  p.  m.  leichter  B. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  23,8°;  max.  24,7°,  min.  23,1°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02407;  max.   l,026lj,  min.   1,0200. 
Dieses  min.  ist  nicht,  wie  die  übrigen  Beobachtungen  mit 
Steegers  Aräometer,    sondern    mit    einem   Aräometer    von 
Greiner  gemessen  worden. 
Allg.  Bemerk.:  Himuiel  gleichmässig  grau  bezogen,     cu  ni  aus 
der  Windrichtung  ziehend.     Dünung  aus  SW. 
9h  a.  m.  Ozongehalt  nach  2-th  =  9. 

Das  Wasser  nahm  eine  dunkelgrüne  Farbe  an.  Meeres- 
leuchten sehr  gering. 

1874,  den  5.  August. 

Position:  Rhede  von  Monrovia. 
Schift'sbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.     Mittel     N237°E;    anfangs    N1.")1°E,    dann 
über  N240°K  nach  N229°E,    hält   sich  daselbst  bis  gegen 
10h  p.  ]j,.  und  geht  dann  wieder  nach  N240°E. 
Stärke.     Mittel  3,9:  beginnt  mit  4.  wird  schwächer  bis  2 — 3 
um   loh  a.  m.,  und  Nachmittags  wieder  Irischer  bis  5. 
Baroni.:  Mittel  76t;, 40  mm;    2  max.  767,14  mm  um   10h  a,    m. 
und  767,35  mm  um   10h   p.  m^    o  min.   766,15  nmi  lun  2h 
a.  m.  und  764,95  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:   Mittel  24,8°:   max.  25,5°   um   10h  a.  ni.,  min. 

24,4°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.   Dünste:     Mittel   19,4  mm;    max.  20,1  mm  um   10h 

a.  m.,  min.  18,4°  um  2h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,     cu  ni   10. 

Richtung  die  des  Windes. 
Niederschi.:    — 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   23,7°;   max.  24,3°,  min.  22,7°. 

Spezif.  Gewicht.  — 
Allg.  Bemerk.:  Wetter  wie  am  4.  August. 

9h  a.  m.  Ozongehalt  nach  24h  ^  g  an  der  dunkelsten 
Stelle;  Durchschnittsfarbe  6.  —  Regenmenge  =  0,5  mm. 
p.  m.  Gleichmässige  Dünung  aus  W.  Meeresleuchten 
fast  =  0. 

1S74,  deu  6.  August. 
Position:   Von   2h   a.  m.  bis   2h   p.m.   Rhede   von   Monrovia. 
Von  6h  p    m.  bis    10h  p.  ,„.    go    jgy.  _yo  ^  qi  jsf-Br.;     10° 
55'  —  10°  42'  W-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.    N274°E,  daini  N155°E. 

Fahrt.    4.5—5,5. 
Wind:    Richtung.    Mittel    N216°E;    zuerst  N229°E,    von    10h 
a.  m.  au  N206°E. 
Stärke.    Mittel  5.0;  zwischen  4  und   5,5. 
Baroni.:    Mittel  764,93  mm;    max.   767,05    um    6h   p.m.,    min. 

763,75  nun  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  24,9°;    max.  25,4°  um   IQh  a.  m.,  min. 

24,4°  um  2h  a.  ui. 
Spannkr.   d.    Dünste:    Mittel    18,8  mm;    uui-k.    19,5  mm,    min. 

17,7  mm  um   10h  a.  m. 
Wolken:   Gattung  und  Betrag,    cu   ni    10. 

Richtung  die  des  Windes. 
Niedersehl. :  Leichter  B  um  2h  p.  m. 

Zustand  d.  See:    Temperatur.    Mittel  23,7°;    max.    24,1,   min. 
23,1°. 
Spezif.  Gewicht,    Mittel    1,0201;    max.   1,02.32,    min.    1,0155. 
(Greiners  Aräometer  ist  heute   benutzt  worden.) 
Allg.  Bemerk.:  Himmel  ganz  gleichmässig  grau  bezogen,  cu  ni 
aus  der  Windrichtung  ziehend. 
9h  a.  m.  Ozongebalt  nach  24h  =;;  ,s  —  ;). 

Dünung  aus  SW.  —  Meeresleuchlen  scliwacli  in  einzelnen 
kleinen  Punkten. 

1S74,  den  7.  .Vugust. 

Position:   5°  48' —  4°   32'  N-Br.;   10°   31'  — 9°   39'  W-Lg. 
Schifi'sbew.:    Kurs,  früh  N146°E,  dann  N149°E  von  6h  a.  m. 

bis  2h  p.m.;  um  6h  p.m.  gestoppt  zum  Lothen;   10h  p.  m. 

N259°E. 


Fahrt  grossentheils  5,  Nachmittags  2h  p.  m.  7,0. 
Wind;    Richtung.    Mittel  N198°E;  um  2h  a.  m.  N167°E,    von 

6h  a.  m.  an  N202°E,    mit    kleinen    Schwankungen    bald 

naeh  W,  bald  nach  S. 
Stärke.    Mittel  4.1;  sonst  4 — 5,  nur  um  2h  p.  m  3. 
Barom.:    Mittel    765,19mm;    max.  768,50mm    um    10h  p.m., 

min.  763.30  nun  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  24,9°;   max.  25,3°  um   10h  a.  m.,  min. 

24,4°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:Mittel  18,3  nnn;  max.  19,4  mm  um  2h  a.  m., 

min.   18,0  mm  um   10h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  und  Beirag.    cu  ni  9 — 10,  nur  um  6h  p.m. 

etwas  klarer  7 — 8. 
Richtung.    Die  Wolken  zielien  mit  dem  Winde. 
Niederschi.:    Um  6h  a.  m.  leichter  B,  um   10h  p.m.  wenig  B. 
Zustand  d.  See:    Temperatur.    Mittel   24,1°;    max.  24,4°,   min. 

23,6°. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02653;   max.   10281,  min.   1,0260 

(nach  Steegers  Aräom.). 
Allg.  Bemerk.:  Himmel  gleichmässig  grau  bezogen,  cu  ni  aus 

der  Windriclitung. 
9h  a.  ni.  Ozongehalt  nach  24h  =  9  an  der  dunkelsten  Stelle; 

Durchschnittsfarbe   6.    —    Regenmenge    0,8  mm.    —    Das 

Wetter   klarte  Nachmittags    auf.    —    Das  Wasser   fing   an 

blau    zu  werden    um  4h  p.  ni.    —    Meerleuchten    in    zahl- 
reichen kleinen  Punkten. 

1S74,  den  8.  August. 

Position:    4°  31'  — 4°  11,8  N-Br.,  9°  47' —  10°  27,4'   W-Lg. 


Schiffsbew.:  Kurs.    Nachts  N264°E;    von   10h  a.  i 


p.  m. 


N247°i;  und  N239°E,  dann  gestoppt  zum  Lothen. 
Fahrt.    Vormittags  4,3—6,3;  um  2h  p.m.  nur  noch  3,3. 
Wind:    Richtung.  '  Mittel    N1S3°E;    N202°E    bis    10h  a.  m., 
N180°E  bis  6h  p.  m.,  dann  N157°E,  N135°E  um  10h  p.  „i. 
Stärke.    Mittel   3,3;   bis  2h  p.m.  4—5;  später  2. 
Barom.;    Mittel  767,49  mm;    von  766,90  mm  um  2h  a.  m.  stei- 
gend   bis    769,60  mm    um     10h  a.  m,     dann    fallend    bis 
766,40  min  um   10h  p.  ,„. 
Temp.   d.   Luft:    Mittel  24,8;    max.  25,1°    um  2h   p.m.,    min. 

24.2°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    18,2  mm;    max.   18,9mm    um  10h 
a.  m.  und  um  2h  a.  m.,  min.   17,6  mm  um  2h  p.m.;  Gang 
unregelmässig. 
Wolken:   Gattung  und  Betrag.    Um  2h  a.  m.  cu  ni   10,    klarte 
vor  6h  a.  m.  auf,    einige  str.  :! — 1  am  Vormittage,    dann 
um  2h  p.  m.  cu  3 — 4,  viin  6h  an  ganz  klar. 
Richtung  die  des  Windes. 
Niederschi.:  Um  2h  a.  m.  sehr  wenig  B. 

Zustanil   d.    See:    Temperatur.    Mittel  23,8°;    max.  24,6°    um 
2h  p.m.,  min.  23,1°  um  10h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02650;  max.   1,0267,  min.   1,0263. 
Allg.  Bemerk.:  Klarte  in  der  Nacht  auf,  nur  str.  am  Horizont. 
Ganz  schwache  Dünung  aus  SW. 
Um  9h  a.  ni.  Ozongehalt  nach  24h  ^=  Q, 
12h  Flasche  mit  Sand  und  Besteck  über  Bord. 
Hinnuel  gegen  Abend  ganz  sternenklar. 

Sehr  starkes  Meeresleuchten.  —  Einige  Sternscbnuppeu  fielen 
im  E,  eine  horizontale  von  NE  nai-h  SW. 

1874,  den  !).  August. 

Position;  4°  6,6'— 3°   35,8'  N-Br.,  10°  31,8'— 11°  2,7'  W-Lg. 
Schift'sbew. :  Kurs.    N214°E;  Nachmittags  gestoppt  zum  l>othen; 

N45°E  um   lOh  p.  m. 
Fahrt,    Vormittags  4—5,  um   10h  p.  „,.  .5,7. 
Wind;    Richtung.    Mittel  N133°E:    N146°E  den    ganzen  Tag, 

ausgenonnnen  um  2h  p.m.  N112°E. 
Stärke.    Mittel  3  0;  zwischen  2-5  und  3  5. 
Barom.:  Mittel  765,74  mm;  steigt  bis  zum  max.  767,80  nun  um 

10h  a.  m.,    fällt   dann    bis   zum   min.  '763,80  um  6h  p.m. 

und  steigt  noch  wieder  bis  765,15  nun  um   10h  p.  ui. 
Temp.  d.  Luft;    Mittel  25,2°;    steigt   bis    26,0°    um    10h  a.  m. 

und  fällt  wieder   bis  24,8°  um   10h  p.m.;    „lin.  24,2°  um 

2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  18,6  nun;  max.  19,7  mm  um  2h  p.m., 

min.  17,6  mm  um  2h  a.  m. 
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WolkiMi :  Gattung  «ml  Betrag.   Himmel  meist  ganz  Iclar,   Nach- 
mittags erscheinen  einige  cu  2—.'). 
Hiilituug  mit  dem  Winde. 
Niedersehl.:  — 

Zustand  d.  See:    Tenip.    Mittel   -24,(5°;  max.  25,2°,  min.  2:!,S°. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel    l,02(iS2;  max.   1,02(;9,  min.   I,02(i7. 
Allg.  Bemerk.:    Wetter  sehr  schün.     Himmel  meist  ganz  klar, 
zuweilen  etwas  cu  am  Horizont.     Dünung  aus  S. 
n'i  a.  m.   (Izongehalt  nach  2-il'  =3—4. 
12l>  Flasche  mit  Sand  und  mit  Besteck   über  Bord. 
Dünung    aus    SPi.     Wasser    tiefblau.     Meeresleuchten    ganz 
unbedeutend  in  kleinen  Punkten.  —  Viele  Sternsidiimppen 
fielen  am  W-Himmel,  horizontale  von  S  nach  W.    Himmel 
sternklar,   zuweilen    dunkle    cu  ni   aus   der   Windrichtung 
bis  zw  3 — 4  am   10.  August. 


1871,  deu  10.  August. 

-3°  14'  N-Br.,  10°  44'  — 11°   1'  W-Lg. 
N76°E,    dann   gestoppt   zum  Lothen;    um 


an   beständig  N217°E.- 


Position:  3°  2«' - 
Schiftsbew.:    Kur; 

.101'  a.  m.  N48°K;  von  2'' 
Fahrt.    5— ü. 

Wind:   Richtung.    Mittel  N143°E;  beginnt  aus  Nloö°E,  drelit 

dann  nach  N112°E  und  wird  von  2li  p.m.  an  NUi7°E. 

Stärke.    Mittel  3,0;    Nachts  3,  am  Vormittage  der  SE  recht 

schwach  1  —  2,  um  2''  p.m.  frischer  3—4  und  wird  gegen 

Abend  immer  schwächer  2 — 3. 

Barom.:    Mittel    764,58  mm;    Gang   sehr   unregelniässig;    max. 

7ü5,70  mm  um  IQh  p.  m.,  min.  763,70  mm  um  2''  a.  m. 
Temp.  d.  Luft:   Mittel  25,5°;   steigt  von  24,5°  um  2'' a.  m.  bis 
26.3°  um   lOl'  a.  m.  und  bleibt  Nachmittags  fast  beständig 
auf  25,5°. 
Spannkr.    d.   Dünste:     Mittel    18,8  nun;    max.    19,;i  mm,    mni. 

18,0  mm. 
Wolken:    Gattung  und  Betrag.    Himmel   meist  klar;    am  Hori- 
zont cu  2  um  6^  a.  m.   und   d^  P-m;    auch    weisse    cu  4 
um  2''  p.  m. 
Richtung  die  des  Windes. 
Niederschi.:    — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  25,1°;   max.  25,6°,    min.  23,9°. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02663;  max.   10268,  min.   1,0264. 
Allg.  Bemerk.:  Horizont  etwas  cu,  sonst  klar.    Meeresleuchten 
und  Sternschnuppen  wie  am  9.  Abends. 
Ganz  leichte  Dünung  aus  S. 
9h  a.  m.  Ozongehalt  nach  24''  ^4  —  5. 

Nachts  bis  3I'  klarer  Sternenhimmel,  zuweilen  vorüberziehende 
dunkle  cu  ni  aus  der  Windrichtung.  Meeresleuchten  fast  0. 
Sternschnuppen  bis  3  Uhr  beobachtet. 

1874,  deu  11.  August. 

Position:  2°  58'— 1°  44,3'  N-Br.,  11°  20'— 12°  24'  W-Lg. 
Schiftsbew.:  Kurs.  N216°E,  ausgenommen  um  2''  p.m.  N121°p:. 
Fahrt.    Vormittags    5,4—4,8,    Nachmittags    zunehmend    von 

4  bis  6,0. 
Wind:  Richtung.    Mittel  NI61°E:  fast  beständig  N1.54°E,  nur 

um  Mittag  einige  Stunden  N171°E. 
Stärke.    Mittel  3,1:  grossentheils  3,  um  10''  p.  m.  4. 
Barom.:  Mittel   765.67  mm;  regelmässig  2  max.  767,05  nmi  um 

lOh  a.  m.  und  767.30  mm  um   101'  p.  m.,  2  min.  764,72  nun 

um  21'  a.  m.  und  763,10  mm  um  2''  p.m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   24.5°:    max.  25,0°    um  2''  p.  in.,    min. 

24,0°  um   101'  p.  m. 
Spannkr.    d.    Dünste:    Mitlei    17,6  mm;    max.    17,9  njui.    min. 

17,0  mm. 
Wolken:    Richtung    und    Bf  trag.    Um    3''  p.  m    cu    ni    9 — 10, 

Himmel  klarer  gegen   lO^a.  m.  cu  5,  ebenso  um  2''  p.  m; 

um  6''  p.  m.  nur  einige  str.  3,  um   lO'»  p.  m.  cu  7. 
Richtung,  die  des  Windes. 
Niederschi.;  — 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  24,5°;  max.  24,7°,  min.  24,2°. 

Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02693;  max.   1,0271,  min.   1,0268. 

Allg.  Bemerk.:     Um  3h  a.  m.    bezog    sich    der    ganze    Himmel 

leicht,    darunter  cu  ni.     Nachmittags   klarte  es  mehr  auf. 

Horizont  besetzt  mit  Str.,  zuweilen  cu  am  südlichen  Himmel. 
9h  Ozongehalt  nach  24h  =  4—5.  —    12h  Flasche  mit  Sand 

und  nnt  Besteck  über  Bord.   —  Meeresleuchten   schwach. 
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1874,  deu  12.  August. 

Position:   1°  26'— 0°  4'  N-Br.;   12°  36'— 13°   50'   W-Lg: 
Schiffsbew.:  Kurs.     N208°E,  nur  um  2h   p.  m.  N199°E. 

Fahrt.     Vormittags  zunehmend  von  5 — 7,  Nachmittags  lang- 
samer werdend   von   6  —  5. 
Wind:    Richtung.     Mittel   N150°E;    Vormittags  nach   N160°E 
herum,  erst  N154°E,  dann  N171°K;  Nachmittags  N137°E, 
N149''E,  zurück  nach  N12i;°E. 
Stärke.     Mittel  4,1:  sich  allmählich    auffrischend    von   3 — 5. 
Barom.:  Mittel  766,55  mm;  2  nmx.  und  2  min.;  erstere  769,60  mm 
um    10h  a.  m.,    und    766,55  mm    um    lOh  p.  m.;    letztere 
765,15  mm  um  2h  a.  m.  und  765,40  mm  um   2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  23,1°;    max.  23,7°    um  2h  p.  m.,  min. 

22,1°  um   10h  p.  ni. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    16,6  mm;    max.   16,9  mm    um    2h 

a.  m.  und  min.   15,8  mm  mn   lOh  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Himmel  klar,  cu  3—2  am  Hori- 
zont: gegen  Abend  cu  6-8  aus  der  Windrichtung. 
Richtung.     Die  des  Windes. 
Niederschi.:    — 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  23,6°;  max.  24,1°,  min.  22,3°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02695:  max.   1,0274.  min.  1,0265. 
Allg.  Bemerk.:    Himmel   klar,    cu  am  Horizont.     Leichte  süd- 
liche Dünung.     Gegen  Abend    cu   aus   der  Windrichtung. 
Ozongehalt  nach  24h  =  7—8. 
Leichtes  Meeresleuchten. 

1874,  deu  13.  .iugust. 

Position:  0°  20'-l°  42'  S-Br.;   14°  3'-14°   37'   W-Lg. 
Schift'sbew.:    Kurs.     N177°E    um    2h  a.  m.,    dreht    sich    nach 
N227°E  um  6h  a.  m.;  gestoppt  zum  Lothen;  Nachmittags 
N194°E  und  N182°E. 
Fahrt.     Vormittags  4,4:  Nachmittags  5,5. 
Wind:   Richtung.     Mittel  N133°E;  Vormittags  N126°E,  dreht 
Nachmittags  nach  N149°E  und  kehrt  Abends  über  N137°E 
nach  N126°E  zurück. 
Stärke.     Mittel  3,0;    sonst  3—4.    nur   um   6h  und   lOh  a.  m. 
2—3. 
Barom.:   Mittel  765,76mm;   steigt  von  2h  a.  m.  bis  2h  p.   m., 
fällt    ein    wenig    und    erreicht    um    IQh   p.  m.    das    max. 
766,60  mm;   min.   764.85  mm  um  2h  a.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  21,9°:   max.  23,1°   imi  10h  a.  m,  min. 

21,2°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    15,9  nun;    max.   16,0  mm    um    6h 

a.  m.,  min.  15,6  mm  um  2h  p.  m. 
Wolken:   Gattung  u.  Betrag.     Himmel  meistens  klar,    nur  bei 
Tagesanbruch  und  um   10h  a.  m.  einige  cu  und  auch  einige 
Str.  am  Horizont. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  D  um   10h  p.  „,. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  21,3°:   max.  21,5°,  min.  20,8°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02737;   max.  1.0272,  min.   1,0267. 
Allg.  Bemerk.:  Klar.     Horizont  mit  cu  besetzt.    Dünung  leicht 
aus  SE.     Um  4h  45'  a.  m.  wurde  ein  Zudiakallicht  beob- 
achtet am  E-Himmel,  kegelförmig  deutlich  erkennbar,  aber 
ohne  scharfe  Grenzen:  es  verschwand  nach   15'  beim  Ein- 
tritt der  Dämmerung. 
Ozongehalt  nach  24h  =  9— 10. 
Beim  Hell  werden    wurde    bemerkt,    dass    das    Wasser    eine 

hellgrüne  Farbe  angenommen  hatte. 
12h  Flasche  mit  Sand  und   Besteck  über  Bord, 
p.   m.  das   Wasser  war  nicht  mehr  so  hellgrün,   doch  immer 
noch  mehr  grün  als  blau.      Himmel   klar,    zuweilen  wenig 
cu  aus  der  Windrichtung.  —  Meeresleuchten  fast  =  0. 

1874,  deu  14.  August. 

Position:  2°  0'— 3°  38'  S-Br.;   14°  38,5'— 14°  57'   W-Lg. 
Schiffsbew.;    Kurs.     Um   2h  a.  m.  N180°E,    von   6h  a.  m.   an 
beständig  N185°E. 
Fahrt.     4,4—5,3. 
Wind:    Richtung.      Mittel    N12U°E.      Um    2h  a.  m.    N137°E, 
geht  um   6h  a.  ni.    über    in   N126°E    und    bleibt    da   den 
Tag  über. 
Stärke.     Mittel    3,7;    Morgens    und    Abends   4,    um    Mittag 
flauer  3. 


18 


Forschungsreise  S.  M.  S.  „Gazelle".     V.  Thcil:  Meteorologie. 


Barom. :     Mittel    76.5,9-1  nini;    mit    erliiMiiib;ner    Tagespi'riode; 

2  max.  767,10  mm  und  766,90  mm  um  10h  a.  m.  und  10'' 

p.  m.  2  min.,   765,65  mm  um  2''  a.  m.  und  765,63  mm  um 

211  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel  22,1°;    max.  22,6°   um  2h  p.  m.,    min. 

21,6°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste;  Mittel  15,9mm;  ma.K.  16,-lmm  um  10h  p.  q,.^ 

min.   15,6  mm  um  6h  a.  m. 
Wollien:    Gattung   u.   Betrag.      Himmel    Nachts    und    Abends 
lilar.     Bei  Tage  einige  cu  3 — 5. 
Richtung,     cu  zieiien  mit  dem  Winde. 
Niederschi.;  Kleine  Regenböe  um  4h  30' a.  m.    D  um   IQhp.m. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  21,5°;  max.  21,8°,  min.  21,1°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02710;  max.  1,0274,  min.  1,0268. 
Allg.  Bemerk.:    Leichte    Dünung    aus    SE.      Wetter    wie    am 
13.  p.  m.     Farbe  des  Wassers  hellgrün. 
Ozongehalt  nach  24h  =  5 — g^  an  einzelnen  kleinen  Stellen  9. 
Das  Wasser  wurde  wieder  blau  um   10h  a.  m. 
12h  Flasche  mit  Sand  und  Besteck  über  Bord.    p.  m.  Himmel 
klar  mit  cu  am  Horizont  oder  aus  der  Windrichtung  ziehend 
bis  zu  5. 
Meeresleuchten  sehwach. 

1874,  den  15.  August. 

Position:  3°  50,7'— 5°  53,8'  S-Br.;  15°  3'— 15°  5,7'  W-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.     Geringe   Schwankung    zwischen    N174°E 
und  N163°E;  gestoppt  zum  Lothen  um  Mittag. 
Fahrt.     Vormittags  3,5 — 4,  Nachmittags  4 — 5,2. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N116°E:    Vormittags  N115°E;    um 
Mittag  N126°E;  Abends  N104°E. 
Stärke.     Mittel  3,6,  schwankend  zwischen  3  und  4. 
Barom.:  Mittel   764,88  mm,  fällt  bis   IQh  a.  m.,  steigt  dann  bis 
10h  p.m.;  max.  765,85  mm  um   10h  p.  m.^  min.  763,85  mm 
um  10h  a.  m. 
Temp.  d.  Luft;    Mittel  22,3°;    max.  23,0°   um  2h  p.m.,    min. 

21,8°   um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste;    Mittel    16,1mm;    max.   16,6  mm  um   10h 

a.  ra.,  min.   15,8  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken;  Gattung  u.  Beti'ag.     Himmel   klar;  cu  2  —  6,  sich  ver- 
mehrend zwischen  2h  a  m.  und  6h  a.  m.;  cu  1 — 3  zwischen 
IQh  a.  m.  und  2h  p.  m.;  str.   1   um  2h  p.  m. 
Richtung.     Aus  SE  mit  dem  Winde. 
Niederschi.:  L'm   Ih  a.  ra.  eine  kleine  Regenböe.    D  um  2'' a.  m. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  21,5°;  max.  21,8°,  min.  21,4°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02735;  max.   1,0278,  min.  1,0269. 
Allg.  Bemerk.;    Wetter  wie  am  14.     Leichte  Dünung  aus  SE. 
Ozongehalt  nach  24h  =  S—d. 
12h  Flasche  mit  Sand  und  Besteck   über  Bord, 
p.  m.  Himmel  klar,   zuweilen  unbedeutende  str.   in  NW  am 
Horizont.     Zunehmende  Dünung  aus  SSE.  Meeresleuchten, 
wie   gewöhnlich,    in    kleinen   Blitzen,    ausserdem  Leucht- 
scheiben von  der  Grösse  einer  Handfläche. 

1874,  den  16.  August. 

Position:    5°  27,7'— 6°  57,5'  S-Br.;   15°  2,3'— 15°  17'  W-Lg. 
Schiffsbew.;     Kurs.    N166°E,  gegen  Abend  N1,H°E. 
Fahrt.     Vormittags  5,5 — 4,8,  Nachmittags  3,5 — 4,3. 
Wind;    Richtung.    N104°E,  meist  N109°E,  zuweilen  N115°E. 

Stärke.     Mittel   3,1;  bisweilen  3,5,  meist  3,0. 
Barom.;     Mittel   7lj5,i;2  mm;  2  max.  767,20  mm  um   10h  a.m. 

und    766,00  mm    um    10h   p.  „,.;     2  min.    764,95  mm    um 

2h  a.  m.  und  76.5,30  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:     Mittel  22,8°;    max.  23,4°  um  2h  p.  m.,  min. 

22,4°   um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:     Mittel   14,8  mm;     uuix.   15,5  mm    um    2h 

a.  m.,  min.   14,3  mm  um  2h  p.  m. 
Wolken:     Gattung   und  Betrag.     Hinmiel    klar;    cu    ci    2    um 

10h  a.  m. 
Richtung.     Aus  SE. 
Niederschi.;    — 
Zustand  d.  See:    Temp.  Mittel  22,0°;  max.  22,6°   um  2h  p.m., 

min.  21,4'^  um  6h  a.  m. 
Spezif  Gewicht.     Mittel    1,02712;   max.    1,0272,  min.    1,0270. 
Allg.    Bemerk.:     Himmel   klar.     Dünung  aus  SE.      Von   3h  30' 

bis  5h  10'  a.  m.  wurde  ein  Zodiakallicht  beobachtet,  gegen 


4h  45'  war  dasselbe  am  hellsten.  Vor  Sonnenaufgang  leb- 
hafte cu  aus  der  Windrichtung  bis  zu  7 — 8,  dann  ganz  klar. 

Ozongehalt  nach  24h  =  9—10. 

Um  2h  p.  m.  Himmel  klar,  zuweilen  leichte  cu  am  Horizont, 
Dünung  aus  SE. 

Meeresleuchten  schwach. 

1874,  den  17.  August. 

Position;     7°  17,7'— 7°  44,6'  S-Br.;  15°  14'— 14°  41'  W-Lg. 
Schifl'sbew.:    Kurs.  N154°E;  um  2h  p.  m.  gestoppt  zum  Lothen. 

Fahrt.     3—4. 
Wind:     Richtung.    Mittel  N110°E;  N109°E  nur  um  2h   a.  m.. 


N92°E  und  N115°E   uii 


p.  m. 


Stärke.     Mittel  3,0;    meist    3 — 4,    Nachmittags   und  Abends 
etwas  nachlassend  2. 
Barom.;   Mittel  764,45  mm;  max.  766,20  mm  schon  um  2h  a.  m., 

min.  762,80  mm  um  6h  a.  m. 
Temp.  d.  Luft:     Mittel  23,2°;  max.  24,4°   um   10h  a.  m..  min. 

22,4°   um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste;     Mittel   15,3  mm;    max.   15,7  mm    um  6h 

p.m.,  min.   14,7  mm  um   10h  a.  ni. 
Wolken,     Gattung  und  Betrag.     Himmel  meist  klar  cu   1 — 3; 
Nachmittags    bezog    sich    der    Himmel    cu  ni    9 — 10    um 
2h  p.  m.,  klarte  um  6h  p.  m.  wieder  auf. 
Richtung.     SE. 
Niederschi.;    — 

Zustand  d.  See;     Temp.    Mittel  22,5°;  max.  22,8°,  min.  22,1°. 

Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02712;  max.   1,0272,  min.  1,0270. 

Allg.  Bemerk.:     Wetter    und    See    wie    am    16.,    Dünung  zu- 

nehmecd.     Ozonometer  nach  24h  =  5 — g. 

Nachmittags    bezog   sich  der  Himmel  mit  cu  ni,    klarte   auf 

der  Abendwache  auf.     Dünung  aus  SE. 
Meeresleuchten    schwach    in   kleinen   Punkten,    tiefer    kleine 
leuchtende  Scheiben. 

1874,  deu  18.  August. 

Position:  7°  46'— 7°  49'  S-Br.;  14°  37'— 14°  30'  W-Lg.  von 
2h  a.  m.  bis  6h  a.  m.;  Rhede  von  Ascencion  von  10h  a.  m. 
bis   10h  p.  fn. 

Schiffsbew.:     Kurs.    N104°E. 
Fahrt.     1. 

Wind;     Richtung.     Mittel  N127°E;    von  N115°E  am  Morgen 
nach  N149°E,  Nachmittags  zurück  bis  N104°E. 
Stärke.    Mittel   3,9;  Vormittags  4 — 5,  Nachmittags  schwächer 
4-2,5. 

Barom.:  Mittel  764,37  mm:  2  max.  und  2  min.;  erstere 
765,20  mm  um  10h  a.  m.  und  764,35  mm  um  6h  p.  m., 
letztere  764,05  mm  um  2''  a.  m.  und  764,20  mm  um  2h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft;  Mittel  22,7°;  max.  23,1°  um  2h  p.  m.,  min. 
22,0°  um   10h  p.  „1. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  15,8  mm;  max.  16,2  mm  um  2h 
a.  m.  und  ebenfalls  um  10h  a.  m.,  min.  15,3  mm  um 
10h  p.  m. 

Wolken;     Gattung   und   Betrag.     Himmel    meist     bedeckt    mit 
cu  ni  9 — 8    Ton    6h  a.  m.    bis   6h  p.  m.,    vorher  cu  3—4, 
nach  6h  p.  m.  cu  ni  6. 
Richtung.     Aus  SE. 

Niederscbl.;  Um  Mittag  hin  und  wieder  etwas  B  nicht  mess- 
bar; D  um   loh  p.  1,1. 

Zustand  d.  See:     Temp.   Mittel  22,1°;  max.  22.2°,  min.  21,5°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02702;  max.   1,0271,  min.  1,0268. 

Allg.  Bemerk.;     a.   m.     Der  Himmel   bezogen   mit  cu  ni.     Am 
Nachmittage    regnete   es  einige  Male,    jedoch    ganz    unbe- 
deutend.    Dünung  SE,    nachher    unter  Ascension   liegend, 
glatteres  Wasser. 
Abends  flaute  der  Wind  ab,    und   die  See    wurde  ganz  still. 

1874,  den  Ut.  August. 

Position:     Rhede  von  Ascension. 

Schiffsbew.:     Kurs.     Zwischen   6h  und   ll)h  p.  m.  unter  Dampf 

gestoppt  zum  Schleppen. 
Fahrt.   — 
Wind:     Richtung.     Mittel    N141°E:    N138°K     um    2h  a.  ra., 

springt   zurück    nach  N126°E,    ist    um    10h  a.  m.    wieder 

N13S°E    und    geht  Nachmittags    über    nach  N149°E  von 

3h  p.  m.   bis   10h  p.  m. 
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S:;irkt\    Mittel   2.1;   meist  "2,   mn  ()'' p.  in.  1—2.   iiiid  lo'i  p.m. 
etwas  friselier  M. 
Bai'om.:  Mittel  7G4,4-lnim:  Gang  unregelmässii;,  max.  765,20mm 

um  li'"  p.  m.,   min.  7G3,71  mm  um   lOli  p.  m. 
Temp.  (1.  Lnl't:     Mittel  22,S°;    max.  2;i,G°   um  2''   p.m.;    min. 

21,9°  um  21'  a.  m. 
Spannkr.   <1.   Dünste:     Mittel    15, C  mm;     max.    10,0  mm,    min. 

14,9  mm. 
Wollven:     Gattung  und  Betrag.    Nadits  Himmel  zienilieli  klar, 
bewölkte  sicli  bei  Tage   wieder;  von   2''   bis  (!''  a.  m.  3 — 4, 
von  101'  n.  in.  bis  G''  p.  m.   ni  m  7 — 8;   ni  10  um  lO''  p.  m. 
Richtung.     Aus  SE. 
Niederschi. :     D  um   iC'  p.  m. 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  21,8°;  ma.x.   22,3°,  min.  20,1°. 

Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02715;  max.   1,0273,  min.   1,0271. 

Allg.  Bemerk.:     Der  Himmel  klarte  auf,    bezog  sich  bei  Tage 

jedoch  wieder.     Ozongehalt  nach  48''  =^  9. 

Nachmittags  cu  ni  am  E-Himmel,  bezog  sich  bei  Nacht  ganz 

mit  ni.     Dünung  ans  SE.     Meeresleuchten  fast  =  0. 

1874,  den  20.  Antust. 

Position:     7°  39,2'— 7°  lü,G'  S-Br.;    14°  G,2'-12°  42'  W-Lg. 
Schifi'sbew. :     Kurs.     Vormittags    N87°E,     Nachmittags     von 

N81°E  nach  N4S°P:. 
Fahrt.    Vormittags  beginnend  mit  5,8  und  abnehmend  bis  3,3, 

Nachmittags  schneller  von  4 — ü,G. 
Wind:     Kiehtung.    Mittel  N129°E;  N138°E  bis  21' p.  m.,  dann 

N109°E  um   101'  p.  ra. 
Stärke.     Mittel  3,7;    meist  4,  um  Mittag  nur  3—4. 
Barom.:     Mittel   7G3,08mm;   2  max.  763,G0  mm  um   lUl'  a.  ui., 

7G4r05  mm   um   10^   p.  m. ;  2  min.   703,20  mm  um   G''  a.  ui. 


und  761,85  mm  un 


p.  m. 


Temp.  d.  Luft:     Mittel  22,7°;    max.  23,0°    um    2''  p.  m.   und 

um   iC'  p.  m.,  min.  22,1°  um  2''  a.  m. 
Spannkr.    d.   Dünste:     Mittel    15,9  mm;     max.     um    2''    a.  m. 

16,1  mm,  min.   15,8  mm  um  iCi  a.  m. 
Wolken:     Gattung  und  Betrag.     Nachts  2''  a.  m.  und  Abends 
lOl'  p.  m.   ganz  bedeckt  ni   10;  um  Gl»  a.  m.  und  Oh   p.  m. 
cu  ni  4  und  cu  str.  G,    von    10h  a.  m.   bis  gegen  0''  p.  m. 
klar. 
Richtung.    Aus  SE. 
Niederschi.:    — 

Zustand  d.  See:     Temp.   Miitel  21,9°;  ma.x.  22,1°,  min   21,6°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02708;    max.  1,(>273,  min.  1,0209. 
Allg.  Bemerk.:     Himmel    klarte    am   Vormittag   auf.     Dünung 
aus  SE. 
Ozongehalt  nach  24li  =  8 — 9. 

Naclimittags  fing  der  Himmel  an  sich  zu  beziehen.    Horizont 
bedeckt   mit  Str.,    oben  cu;    zuletzt   ganz    mit  ni  bezogen. 
SE-Dünung  schwächer  werdend. 
Meeresleuchten  ganz  gering. 

1874,  den  21.  August. 

Position:    6°  54.3'— 6°  11,1  S-Br.;   12°  20'-  11°  47,3'  W-Lg. 


Schiösbew.:    Kurs.  Vormittags  N4S°E  und  N64°E,  uii 


p.  m. 


wurde  gelothet;  Abends  N50°E  und  zuletzt  N104°E. 
Wind:     Richtung.     Mittel   N95°E;     N115°E   allmählich    über- 
gehend durch   N93°E  und  N70°E  nach  N53E. 
Stärke.     Mittel  2,7;  anfangs  4 — 5,  dann  3 — 2. 
Barom  :    Mittel   703,84  mm;  2  max.  764,20  mm  und  7G4,20  mm 

resp.  um   10''  a.  m.  und   lOh  p.m.;  2  min.  763,47  mm  um 

2h  a.  m.  und  763,35  mm  iim  G^  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:     Mittel  22,7°;  max.  23,6°  um    10''  a.  m.,  min. 

22,2°   um  61'  a.  m. 
Spannkr.    d.    Dünste:      Mittel    10,2  mm;    max.    16,8  mm     um 

101'  p   „1^  ,„i„     1  j,7  ,1)1,1  um   101'  a.  m. 
Wolken:     Gattung    und  Betrag.     Himmel    bezogen;    cu   ni   10, 

Nachmittags  uu   10,  um   lO''  p.  m.  cu  4. 
Richtung.     Aus  SE. 
Niederschi.:     D  um   10''  p.  m. 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  22,2°;  max.  22,4°,  min.  22,1°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02717;    max.  1,0273,  min.  1,0270. 
Allg.  Bemerk.:     Himmel  bezogen. 

Ozongehalt  nach  241'  durchschnittlich  =  8,  eine  kleine  Stelle 

=  10—11. 


12li   Flasche    mit  Besteck    über  B(n'd.      Naihmi  tags   Himmel 

bezogen,  klarte  in  der  Nacht  auf. 
Meeresleuchten  =  0,  leichte  Dünung  aus  SE,  See  ganz  glatt. 

1874,  den  22.  Aiiffiist. 

Positüm:  6°    l,5'-5°  7,2'  S-Br.;   11°  34'— 10°   18'  W-Lg. 
Schiftsbew. :   Kurs.     Um  2'' a.  m.  NI  1S°E,  dann  wieder  N36°E; 
Nachmittags  meist  N49°E,  zuletzt  N70°E. 
Fahrt.     Vormittags  abneluncud  von    5,G  —  4,5,    Nachmittags 
schneller  von  4,5 — 7,5. 
Wind:  Richtung.   Mittel  N1I0°E;  zwischen  N70°E  und  Nri6°E 
mehrmals  hin-  und  herschwankend. 
Stärke.     Mittel  2,1;   bis  um  21'  p.  m.  Hau   1—2,  von  6'' p.  m. 
an  4. 
Bai-om.:  Mittel  763,85  mm:  2  max.   765,20  mm  und   704  05  nun 
resp.  um   10''  a.  m.  und    IQl'   p.  m.,  2  min.   703,55  min  um 
211  a.  m.  und  das  andere   spät  762,35  mm  erst  um  0''  ji.  ni. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  22,8°;    ma.x.  23,8°   um  2»  p.  m.,    min. 

22,2°   um  61'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    16,8  mm;    max.   17,6  mm    um    2l' 

a.  m.,  min.   15,8  mm  um  6>>  p.  m. 
Wolken:   Gattung  u.  Betrag.     Himmel  ziemlich  klar;    cu  ui  4 
um    2''  a.  m. ,    namentlich    sehr    starke    cii   vor    der    auf- 
gehenden Sonne  am  Horizont;    von  61'  a.  m.   bis  21'  p.  m. 
2,    dann  3 — 4;    um  Gl'  p.  m.    cu    und   oben   am   Horizont 
Str.  0;  später  sternklar. 
Richtung.     Aus  SE. 
Niederschi.;   D   um   lOi'  p.  in. 

Zustand   d.  See:   Temp.     Mittel  22,2°;   max.  23,6°,   min.  21,3°. 

Spezif.  Gewicht:    Mittel   1,02712;  max.   1,0273,  min.  1,0267. 

Allg.  Bemerk.:    Klar;  cn  am  Horizont,   namentlich  sehr  starke 

vor  der   aufgehenden  Sonne.     Gegen    81'  a.  m.  bezogen  5, 

nachher  wieder  klar  bis  auf  den  Horizont. 

Ozongehalt  nach  24li  durchgehend  9 — 10. 

Um  21' p.  m.  See  glatt,     cu  am  Horizont,  oben  str.;  Abends 

sternklar. 
Meeresleuchten  nur  in  einzelnem  Aufblitzen. 

1874,  den  23.  August. 

Position:  5°  5,7'— 4°  45,8'  S-Br.;  9°  40,4'— 7°   50,1'  W-Lg. 
Schifi'sbew. :  Kurs.    Beständig  N97°E,  nur  um   10^  a.  ni.  davon 
abweichend  N8G°E. 
Fahrt.     Um  2h  a.  m.  8;  dann  5—6,8. 
Wind:   Richtung.     Mitlei   N165°E;  früh  N182°E,  um  10h  a.  m. 
nach  N148°E,  Abends  von  Gh  p.  m.  an  N159°E. 
Stärke.     Mhtel  3,4;  um  2h  a.  ra.  5,  später  flauer,  meist  3 — 4, 


2h 


p.  ni.   2  — a. 


Barom.:    Mittel    704,29  mm;    2  nuix.   765,0  mm    um    10h  ;,.  „i. 
und  765,05  mm  um   IQl'   p.   m.,   2  min.  763,60  mm    um  2'' 
a.  m.  und  763,80  luni  um  G''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel    22,5°;    max.  23,0°  um  2h  p.  m.;    min. 

22,2°  um   10h  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    16  8  mm;    max.   17,3  mm   um    lol' 

a.  m.,  min.   IG, 4  mm  um   10h  p.  u, 
Wolken;    Gattung  u.  Betrag,     cu    7 — 8    um   2h  a.   m.   und  um 
6h  a.  m.,    dann   etwas   klarer   um    10h  a.  m.  und   um    2h 
p.  m.    cu    5 — 6;    6h    Abends    nur    str.  2;    um    10h  p.  ni. 
ganz  klar. 
Richtung.     Die  des  Windes:   anfangs  aus  SW,  dann  aus  S. 
Niederschi.:  D  um  2h  a.  m. 

Zustand  d.  See;  Temp.     Mittel  21,8°;  max.  22,0°,  min.  21,6°. 

Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02690;  max.   1,0271,  min.  1,0268. 

Allg.  Bemerk.:    Himmel    anfangs  klar,    bezog   sich   später   bis 

gegen   10h  g.  m. ,     wo  es  aufklarte;   cu   am  Horizont,  str. 

oben;   leichte  See,  leichte  Dünung  aus  SSE. 

Ozongehalt  nacli  24h  =  9. 

Das  Wasser  veränderte  seine  Farlie  von  dunkelblau   in  blau- 
grün. 
12h  Besteckflasche  mit  Saud  über  Bord. 
Klarte    im    Laufe    des   Nachmittags    auf.     Auf   der   Abend- 
wache  sternklar,  von  Zeit  zu  Zeit  schnell  aufsteigende  cu 
etwas  raumer  3—4.     Um  12''  der  Himmel   von  SW — NE 
mit  cu  bedeckt. 
Leichte  Dünung  aus  SE.     Meerleuchten  =  0. 
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1874,  den  24.  August. 

Position:  4°  44,2'— 4°   19,4'  S-Br.;   7°   38,1'— G°  9'  W-Lg. 
SetiiÖsbew.:  Kurs.     Von  2^ — 6''  a.  m.   N97°E;    um    10''  a.   ni. 
gelütliet;    Nachmittags  N86°E   und  um   101'  p.  m.  N80°K. 
Fahrt.     Morgens  3,7-4,4;  Nachmittags  5—6,4. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N134°E:    bis"  Mitlag   N159°E;    um 
Sh  p   m.  N148°E,  später  zuriick   nacli  N92°E  und  zuletzt 
N137°E. 
Stärke.     Mittel   1,9;    Nachts  fast  windstill:    um   IQl'   a.   m.  2 
und  Nachmittags  frischer  werdend  bis  zu  4. 
Barom. :    Mittel   7G4,11  nmi;    2  uia.x.   7G5,S3  nun  um   10''  a.  m. 
und  7G4  55  mm  um  10''  p.  ni. ,    2  min.  764,35  nmi   um  2'' 
a.  m.  und  7G2,60  nun  um  2''  p.  ni. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  22,2°:    raax.  23,2°  um  2''  ji.  m.,    min. 

21,8°  um  6''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    lG,Omm:    uuix.   IG, C  nun    um    G'' 

a.  m.,  min.   14,7  mm  um  2''  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Himmel  anfangs   klar,    cu  ni   2 
um  2''  a.  ni.;  später  bald  cu  ni   10,  bald  cu   10. 
Richtung.     Aus  S. 
Niederschi.:  Um  2''  a.  m.  D;  etwas  später  leichter  feiner  A. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  21,9°;  max.  22,1°,  min.  21,6°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02702;  max.   1,0272,  min.  1,0268. 
Allg.  Bemerk.:  Nachts  um  2''  a.  m.  vereinzeltes  Meerleuchteu 
in   grösseren  Scheiben.     Himmel    anfangs    klar    bis    in   8 
und  bezog  sich  von   dort    ans    vollständig    mit   cu.     Eine 
Art  leichten  Nebels  erschien.     See  ganz  still. 
9'i  a.  m.  Ozongehalt  nach  24''  =  9—10. 
Himmel  ganz  mit  cu  ni  bezogen  wie  beim  Landregen. 
12''  Bestecktlasche  mit  Sand   (iber  Bord. 
See  blau,  leicht  bewegt,  ganz  geringe  Dünung  ans  SE. 
Himmel    ganz    mit    leichten    weissen    cu    bezogen,    die    den 

hlauen  Himmel  durchscheinen  Hessen,  später  dichter. 
Meeresleuchten  gleich  0. 

1874,  den  25.  August. 

Position:  4°   11,3'— 3°   34,9'  S-Br.;  5°  48'— 4°  21,9'   W-Lg. 
Schiffsbew. :    Kurs.     Meist  N83°E,   doch  Nachmittags  sich  ein 
wenig  ändernd  N72°E   und  N89°E. 
Fahrt.     5,5—4,0;  um   10''  p.  m.  wieder  5,3. 
Wind:    Richtung.      Mittel    N138°E:     meist    N140°E.    einmal 
N106°E    um   G''  a.  m..    und  Abends    gegen   10''   p.  m.   in 
N151°E  übergehend. 
Stärke.     Mittel   3,G;    beginnt   mit   4 — 5.    um    Mittag    flauer. 
Nachmittags  3. 
Barom.:   Mittel   763,72  mm;    2  max.   7G4,95  mm   um   10''  a.  m. 
und  764,10  mm  um   10''  p.  ra.,    2  min.  763,30  mm  um  2'' 
a.  m.  und   763,00  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  22,3°:    max.  23,3°  um   2''  p.  ni.,    min. 

21,8°  um  6''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    16,2  mm;    max.   16,7  mm    um    2'' 

p.  m.,  min.   15,9  nun  um  6''  p.  m. 
Walken:  Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  Hinnnel  ganz  grau  be- 
zogen mit  dunkleren  cu  aus  der  Windrichtung  cunilO;  Nach- 
mittags Himmel  bedeckt  mit  weissen  cu.  sir.  am  Horizont. 
Abends  bezog  sich  der  Himmel  ganz  von  N  aus,  darunter 
tiefer  ziehende   i-u   aus    der  Windrichtung;    um    6''  p.  m. 
cu  Str.  7;  um   10''  cn  ni  10. 
Richtung.    Die  des  Windes,  ausgenommen  die  oberen  AVolken 
zwischen  C'  p.  m.  und   10''   p.  m    aus  N. 
Niederschi.:  D  um  2''  a.  m.  und  um   lO'i  p.  m. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  21,6°;   max.  22,3°,  min.  21,3°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   l,02G9O;   max.   1,0270,  min.   1,0268. 
Allg.   Bemerk.:    Hiunuel   ganz  grau   bezogen  mit  dunklereu  cu 
ans  der  Windrichtung.     Nachmittags  Hinnnel   bedeckt  mit 
weissen  cu  str.,    am  Horizont    gleichmässig  grau  bezogen. 
Abends  bezog  sich  der  Hinnnel  ganz  von  N  aus,  darunter 
tiefer  ziehende  cu  aus  der  Windrichtung.    Vcu'mittags  See 
leiclit  bewegt,   ganz   schw'ache  Dünung   aus  SE.     Wasser 
hellblau  gefärbt. 
Ozongchalt  nach  24''  =  9. 
12''  Bcstei-kflasche  mit  Sand   ülier  Bord. 
Nachmittags  ganz  geringe  Windwelleu. 
Meeresleuchten  nicht  beobachtet. 


1874,  den  2C.  August. 

Position:  3°  33,4'— 3°   8,G'  S-Br.;  4°  0'— 2°   11,5'  W-Lg. 
Schiflsbcw.:  Kurs.    Anfangs  N94°E.  dannN71°K;  Nachmittags 
wieder  N11G°E  mit  geringen   Abweichungen. 
Fahrt.     6 — 8,  nur  um  G''  a.  m.  eine  Zeit  lang  3,G. 
Wind:    Richtung.     Mittel    N1G2°E;    Vormittags    um    N139°E 
herum,  Nachmittags  N184°E,  zuletzt  N155°f]  um  10''  p.  m. 
Stärke.     Mittel   3,5;    Vormittags  2-3,  Nachmittags  meist  5. 
Barom.:    Mittel  763,40  mm;    2  max.   764,75  mm   um   10''  a.  m. 
und  764,60  mm  um  10''  p.  m.,    2  min.   762,70  mm    um  2'' 
a.   m.  und  762,15  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.   Luft:    Mittel   22,3°;    max.  23,3°   um  2''  p.  m.,   min. 

21,6°  um  lO'i  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   16,4  nun;    uiax.   17,2  mm    um   10'' 

a.  m.,  min.   15, G  mm  um  2''   p.  m. 
Wolken:    Gattung  ii.  Betrag.     Von  2''— 6''   cu  ni   10;    str.  am 
SW-Horizont  nm   10''  a.  m.   1;    gegen  Abend    und   später 
ni  und  cu  3 — 6. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:  D  um  2''  a.  m. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  21,5°;  max.  22,2°   um  2'' p.  m., 
min.  21,1°  um  10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02679;  max.   1,0268,  min.  1,0267. 
Allg.  Bemerk.:   Morgens   Hinnnel   fast  ganz  bezogen.     Schnell 
ziehende  cu  in  der  Windrichtung.    Dicke  Bänke  am  SW- 
Horizont.    —    See   ganz    glatt,    ganz  leichte  AVindwellen. 
Wasser  dunkelgrün. 
9''  a.  m.   Ozongehalt  nach  24''  =  8—9. 
12''  Besteckflasche  mit  Sand   über  Bord. 

Hinnnel    klar,    am   SE-Horizont    wenig  str.,    zuweilen    sehr 
hoch  geringe  str.    in    der  Windrichtung.     Später  von  SW 
nach  NE  si-hncll  ziehende  dünne  ni   bis  zu   7 — 8.    Wasser 
ruhig,  ganz  geringe  Windwellen. 
Kein  Meeresleuchten. 

1874,  den  27.  August. 

Position:  3°  4'  — 2°  43,5'  S-Br.,  1°  44,3' —  0"  7,1'  W-Lg. 

Schiftsbew.:    Kurs.    Meist   um  N  96°  E    herum,    einmal   N5i°E 
um   lO'i  a.  m. 
Fahrt.    Sehr  früli  und  sehr  spät  7,4,  um  Mittag  5. 

AVind:  Richtung.    Mittel   N153°E:  nm  2'' a.  m.  N1S6°E,  dann 
zwischen  N163°E  und   N197°E,  N208°E  um   lO'ip.  m. 
Stärke.    Mittel  3,1;  sehr  früh  und  spät  5,  sonst  etwa  2 — 3. 

Barom.:  Mittel  763  25  mm;  2  max.  764,65  mm  um  lO'i  a.  ^i.  und 
764,47  nun  um  10'' p.m.,  2  min.  762,50  mm  um  2'' a.  m. 
und   762  35  nun  um  2'' p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  22,0°;  max.  23.0°  um  2'' p.m.,  min. 
21,6°  um  6''  a.  m. 

.Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  16,3mm:  max.  16,6 nun  um  2''  p.m., 
min.   15,9  mm  um  2''  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  klar,  dann  cu  4 — G,  um 
lO'i  a.  m.  fast  ganz   klar  cn  sir.  0 — 1,  um  2''  p.  m.  wieder 
bezogen  cu  ni  9;   klarte  wieder  auf  und  zuletzt  oben  klar, 
doch  cu  2 — G. 
Richtung.    Wolken  ziehen  mit  dem  Winde  aus  S. 

Niederschi.:  D  um  2''  a.  m.  und  nm  G''  a.  m. 

Zustand  d.  See:    Temperatur.    Mittel  21,3°;    max.   21,9°,  min. 
21,0°. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02673;   max.   1,0269,  min.   1,02G5. 

Allg.  Bemerk.:  Himmel  früh  klar.  Einzelne  cn  str.  ans  der 
Windrichtung.  Gegen  7  Uhr  mehr  bezogen  aus  der  Wind- 
richtung, eine  obere  Schicht  cu  4  langsam  ziehend,  dar- 
unter cu  2  mit  massiger  Geschwindigkeit,  dann  ganz  klar, 
diesig  cu,  str.  ganz  schwach  und  dünn  am  Horizont.  See 
wie  gestern,  grün. 
Ozongehalt  nach  24''  =  8  —  9. 

Nachniitiag  bezog  sich  der  Himmel  fast  ganz,  klarte  jedoch 
bald  auf.  Himmel  ganz  klar,  am  ganzen  E  Horizont  un- 
deutlich gezeichnete  cn  und  Horizont  diesig  wie  in  Deutsch- 
land beim  E-Winde.  Selten  einzelne  cn.  massig  schnell, 
etwas  raumer  ziehend.  Von  lO'/a''  p.  m.  an  schnell  und 
niedrig  ziehende  weisse  cu  bis  zu  6.  Dazwischen  wieder 
klar. 
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1S74,  den  28.  August. 

Position:  2°  49,4'  —  :'.°  .■3,4'  S-Br.,  0°  20,:V  —  2°   :12'  O-Lg. 
Sc'hiftsbew. :    Kurs.    Wenig   verändert;    anfangs  N112°K,    um 

lO'ia.  in.  N101°E,    Nacliuiittags  NI07°E,   zuletzt   wieder 

Nn2°E. 
Fahrt.    G,ä — 5,5  Ins  (j''  p.  ni.,  später  8,G — 9,5. 
Wind:   Ri.litung.    Mitte!  N181°E:  meist  N174°E,  um  iQl'a.m. 

nach  N10;)°E  und  uui  C' p.  m.  naeli  N208°K  übergehend 

und  zuletzt  N18G°E  um   lOl'  p.  m. 
Stärke:  Mittel  4,1;  4—5  nur  der  8  Wind   um  lOl' a.  in.  3— 4. 
Baroni.:    Mittel   7G4,3S  mm;    2  max.  765,15  nun   um   101'  a.  ni. 

und   7(i5,SO  mm    um    10'' p.  ni.,    2  min.  7Go,80  unn    um  2'' 

und   7G3,Ij8  mm  um  2^  p.  ni. 
Temp.  d.   Luft:    Mittel  21, G°;    max.  22,1°    uui    2''  p.  tu.,    uiin. 

21,2°   UUI   Gli  a.  m. 
Spannkr.    d.    Dünste:     Mittel    15,5  mm:     ma\'.    15, G  min,     min. 

15,4  umi. 
Wolken:    (Gattung   u.  Betrag.     Himmel    meist    bedeckt,    m    ni 

8 — 10,  lim  Gl'  a.  m.  einige  str. 
Riehtung.    Widken   meist  mit  dem   Wiiule  zieliend. 
Niedersehl.:  — 
Zustand  d.  See:    Temperatur.    Mittel   21,0°;   max.  21,1°,  min. 

20,G°. 
Speeif.  Gewicht.    Mittel    1,02GT7:   max.    1,0270,   min.    1,02G5. 
Allg.  Beuierk.:  Kein  Meerleucliten.    Leichte  See  aus  S.    Wetter 

wie   zu  Ende  der  Abendwache.     Um   1''  a.  ui.  wurde  eine 

obere   Wolkenschicht    bemerkbar  ci,    sehr    hcicb.    langsaui, 

nicht  aus  SSW   wie  die  unteren,  sondern  aus  SK  ziehend. 

(iegen    G''  30'    der   Himmel   ganz    bezogen  ni.    —   AVasser 

schmutzig  grün. 
Ozougehalt  nach   18''  =^8  —  9,  gleichuiässig. 
12''  Flasche  mit  Besteck  und  mit  Sand  gefüllt  über  Bord. 
See    leicht    bewegt  aus  S,    sihwärzlich    grün.      Himmel  ganz 

grau  um  2''  p.  m.  bezogen.    Darunter  cu  str.   hoch  aus  iler 

Windrichtung.     Um  O''  p.  ra.   ungefähr  frischte   der  AVind 

lebhaft  auf.     Am  Himmel  obere  Schicht  ei  cu  aus  NW  nach 

8E   ziehiMid,    langsam  in  grosser  Höhe,   blau  der  Himmel 

durchschiuimcrnd  =  5 — G;  untere  cu  aus  der  Windrichtung  7. 

1874,  den  29.  August. 

Position:  3°  8.G' —  3°   35,4'  S-Br.,  3°  9,3' —  5°  1G,1'  0-Lg. 

Schifl'sbew.:  Kurs.    Anfangs  N111°E,  dann  N117°E,  um  Mittag 
N123°E  und  Abends' N128°E. 
Fahrt.   Anfangs  8,3;  später  abwechselnd  bald  5 — 6.  bald  7 — 8. 

Wind:  Richtung.  Mittel  N175°E:  Vormittags  N173°E,  N185°E, 
Nachmittags  N101°E. 
.Stärke.    Mittel  3,7;  Vormittags  5,  3 — 4,  Nachmittags  um  2'' 
p.  m.  flau  2 — 3,  dann  frischer  bis  zu  5. 

Barom.:  Mittel  7G4,GO  mm;  Gang  am  Vormittage  uuregelmässig, 
am     Nachmittage     dagegen     regelmässig     steigend;      von 
7G3,15  mm  um  2'' p.  m.  bis  7G5,18mmum   101' p.  m.:  max. 
^   7G5,24  mm  um  21' a.  m.,  min.  763,15  mm  um  2'' p.  m. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel  21,5°;    max:  22,5°    inn  21' p.m.,    min. 
21,0°  um  Gli  a.  m. 

Spannkr.    d.    Dünste:    Mittel    15,6  mm;    max.    17,0  mm    tnu  G'' 
p.  m.,  min.   14,7  mm  um  2''  p.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Meist  ni   und  cu  ni 
p.  m.  cu  Str.   8;  um  2''  a.  m.  und  6''  p.  m.  cu  1 
und  um  Mittag  oben  ei. 
Richtung  aus  Süd. 

Niederschi..   D  um   10'' p.  m. 

Zustand  d.  See:    Temperatur.    Mittel  21,0°:    max.  21,1°,  min. 
20,7°. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02660:  max.   1,0268,  min.   1,0265. 

Allg.  Bemerk.:  Obere  Schicht  cu  ci  aus  N  nach  S,  darunter 
cn  sehr  sehuell  aus  der  Windrichtung,  die  sich  später  ver- 
mehrten, dazu  ni,  bis  gegen  4'' a.  m.  der  ganze  Himmel 
bezogen  war.  Leichte  See  aus  der  Windrichtung.  — 
Ozongehalt  nach  42'':  Zettel  war  verblasst. 
12''  Sandflasehe  mit  Besteck  über  Bord. 
Vormittags  Himmel  grau  bezogen,  darunter  tiefer  cu  aus  der 
Windrichtung.  1''  aufklarend,  Horizont  besetzt  mit  cu 
Str..  aus  E  eine  hohe  Schiebt  cu  ci,  etwa  3 — 4,  die  zuletzt 
in  ganz  leichte  ci  übergingen  und  in  S  verschwanden. 
Von  ü'i  ab    leichte   niedrig  ziehende  cu   in  der  Windrich- 
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um  2'' 

Nachts 


tung  bis  zum  Betrage  2.  Auf  der  Abendwache  bezog  sich 
der  Himmel  von  WNW,  nachher  NNW  aus  in  mittlerer 
Hübe.  Ausserdem  niedere  cu  aus  der  Windriihtung.  — 
Meeresleuchten  sehr  selten  und  sehr  schwach. 

1874,  den  :tO.  August. 

Position:  3°  4G,8'  —  4°  48,5'  S-Br.;  5°  43,3'  —  7°  45,3'  O-Lg. 
Scbittsbew.:    Kurs.    Meist    N124°E,   einmal  N118°E,    Abends 
N129°E. 
Fahrt.    Früh   7 — G;  um    lO'' a.  ui.  4,7;  Nachmittags  7 — 9. 


Wind:  Richtung.    Mittel   N201°E:  meist  N202°E:  um 


iil 


G'i  a.  m.  N197°E. 
Stärke.    Mittel  4,2;  zwisc'lieu  4   und  5,  uui   10'' a.  m.  2—3. 
Barom.:    Mittel    764  85  mm:   2  max.    765,95  mm    um    10'' a.  m. 
und    765,95  mm    um    10''  p.  iii.,    2   min.    763,55  mm    um    2'' 
a.  in.  und   763,90  mm  um  2''  p.  in. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel    21,6°;    uiax.  22,3°    um  2'' p.  ui.,    min. 

21,0°   um  6''  a.  m. 
Spannkr.   d.  Dünste:    Mittel    15,1  mm;    max.    15,6  luui    um    10'' 

a.  m.,   min.   14.9  mm  um  G'' a.  m. 
Wolken:   Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  cu  ni   10 — 8;  um   10'' 
a.  m.  ni  8 — 9;  Nachniitlags  ziemlich  klar  ci,  dann  cu  2 — 3. 
Richtung.    Anfangs  ans  NNW,  vuii    10''  a.  m.  aus  SW. 
Niedersehl.:  D  um   lOti  p.  m. 

Zustand  d.  See:    Temperatur.    .Mittel   21,1°;    max.  21,6°,  min. 
20,9°. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02645;  max.   1,0267,  min.   1,0263. 
Allg.  Bemerk.:  cu  ni  aus  NNW  in  mittlerer  Höhe  mit  massiger 
Geschwindigkeit.    Anfangs    10,  dann  blauer  Himmel  durch- 
schimmernd.   Darüber  wurden   um  4''  a.  m.    leiclilc  cu  oliue 
Bewegung  bemerkt. 
Unbedeutende  Dünung  und  leichte  .See  aus  der  Wiudriclituiig. 
Ozongehalt  nach  20''  =  8. 
12''  Sandflasehe  mit  Besteck   über  Bord. 
AVasser  dunkelgrün. 

Um  2'i  p.  m.    Obere  Wolken  cu  ci  von  E  nach  W   langsam 
in    grosser    Höhe    ziehend,    darunter    niedere    cu    aus    der 
Windrichtung.     Hiuizont  gleichmässig  besetzt. 
Leichtes  Meerleuchten. 

1874,  den  31.  August. 

Posirion:  4°  56,4' —  5°  29'  S-Br.;  8°  4,9' —  9°  4G,G  O-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.    Anfangs   N116°E   und   N108°E;    von   10'' 
a.  m.  beständig  N127°E. 
Fahrt.    Um  2''  a.  m.   7,5,  4,7 — 3,6  von  G''  a.  m.  bis  2''  p.m., 
später   7. 
Wind:   Ric-htung.    Mittel  N189°E;  anfangs  N175°E,  N17ü°E, 
von   10''a.  m.  ab  N203°E  und  zuletzt  N198°E. 
Stärke.    Mittel   2,9;  sonst  2 — 3,  nur  um  2''  a.  m.  5. 
Barom.:    Mittel   763,97  mm;    2  max.   765,22  mm    um    10'' a.  m. 
und   764,15  mm  um   10  p.  m.,  auch  2  min.  764,50  min  um 
2'!  a.  m.  und  762,20  mm  um  G'i  p.  m.    Das  min.  am  Nach- 
mittage bedeutend  kleiner  und  verspätet. 
Temp.  d.  Luft;    Mittel   21,4°;    max.  21,7°    um  2'' p.m.,    min. 

21,1°  um  2'i  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   14,5  mm;    max.   15,3  mm    um    lo'' 

a.  m.,  min.   14,1  mm  um  G''  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    cu  ni  9 — 10,  nur  nach   in''  p.  iii. 
cu  3 — 4,  um  G''  p.  m.  auch  einige  ci. 
Richtung.    Aus  SAV,  von  6''  p.  m.  aus  NNE. 
Niedersehl.:  — 

Zustand  d.  See:  Temperatur.    Mittel  21,7°;    max.  22,4°  um  6'' 
a.  m.,  min.  20,9°  um  2''  a.  in. 
Spezif.  Gewicht:    Mittel   1,02582;  max.   1,0265,  min.   1,0253. 
Allg.  Bemerk.:  Oben  ni,  in  der  Windrichtung  cu.    Von    l'':iO' 
a.  m.  ab  ganz  hoch  ci  von  K  nach  W.    Diese  verscliwindeii 
gegen  3'',  dann  bezieht  sich  der  Himmel   mehr  und  mehr 
mit  cu  ni. 
See  leicht  aus  SW,  schmutzig  grün. 
Ozongehalt  nac-h  24''  =  9. 
12''  SandHasihe  mit  Besteck   über  Bord. 

2''  p.  in.  AVolken  ci  cu  von  NNK   nach   SSAV  ziemlich  hoch. 
Abends  Himmel  sternenklar  und  langgestreckte  cu  in  der- 
selben Richtung,  zuletzt  der  Himmel  ganz  bezogen. 
See  ruhig.     Meerleucliten  in  einzelnen  kleiuen  Punkten. 
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1874,  den  1.  Septcniber. 

Position:  5°44,7'  — G°23,y'S-Br.;  10°  11,0'— 11°  ,51,1'  0-Lg. 
Schiftsbew.:  Kurs.    Vormittags   N125°E   und   N130°K;   ebenso 

Abends  und  Nachts  N102°P;;  nur  einmal  N97°K  um  -'l'  p.  m. 
Fahrt.     Von  6,5  —  5,6. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N1.')9°P:;  früli  Morgens  N198°E  und 

N192°E;     dann     ganz     still    von     lO'i    a.   m.    bis     gegen 

61' p.m.;  später  N29°E  und  N209°E. 
Stärke.     Mittel   0,6;    sehr   tiau    Morgens   1 — 2,    spät  Abends 

NE  kaum  zu  spüren,  SW   1 — 2. 
Barom.:    Mittel    763,36  mm:    2  ma.x.   764,60  mm  um    10''  a.  m. 

und  763,10  niui  um  10''  p.  ui.;  2  min.  763,75  mm  um  2''  a.  m. 

und  762,21  nun  um  2'' p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   22,3°;    max.  23,8°   um  2"  p.m.;    min. 

21,2°   nm  2h  a.  m. 
Spannkr.    d.    Dünste:    Mittel    15,7  mm;    max.    16,2  mm   um   6'' 

p.m.;  min.   15,0  mm  um  2'' a.  m. 
Wolken:  Gattung  und  Betrag,    ni  10  bis  gegen  10''a.  m.,  dann 

klar;  cu  4  um  2'' p.  m.  und  um  e^  p.  m.,  später  klar. 
Richtung.     Früh    aus    SE;    Nachmittags    um   2''    aus  E   bei 

ganz  stillem  Winde,  dann  mit  dem   Winde  aus  NE. 
Niederschi.:  — 
Zustand    d.  See:    Temperatur.     Mittel    21,S°:    max.    24,3°   nm 

2''a.  m.;  min.  20,4°   um  6'' a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel    1,02640;  max.  1,0266;   min.    1,0261. 
Allg.  Bemerk.:    Himmel    gleichmässig   bezogen   aus   der  Wind- 
richtung.     Bei   Tage    aufklarend,    sehr   diesiger  Horizont, 

namentlich  im  E. 
Ozongehalt  nach  28''  =  8. 
Nachmittags   See    dunkelgrün,    ganz   glatt,   geringe   Dünung 

aus  SW.     cu   ganz   langsam    von    E    nach   W   ziehend    in 

grosser    Höhe.     NW  bis  E  Hm-izont   gleichmässig   besetzt. 

Die  oberen  Wolken  geben  später  nach  SW  und  schneller. 

Um  lO'i  p.  m.  Himmel  klar,  Horizont  <liesig.    Meerlencbtcn 

in  einzelnen  kleineu  Punkten. 

1874,  den  2.  September. 

Position:    6°24,9'  — 6°  12,2'  S-Br.;    12°  1,0' —  12°  9,7'   0-Lg. 

Rhede  von  Banana  von  2''  a.  m.  ab. 
Schiftsbew.:  Kurs.     N10S°E;  um   10h  a.  m.  N18°E. 

Fahrt.     Anfangs  1 — 2,  dann  4 — 6. 
Wind:    Richtung.     Mittel   N231°E;   umlaufende    Winde    von 

N187°E   nach    N108°E,    Nachmittags    über  N254°E  nach 

N277°E  und  weiter   nach  N299°E. 
Stärke.     Mittel  0,5;   1  —  2;  nur  um  6'' p.  m.  2—3. 
Barom.:    Mittel    764,09  mm;    2  max.   765.42  mm    um    10h  a.  m. 

und    765,60  mm    tun     IQh  p.  m.;    2    min.    763,23  mm    um 

2''  a.  m.  und   762,62  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.    d.  Luft:    Mittel    22,5°;   max.    24  9°    um  2'' p.m.,    min. 

20,7°   um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  17,2mm;  max.  18,6mm  um  10h  p.m., 

min.   16,3  mm  um   10h  a.  m. 
Wolken:   Gattung  u.  Beti-ag.     2h  a.  m.  klar,  um  3h  bezog  sieh 

der  Himmel  und  blieb  so  den  Vormittag;  Nachmittags  mit 

einzelnen  ni  und  cu2;  um   10h  p.  m.  ni  lO. 
Richtung,     Anfangs    gegen    den  AVind    aus   NE,    dann    mit 

dem  Winde. 
Niedersehl.:  D  v(m  2h  a.  m.  bis  Gh  a.  m  und  Abends  wieder  um 

10h  p.  m. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mitlei   21,7°;  max.  23,6°;  min.  20,1°. 

Spezif.  Gewicht.    — 
Allg.  Bemerk. :   Anfangs  Himmel  klar,  dann  einzelne  cu  von  NE 

nach  SW,  gegen  2t/2h  a.  m.  cu  ni,    bis    der  ganze   Himmel 

bezogen.  —  See  glatt,  leichte  Dünung  aus  SW. 
Ozongehalt  nach  20h  =  n. 
2h  p.  m.  Himmel  klar,  sehr  diesig.    Der  N-Horizont  mit  einer 

grauen  Bank    besetzt,    später    leichte    cu    aus    der   Wind- 
richtung.    Himmel  später  ganz   bi-zogcn. 

1874,  den  3.  September. 

Posiliiin:  Rhede  von  Banana.    Bauana  Crcek  von   10ha.  m.  ab. 
Schiftsbew.:  Kurs.  — 
Fahrt.  — 


Wind:    Richtung.    Mittel  N200°E.     Um  2h  a.  m.  N198°E,  dann 

N164°E,  stirbt  um   10h  a.  m.  fast  ab  und  Naclimittags  um 

2h  N232°E,  später  wieder  N198°E,  wie  früh  am  Morgen. 

Stärke.     Mittel    1,6.     Vormittags    1  —  2,    um    10h  a.  m.    0,5; 

Nachmittags  2  bis  2—3. 

Barom.:  Mittel  765,36  mm;  min.  764,45  mm  utn  2h  a.  m.,  steigt 
bis  zum  max.  766.00  mm  um  6h  a.  m.  und  fällt  dann 
beständig. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  234°;  max.  25,3°  um  2'' p.  m.,  min. 
21,8°   um  6ha.  m.      , 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  17,4  mm:  ujax.  18,0  mm  um  2''  p.  m. 
min.   16,9  mm  um   6h  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag,     ni  10. 
Richtung,     cu  aus  der  Windrichtung. 

Niederschi.:  D  Morgens  und  Abends. 

Zustand  d.  See:  Temp.   Mittel   22,1°;  max.  22,8°:  min.  21,2°. 
Spezif.  Gewicht. 

Bemerk.:  Ganz  bezogen,   darunter   sehr   tiefziehende  cu  in  der 
Windrichtung. 
Ozongehalt  nach  20h  =  8—9. 

Der  Wind  sprang  um  2'/ä''  p.  m.  ])!()tzlich  nm  nach  N74°E 
5-6,  mit  Wetterleuchten.  Um  3''  ganz  still;  dannN2.32°E  5 
und  aufklarend,  immer  mit Wetterlenchteu;  im  NNW  ganz 
unbedeutender  Regen.  Wolken  immer  aus  der  Wind- 
richtung unter  dem  ganz  bezogenen  Himmel. 

1874,  den  4.  September. 

Position:  Banana  Creek. 
Schiftsbew.:   Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Ricbtimg.     Mittel  N209°E,  beginnt  mit  N209°E  um  2h 
a.m.,  dreht   sich    um  8h  a  m.  einen  Strich   weifer   nach    S 
und  gebt  nach  Mittag  über  nach  N220°E,  dann  zurück  nach 
N209°E. 
Stärke.     Mittel  2.4;  zwischen  2  und  3. 
Barom.:    Mittel    764,39mm;    Gang   sehr    unregelmässig;    max. 

765,45  mm  um  6ha.  ni.;  min.  763,20  mm  uiu  2h  p.m. 
Temp.    d.  Luft:    Mittel    22,5°;    max.    25,4°    um    2h  p.m.;    min. 

21,2°   um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  16,8  mm;  max.  17,9  mm  um  2h  a.  m.; 

min.   16,1mm  um  2h  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Morgens  ni  10:  cu  ni  5  um  2h  p.  m.; 
dann  klar  und  nur  sehr  spät  noch  einige  cu  ni  1 — 2. 
liichtung.     Aus  der  Windrichtung. 
Niederschi.:  D  um  2h  a.  m.  und   10h  p.m. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   22,5°;  max.  23,6°;  min.  21,5°. 

Spezif.  Gewicht. 
Bemerk.:  Himmel   ganz   bezogen,    darunter   cu    aus  der  Wind- 
richtung. 
t)zongehaU  nach  24''  =  9. 

Klarte  gegen  Mittag  auf,  oben  Str.,  darunter  cu  ni  mit  dem 
Winde  ziehend.  Gegen  6h  p.  m.  ganz  klar,  am  Abend 
nach  und  nach  aus  der  Windrichtung  mehr  bezogen. 

1874,  den  5.  September. 

Position:     Von    2h  a.  m.  bis  6''  a.m.  Banana  (Veek,    nm   10" 

a.  m.  im  Kongofluss,  um  6h  p.  m.   Punto  do  Lenba. 
Schilfsbew.:   Kurs.  — 

Fahrt.  — 

Wind:  Richtung.     Mittel  N208°E;    imi  2h  a.m.  N198°E,   um 

6h  a.  m.  etwas  südlicher  N187°E,    um   10h  „ach  N109°E 

und   von  6h  p.  m.   ab  N254°E. 

Stärke.     Mittel   1,8;    Morgens    anfangs    2—3   und    3    um  6h 

a.m.;     flaut    ab,    um    10h  a.m.    nur   noch    1—2:     frischt 


wieder  ein  wenig  auf  um  2h  p. 


m.  2- 


nnd  wird  immer 


2   max.  764,65  nun    um 
;   2  nun.  763,25  nun  um 


6h  a.  m 
2'i  a.  m.. 


stiller  bis   iQh  p.  m.  0—1. 
Barom.:    Mittel  764,38  mm; 

764,90  mm  um  10h  p.  ,„. 

764,45  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  21,5°;    max.  23,2°  um   10h  a.m.,   min. 

20,7°  um  2h  a.  m.     Gang  sehr  unregelmässig. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   16,2  mm;    max.    17,0  mm    um    2" 

p.  m.,  min.   15,4  mm  um  IQh  a.  m. 
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Wolken:  Gatlung  ii.  Betrag.     Um  2*'  a.  m.  cu  iii  .5:  dann  be- 
zogen zuerst  mit  eu  ni,  später  mit  ni  10,  Abends  zwischen 
Kjii  und    I2li  ziemlieh  klar. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:  D  um  21'  a.  m.  und  um    Uli'   p.  m. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  22, (j°. 

Spezif.  Gewicht.  — 
Allg.  Bemerk.:    Oben  ni   5,  darunter  zahlreiclx»  in  der  Wind- 
richtung   ziehende    cu,    erstere    um    ä^   a.  m.    ganz    ver- 
schwunden, um  li''  a.  ni.  wieder  ni,  bis  der  Hinunel  ganz 
bezogen. 
Ozongehalt  nach  24li   =  0. 
Nachmittag    lliumiel    ganz    grau    mit    ni    liczogen,     darunicr 

tiefer  ziehende  cu  aus  der  Windrichtung. 
Abend.s  zwischen   10h  u^i   j-ih  ziemlich  klar. 


1874,  den  H.  Septeiiibei*. 

Position:   l'unto  do   Lenha. 
Schifl'sbew. :   Kurs.   — 

Fahrt.  — 
Wind:    Kichtung.     Mittel  N246°E;  um  2l'  a.  m.   N2.H°E.  um 

Mittag  N220°E,  Abends  N277°E. 
Stärke.     Mittel  0,9;   Morgens  bis  G''  a.  m.   kaum  bemerkbar, 

später   1 — 2. 
Barom.:  Mittel   7(i4,5.i  nmi;  Morgens  bald  ein   wenig  steigend, 

bald  lallend,  Nachmittags  von  2''  p.  m.  ah  steigend;  niax. 

765,10  mm  um   2h   a.  m.,   min.   763,60  nun  um   21'   p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  22,4°;    ma.x.   24,0°   um  2''   p.  ui.,    min. 

21,0°  um  (jh  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   16,0  mm;    niax.   16, .5  mm  um   lOh 

p.  m.,  min.   15,6  mm  um  2h  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Himmel    den    ganzen   Tag    be- 
zogen mit   ni   10,    zuweilen    tiefer    ziehende    cu    aus    der 

Windrichtung. 

Richtung.     Mit  dem  Winde. 

Niederschi.:  U  früh  Morgens  und  spät  Abends. 

Zustand  d.  See:  Temp.  —  \    ,      ,.  „ 

o       •.•    r>      •  1 .  ;   Im  Kongonusse. 

Spezit.  Gewicht.  —  \  " 

Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  nach  24h  ^   lo 

Wetter  wie  am  5. 


1874,  den  7.  September. 

Position:    Bis   6h   a.  m.   Punto   do   Lcnlia,   im   Kongoflusse;    um 
10h  a.  m.    geankert  in  der  Kongomündung,     von  2h  p.  m. 
ab  6°  5'— 6°  20,4'  S-Br.,   12"   17'— 11°  4.'!,4'  O-I.g. 
Schifl'sbew.:  Kurs.     Um  2''  p.  m.  N24S°E,  um  6h  p.  m.  N20;j°E. 

Fahrt.     4,7,  dann  5. 
Wind:  Richtung.     Mittel   N228°E;  früh  fast  still,   um  6h  a.  m. 
N220°E,  wird  bis  6h  p.  m.  etwas  weiter  südlich  N2i;i°E., 
um   10h  p.  ,],.   No77°E. 
Stärke.     Mittel    l,;i;  über  Mittag  2,  sonst   1-2. 
Barom.:    Mittel    764. 65  mm;    max.    766,10  mm    um    ßh    p.  ni., 

min.  76;!,98  nun  um   10h  a.  ni. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  22,:J°;    uuix.  24,1°  um    lOh  ;,.  m.,  min. 

21,4°   um  (;h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    16,4  mm;     max.    17,2  nun    um   6h 

p.m.,  min.   15,'.>  mm   um   lOh  a.  ni. 
Wolken:    Gattung  u.   Betrag,     ni    10;   um    10h   ;,.  „,.   ,.„   „i    lo. 

Richtung.     Mit  dem   Winde  ziehend. 
Niederschi.:  D  um  2h  a.  m.  und  um   10h  p_  ,„. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  21,8°;  max.  25,2'^  um  2h  p.  m., 
min.  20,7°  um   10h  p.  m. 
.Spezif.  Gewicht.  — 
Allg.  Bemerk.:    Anfangs    frischer   Wind    aus    Nni4°E,    später 
etwas    frischer    aus  N187°E.     Morgens  Himmel   grau  be- 
zogen, ziemlich  hoch,  zuweilen  niedere  cu  aus  der  Wind- 
richtung. 
Ozongehalt  nach  24h  =  8—9. 

Nachmittags    Himmel    wie    am    Vormittag.     Im    Laufe    des 
Nachmittags  änderte  sich  die  Farbe  des  Wassers  aus  gelb- 
braun in  gelbgrün. 
Etwas  Meerleuchten,  das  auf  der  Mittelwache  lebhafter  wurde. 


1874,  den  8.  September. 

Position:  6°  39,5'— 7°  .■)8,9'  S-Br.,   11°  35,5'— 11°   8,0'  O-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.     N203°E,  jedoch  um   lOh  a.  m.  N170OK. 
Fahrt.     Mittel  5:     Vormittags    etwas    schneller     und   Nach- 
mitlags  etwas   langsamer. 
Wind:  Kichtung.     Mittel  N190°E;  um  2l>  a.  m.  N187°E,  wird 
N164°E  um  6h  a.  m.,   wieder  N109°E    von   10h  a.  m.   bis 
6h  p.  m.,  um   lOh  p.  m.  N181°E. 
Stärke.     Mittel   1,9;  um  2h  a.  ni.   1,  sonst  2 — 3. 
Barom.:    Mittel   765,05  nun;    2  max.  765,85  mm  imi    10h  g.  m. 
und  764,74  nun  um    10h  p.  ni. ;    2  min.   764,75  mm  um  2h 
a.  UI.  und   76;i,61l  nun  um  6h  p.m. 
Temp.   d.   Luft:    Mittel   22,0°;    n\ax.  22,5°   um    10h   a.  m.,   min. 

21, G°   um  6h  a.  m 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mitlei    16,1  mm;    ma.x.    16,8  nun    um    6h 

a.  m.,  min.   15,8  mm  um   loh   p.  „i. 
Wolken:  Gattung  u.  Beirag.     ni    10,  zuweilen  cu  darunter  aus 
der  Windrichtung. 
Richtung.     Wolken  ziehen   mit  dem  Winde. 
Niederschi.:  D   um  2h   a.  ui.   und    10h   p.  „i. 
Zustand  d.  See:  Temp.     .Miltel  21,5°;  max.  21,8°,  min.  21.0°. 
Spezif.   Gewicht.     Mittel    1,02645;  max.   1,0267.  min.  1,0263. 
Allg.  Bemerk.:  Nachts  etwas  Meerleuehten,  das  auf  der  Mittel- 
wache lebhfatcr  wurde.     See  glatt.     Hinmiel  grau  bezogen, 
darunter  cu  aus  der  Wimlrichtung. 
Ozongehalt  nach  24h   =^  <),  sehr  gleichmässig. 
Wasser  grün,  ganz  leichte  See  aus  der  Windrichtung.   Wetter 

wie  oben.     Am  Südhimmel   stand  eine  dunkle  Bank. 
Nachmittags.     Hinunel  grau  bezogen,  selten  ein  wenig  durch- 
brochen.    Horizont  besetzt,   cu  aus  der  Windrichtung  ganz 
langsam  ziehend.     Geringe  See  aus  der  Windrichtung. 
Schwaches  Meerleuchten  in  einzelnen  kleinen  Punkten. 

1874,  den  9.  September. 

Position:     8°  15,6'— 9°  55,0'  S-Br.;   11°  1'— 10°  44'  O-Lg. 
Schiffsbew.:     Kurs.     N203°E;     von     lOh   a.  m.    bis    2h   p.  m. 
N215°E. 
Fahrt.     Von  4,7   um  2h  a.  ni.  bis  5,8   um  2h  p.  m- 
Wind:    Richtung.    Mitlei   N227°E;  um  2h  a.  m.  N220°E,  dann 
fast  N164°E,     von     10h  a.  m.   wieder    westlicher  N232°E 
bis  6h  p.  m.,  zuletzt  ganz  N254°E  um   IQh  p.  m. 
Stärke.     Mittel   2,5;   sonst  2  —  3,  der  WSW  3. 
Barom.:     Mittel  763,16  mm;  2  max.  763,45  mm  um   10h  a.  m., 
764,45  mm  um   10''  p.  m.;  2  min.  763,05  mm  um  6h  a.  m  , 
761,78  mm   um   2''   ]i.  m. 
Temp.  d.  Luft:     Mittel  20,6'^;    max.  21,1°   um  2h  p.m.,    min. 

20,1°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:     Mittel   14,9  mm;  max.   15,8  mm  um   10h 

a.  m.,  min.  13,8  mm  um   10h  p.  ni. 
Wolken:     Gattung  und  Beirag.    ni   10. 

Richtung.     Wie  der  Wind  ziehend. 
Nieder.schl.:      D   bis  6h   a.  m. 

Zustand  d.  See:     Temp.    Mittel  20,6°;  max.  20,8°,  min.  20,2°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02710;  max.   1,0273,  min.    1.0269. 
Allg.  Bemerk.:     Morgens    verstärktes    Meerleuchten.      Himmel 
grau  bezogen,  Luft  sehr  feucht,  so  dass  zuweilen  leichter, 
nicht  niessbarer  Regen  fiel. 
Ozon   nach  24h  =    11—12,  sehr  gleichmässig. 
12h    Flasihe    mit  Sand    mii  dem   Besteck  über  Bonl.     Nach- 
mittags  Himmel   ganz    bezogen,    darunter    tiefere    cu,    und 
ebenso  geringe  See,  beide  aus  der  Windrichtung.    Wasser 
blaugrün.     Gegen    Abend    zweimal     ganz    feiner    leichter, 
nicht  niessbarer  Regen. 
Meerleuchten  in  kleineu   bellen  Kuiikcn. 

1874,  den  10.  September. 

Position:    10°  16,5'— 11°  .34,9' S-Br.;   10°  41,4'— 10°  23,3' O-Lg. 
Schiftsbew.:     Kurs.     N199°E,  von   10h  a.  m.  ab  N216°E. 

Fahrt.     Mittel  4 — 5;    um   10''  a.  ni.   beigedreht  zum  Lothen. 
Wind:     Kichtung.    Mittel  N210°E;  beginnt  mit  N230°E,  wird 
südlicher    bis    N183°E,     Mittags     wieder    westlicher    bis 
N216°E. 
Stärke.     Mittel   1,3;  zwischen   1   un<i  2. 
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Barom.:  Mittel  764,16  mm;  2  max.  765,40  mm  um  lOli  a.  m., 
765.30  mm  um  lO^  p.m.;  2  min.  762,94  mm  um  2'' a.  m. 
und  763. o4  mm  um  H^  a.  m. 


oh 


max.   14,5  mm  um   lO'i 


Temp.  d.  Luft:     Mittel  20,1°;    max.  20,0° 

10,4°  um  61>  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:     Mittel   13,8  mm 
p.  m.,  min.   12,3  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:     Gattung  und  Betrag     Nachts   klar,  6''  a.  m.  cii  ni  5, 
aber  um   10h  a.  m.  cu  ]ii   lo,    um  2''  p.  m.  cu  ni  5,   später 
S— 10  und  zuletzt  7. 
Richtung.     Aus  SW. 
Niederschi.:     D  um   10h  p.  ni. 

Zustand  d.  See:     Temp.    Mittel   10,9°;  max.  20,3°,  min.  10,7°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02732;  max.  1,0275,  min.   1,0271. 
Allg.  Bemerk.:    Nach  Mitternacht  klarte  es  auf,  gegen  2h  a.  m. 
sternenklar,    selten    einige   niedrige  cu  aus  der  Windrich- 
tung.    Horizont   diesig.     Gegen    4h  bildete    sich  am  Süd- 
Himmel  eine  schwere  dunkle  Bank,    die   ziemlich   niedrig 
in    der  Windrichtung    zog.     Gegen   Morgen    der    Himmel 
ganz  mit  cu  ni  bezogen. 
Ktwas   Dünung    aus    der   Windrichtung.     Wasserfarbe   wird 

blauer. 
Ozongehalt  nach  24h  =  12—13. 
12h  Sandflasche  mit  Besteck  über  Bord. 

Nachmittags  oben  cu,  SW- lieh  ziehend,  ilarunter  cii  in 
der  Richtung  des  Windes,  letztere  nahmen  zu,  bis  die 
ganze  Bedeckung  8—10  wurde. 
Leichte  südliche  Dünung.  Wasser  blau. 
Auf  der  Abendwache  ziehen  die  oberen  Wolken  aus  SE; 
um  10'  «h  .^val•  dgv  Himmel  völlig  klar.  Horizont  diesig. 
Die  ganze  Nacht  sehr  starkes  Meerleuchten  in  leuchtenden 
Scheiben  bis  zur  Tellergrösse. 

1874,  den  11.  September. 

Position:   11°  64,0'— 13°  16,9'  S-Br.;  10°  18,1'— 9'^  12,5'  0-Lg. 
Schiffsbew.:     Kurs.     N197°E;  von   10h  a.  m.  an  N214°E,  um 

10h  p.  „1.  N231°E. 
Fahrt.     4—5,5,  nur  um  10h  g.  m.   7,1. 
Wind:     Richtung.    Mittel   N181°E;  anfangs  fast  still,  N226°E 

um  6h  a.  m.,    um  10h  a.  m.  schon  N158°E;    wird  wieder 

westlicher  bis  NlSl'^E  um   10h  p.  ni. 
Stärke.     Mittel    2,6:     anfangs    schwach    1 — 2,    frischer    um 

Mittag  3  -  4,  flaut  um  6h  p.m.  ab  bis  2  — 3;  5  um  IQh  p.  m. 
Barom.:     Mittel   765,74  mm:  2  max.   767,40  mm  um   10h  a.  m., 

767,40  mm  um   10h  p.  ni. :  2  min.  764,40  mm  um  2h  a.  m., 

764,35  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:     Mittel   19,0°:    max.   19,9°  um  6h  p.m.,   min. 

17,6°  um  10h  p.  ni. 
Spannkr.  d.  Dünste:     Mittel   14,6  mm:  max.   15,5  mm  um   10h 

a.  m.,  min.   13,4  mm  um   10h  p.  qj. 
Wolken:    Gattung  und  Betrag.    Um  2h  a.  m.  klar,  von  6h  a.  m. 

an  cu  ni  9  — 10. 
Richtung.     Um  6h  a.  m.  Wolken  aus  SSE,  bei  N226°E  Wind, 

später  aus  S. 
Niederschi.:     D  bis  6h  a.  m. ,  um  6h   30'  ganz  leichter  B,   um 

10h  p.  m.  D. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  18,9°;  max.  19,5°,  min.  17,6°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02750;  max.   1,0277,  min.  1,0272. 
Allg.  Bemerk.:    Von   l'/a''  a.  ni.  an  cu  ni  in  der  Richtung  des 

Windes,  um  4h  etwa  9.     Es  bildete  sich  am  Süd-Himmel 

eine  grosse,  sehr  dunkle  Bank,    die  bald  in  der  Richtung 

von  SSE  nach  NNW  den  ganzen  Himmel  mit  cu  ni  bezog. 

Der  Wind  sprang  plötzlich  nach  N152°E    um  61/4''-     See 

und  Dünung  aus  derselben  Richtung. 
Ozongehalt  nach  24h  =   12.     Das  Wasser  hellblau. 
Von   r2h  bis  4h  p.  m.   zuweilen    aufklarend  bis  zu  cu  ni  6. 

Sonst  ganz   bezogen  mit  cu  aus  der  Windrichtung.  Schönes 

Mccrleuchten  in  der  Nacht,    gegen  11''  ebenso  stark,   wie 

in  der  vorhergehenden  Nacht. 

1S74,  den  12.  Sc|ttenibcr. 

Position:      13°  28,5'— 14°  51,1'  S-Br.:   8°  48,0'- 7°  15,7' Ü-Lg. 
Schittsbew.:    Kurs.    Anfangs  N241°E,  dann  fast  N213°E,  nur 
um  C.h  p.  „1.   N225°E. 
Fahrt.     Zwischen   5,6  und  7,0. 


Wind:     Richtimg.  Mittel   N161°E;  um  2h  a.  m.  N180°E,  dann 
um  yh  p.  rn.  N135°E,    und   wieder  hin  nach  N157°E  am 
Nachmittage. 
Stärke.     Mittel  3,6;    um    2h  a.  m.  4—5,    um  6h  a.  m.  2 — 3, 
dann  auffrischend  bis  4. 
Barom.:    Mittel  768,29  mm;  2  max.  770,26  mm  um   lOh  p.  m., 
769, .SS  mm  um   10h  p.  „j.;  o   niiu.  767,75  mm  um  2h  a.  m., 
766,60  nmi  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.   Luft:     Mittel   16,2°;    max.   16,8°   um  2h  a.  m.,    min. 

15,5°  um  6h  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:     Mittel    12,4  mm:    max.    12,5  mm    um   6h 

a.  m.,  min.  12,1  mm  um  10h  a.  m. 
Wolken:     Gattung  und  Betrag,     ni   10,   jedoch    um   lOh  a.  m. 
cu  ni  9—10. 
Richtung.     Aus  Süd. 
Niederscbl.:    D  um  2h  a.  m. :  4h  a.  m.  schwacher  Regen  nicht 
niessbar,  zuweilen  B-Böen,  Nachmittags  um  6h  Regenböen 
mit   sehr  wenig  B. 
Zustand  d.  See:    Temp.  Mittel   16,8°;  max.   17,5°,  min.   16,1°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02747;    max.  1,0278,  min.  1,0271. 
Allg.  Bemerk.:     Himmel    früh    grau    bezogen,    ganz    leichter, 
feiner  Regen,    zuweilen  wenige  niedere  cu  aus  der  Wind- 
richtung.     Schönes    Meerleuchten    wie    am    Tage    zuvor. 
Von  Sh  a.  m.  etwas  aufklarend,    zuweilen    bis    zu  5,    zu- 
weilen bis  zu  10  mit  cu  ni  aus  der  Windrichtung  bezogen. 
Regen  nicht  messbar. 
Ozon  nach  24h  =  10 — 11    sehr    gleichmässig.     Leichte   See 

und  Dünung  aus  S.     Wasser  hellblau. 
12h  Sandflasche  mit  Besteck  über  Bord. 

Nachmittags    Himmel    bezogen,    cu    aus    der   Windrichtung. 
Der  Wind   wehte  unregelmässig  aus  N168°E  bis  N151°E 
mit  leichten  Regenböen,  zuweilen  bisN177°E,  Regen  nicht 
messbar. 
Meerleuchten  in  grossen  Scheiben. 

1874,  den  13.  Sei»tember. 

Position:     15°  6,6'— 16°  3,7'  S  Br.;  7°  0,7'— 5°  44'  0-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.    Vormittags  N209°E,  Nachmittags  N220°E. 
um   10h  a.  ni.  gestoppt  zum  Lothen. 
Fahrt.     Vormittags  4,5 — 6,6,    Nachmittags  6,3 — 7,0. 
Wind:    Richtung.  Mittel  N156°E:  um  2h  a.  m.  N147°E,  nach- 
her beständig  N158°E. 
Stärke.     Mittel  4,6;     wachsend    bis  6''  a.  m.   von  4 — 5,    um 
10h  a.  m.  3 — 4,  von  da  zunehmend  bis  5 — 6  um  10h  p.m. 
Barom.:     Mittel   768,23  mm;     2  max.  769,05  mm  um  6h  a.  m., 
770,20  mm  um   IQh  p.m.;  2  min.   767,60  mm  um  2h  a.  m., 
765,97  mm  um  lO''  a.  m. 
Temp.  d.  Luft:     Mittel   16,4°:  max.   17,0°  um  10h  a.  m.,  min. 

15.9°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.    d.  Dünste:     Mittel   12,2  mm:    max.   13,2  mm    um  2h 

a.  m.,  min.   11,6  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken:     Gattung   und  Betrag.     Himmel   bezogen   ni   10,    zu- 
weilen eu. 
Richtung.     Aus  S.  . 
Niederschi.:     D  um  10h  p.  ni. 

Zustand  d.  See:    Temp.  Mittel   16,6°;  max.   16.8°,  min.   16,5°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02758:  max.  1,0277,   min.  1,0274. 
Allg.  Bemerk.;     Wetter  genau  so    wie  am  vorigen  Tage,    der 
Wind  wurde  beständiger,    die   Böen  kamen  seltener,  auch 
weniger  cu  aus  der  Windrichtung.     See  und  Dünung  aus 
S  zunehmend.     Wasser  blau. 
Ozongehalt  nach  24h  =  10,   eine  kleine  Stelle   12. 
12h  Sandflasche  mit  Besteck  über  Bord. 
Nachmittags  Wetter  wie  am  Vormittag.    Wind  beständig  und 

zunehmend. 
Etwas  Meerleuchtcn  in  einzelnen  mitlelgrossen  Punkten. 

1874,  den  14.  September. 

Position:     16°  24,6'— 18°  17,5'  S-Br.;   5°  20,3'— 3°  26,2'  O-Lg. 
Schiffsbew.:     Kurs.     N190°E,    zuweilen    ein    wenig   südlicher. 

Fahrt.     7 — K,  nur  6h  p.  ni.   5,0. 
Wind:      Richtung.     Mittel    N149°E;    anfangs    N156°E,    von 
loh  a.  m.  an   östlicher  bis   N139°E. 

Stärke.     Mittel  5,2;  5—6  und  6.  nur  um  6h  p.  m.  4. 
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Baiom.:     Mittel  770,88  mm;  2  raax.  771,00  mm  um  lO'«  a.  m., 
771,75  mm  um   lOli  p.  m.;   2  min.  709  42  mm  um  2h  a.  ui., 
770,80  mm  um  21'  p.  m. 
Temp.  d.  Lut'i:     Mittel   16,3°:    max.   17.1°   um   2li  p.  ni..  min. 

15,7°  um  Gl'  a.'m. 
Spannkr.  d.  Dünste:     Mittel   12,1  mm;     niax.   12,1)  mm    um   l'.i' 

a.  m.,  min.   11,7  mm  um   101'  p.  m. 
Wolken:      Gattung    und    Betrag,     ni     10:     von     G''   p.  ni.    an 
ni  9  —  10. 
Kiclitung.     Aus  S. 
Niedersclil.:      U   bis  6''  a.  m.:  später  leuflilp   Luft. 
Zustand  d.  See:    Temp.  Mittel   16,-1°;  max.   16,6°,  min.   16,1°. 
Spezif.  Gewicht:    Mittel   1,027-13:  max.   1,0277.  min.  1,0271. 
Allg.  Bemerk.:     Wetter    genau    wie    am   Nachmittage    vorher, 
zunehmende  .See  und  Dünung  aus  S. 
Ozongehalt  nach  24h  z=  9. 
rJh  iSandflasche  mit  Besteck  über  Bord. 

Himmel  grau    bezogen,    später    schimmerte    am  Nachmittage 
etwas  blau  liindurcli.     Wind    ziemlich   glcichniässig   stark 
ö — 6,  zuweilen  auf  ',j  bis  I/o  .Stunde  abflauend  auf  3 — 4. 
See    und  Dünung   aus  S;    Farbe    hellblau.     Schwaches,    ge- 
wöhnliches Meerleuchten. 

1874,  den  15.  September. 

Position:   18°  46'— 20°   56,5'  S-Br.,  3°  2,7'— 1°  21,1'  0-Lg. 
Schiftsbew.:    Kurs.     Zwischen    N202°E    und   N219°E    wenig 
veränderlich. 
Fahrt.     Vormittags  9,3—8,0,  dann  9,0—7,5. 
AVind:    Richtung.    "Mittel    N144°E;    Anfangs    N137°E,    dann 
südlicher  bis  zu  N134°E    um   lOh  a.  m.,    Nachmittags  be- 
ständig N143°E. 
Stärke.     Mittel   5,3;  Anfangs  5,  von   lO''  a.  ni.  au  5—6. 
Barom  :  Mittel  773,04  mm;  771,70  mm  um  2''  a.  m.;  dann  vom 
min.  770,78  mm  um  C'  a.  m.  beständig   steigend   bis   zum 
max.  774,20mm  um   lOh  p.m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel   17,1°;  max.   17,4°   um  2''  p.  m.  und  um 

10h  p.  ni.,  min.   16,4°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   11,0  mm;    max.   12,0  mm    um   2h 

a.  m.,  min.   10,50  mm  um   10h  p.  ni. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,     cu  ui   10,   bisweilen  9 — 10. 

Richtung.     Aus  der  Windecke 
Niederschi.:  D  um  10h  p.m. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   16,5°:  luax.   17,0°,  min.  16,1°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02732;  max.   1,0274.  min.   1,0272. 
Allg    Bemerk.:    Wetter    wie    an    dem    vorhergehenden  Nach- 
mittage. 
Ozongehalt  nach  24h  =  8,  jedoch   nur  an  wenigen  Stellen, 

im  Allgemeinen  war  der  Zettel  gar  nicht  verfärbt. 
12h  Sandflasche  mit  Besteck  über  Bord. 

Nachmittags  Himmel  grau  bezogen,  cu  aus  der  Windrichtung, 
zuweilen  schimmerte  der  blaue  Himmel  durch.  Gegen 
Abend  wurde  es  wieder  sehr  böig.  Die  Böen  kamen 
raiimer.  Feuchte  Luft.  See  und  Dünung  aus  der  Wind- 
richtung. Farbe  hellblau. 
Etwas  Meerleuchten. 


1874,  den  16.  September. 


Position:  21°   20,5' 


.54.1'  S-Br.,   1°   1,6'— 0°   19,2'  0-Lg. 


Schiffsbew.:  Kurs.     Beginnt  mit  N200°E  nndN191°E;  Nach- 
mittags noch  südlicher  bis  N169°E. 
Fahrt.     Vormittags  8,8 — 7,5,  Nachmittags  7,8-6,0. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N119°E;  N133°E  um  2h  a.m.,  N121°E 

bis  2h  p.  m.,  später  ein  wenig  östlicher. 
Stärke.     Mittel    5,1;    zwischen    5   und   6;    nur  um  Gh  a.  m. 

flauer  4. 
Barom.:    Mittel  773,24  mm:    steigt   bis   zum    max.  775,02  mm 

um   10h  a.m.,  fällt  dann   bis  zum  min.  771,60  mm  um  6h 

p.  m.  und  steigt  dann  wieder  ein  wenig. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   17,4°;    max.   17,9°    um  2h  p.  m,,    min. 

17,0°  um   6h  a.  m. 
Spannkr.    d.  Dünste:    Mittel    10,4  mm;    max.   10,0  mm    um   2h 

p.  m..  min.  10,2  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,     ni   10. 

Richtung.     Aus  SE. 
Niederschi.:   D   bis  zu  6''  a.  m. 
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Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  16,08°:  max.  17,2°,  min.  16,4°. 

Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02743:  max.   1,0276,  min.  1,0273. 

Allg.  Bemerk.:    Wetter    wie    am    Tage    vorher.     Zwischen   Ih 

und  2h  a.  m.   war   einmal  der  luilbe    Himmel   sterueukhir, 

jedoch  nur  für  kurze  Zeit.     Der  Wind  ging  ganz  langsam 

östlicher,  von  Zeit  zu  Zeit  1 — 2  Strich  zurttcksehralend. 

Ozongehalt  nach  24h  =  7_g. 

12h  Sandflasche  mit  Besteck  über  Bord. 

Nachmittags  grau  bezogen,  darunter  .sehneil  ziehende  cu  aus 
der  Windrichtung.  Der  Wind  etwas  flauer  3 — 4,  doch 
häufige  Böen  5 — G.  Sehr  selten  der  Himmel  etwas  durch- 
brochen.    Einzelne  Meeres-Leuchtscheiben. 

1874,  den  17.  September. 

Position:  24°   13,9'— 25°  20,6'  S-Br..  0°   16,S'  0-Lg.— 0°  5,8' 

W-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.     Um    2h  a.  ni.    N154°E,    um    6h    gestoppt 
zumLothen;  Nachmittags  2h  NlS5°E,  später  N187°E  und 
zuletzt  N219°E. 
Fahrt.     Um   2h   a.  m.   1,3:    Nachmittags    6,0,    doch    4,5    um 
6h  p.  m. 
Wind:    Richtung.     Mittel    N117°E;    2h  a.  m.  N64°E,    um   Oh 
a.  m.    schon    N109°E    und  Nachmittags   von   6h  p.  m.  an 
N143°E. 
Stärke.     Mittel  2,4;    um  2h  a.  m.    sehr  schwach  0 — 1,  sonst 
der  Regel  nach   3,  einmal  um  6h  p.  m.  2 — 3. 
Barom.:    Mittel  769,83mm;  2  max.  770,15mm  um  10h  a.m., 
771,60  mm  um  10''  p.m.,  2  min.   768,60  mm  um  2h  a.  m., 
769,40  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.   d.  Luft:    Mittel   16,7°;    max.   17,8°  um  lOh  a.m.,  min. 

15,7°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   11,2  mm;    max.   12,3  mm    um    6h 

a.  m.,  min.  9,9  mm. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Früh  ni   10;    um    10h  a.m.  nur 
cu  ni  8;    Nachmittags  ziemlich  klar   cu  str.    und  cu  ni  von 
2—6  zunehmend. 
Richtung.     Windi'ichtung. 
Niederschi.:  D   um  2h  a.  m.   und    10h   p,  „,.,   ß   von  8h — 8h  45' 

a.m.;  Nachmittags  feuchte  Luft. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   17,0°;  max.  17,6°,  min.  16,5°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02730;  max.  1,0275,  min.  1,0271. 
Allg.  Bemerk.:    Wind   wurde   ganz    flau,    ging  bis  zu  N19°E, 
gegen  Gh  a.m.  wieder   auf  N109°E  2—3:    Himmel    ganz 
bezogen.      Regen.      See    und    Dünung    sehr    abnehmend. 
Regenmesser  =  2,7  mm. 
Ozongehalt  nach  24h  =   10—11. 
12h  .Sandflasche  mit  Besteck  über  Bord. 

Vormittags  gegen  9h  fing  es  an  aufzuklaren,  so  dass  haupt- 
sächlich nur  der  Horizont  besetzt  war  und  von  Zeit  zu 
Zeit  einzelne  cu  ni  aus  der  Windrichtung,  etwas  süd- 
licher, zogen.  Dünung  und  .See  südsüdöstlich  bei  dem 
abflauenden   Winde  schwächer  werdend. 

1874,  den  18.  September. 

Position:  2-5°  43,7'— 28°  24,9'  .S-Br.,  0°  26,5'— 1°  24,7' W-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.     N192°E,  nur  um  6h  a.  m.  2  Strich  west- 
licher, und   10h  p.  ,u.  N17S°K. 
F'ahrt.     Um  2h  a.  m.  7,5,   schneller  wer<iend   bis  9,5    um  2h 

p.  m.,  dann  langsamer  bis  7,6. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N125°E;  beständig  N131°E,  nur  um 

10h  a.  m.  N119°E,  um   10h  p.  „,.  N108°E. 
.Stärke.     Mittel   5.5:  zwischen  5 — 6. 
Barom.:  Mittel  774,84  mm:  steigt  beständig  vom  min. 773,20  mm 

um  2h  a.  m.  bis  zum  max.   777.20  mm  um   10h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   1G,G°:    max.   17,5°   um  2h  p.m.,    min. 

15,8°   um   2h  a.  ra. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   Kl, 6  mm;    max.    11,0  mm    um    Oh 

a.  ni.,  min.   10,2  nmi  um  6h  p.  m. 
.Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     ni   und   cu  ni  3—4    und   4—5, 

um  10h  p.  m.  ni   10. 
Riclitung.     Mit    dem  Winde    ziehend,    doch    mit   Ausnahme 

einer  höheren  .Schicht. 
Niedersehl.:  D  früh  am  Morgen;  B-Böen  um  6h  p.  m. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   17,1°:  max.  17,6°,  min.  16  4°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02735;  max.  1,0276,  min.  1,0270. 
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5—3;    Nach- 


lun  4I1  10'  und  "^  30' 
10''  a.  m.    vorüber- 


AUg.  Bemerk.:  Um  121',  l'i,  lli  45'  und  3h  30'  a.  m.  starke 
Böen  G — 7  aus  N97°E,  Himmel  dabei  schnell  bis  10  be- 
zogen; nach  denselben  Wind  N 131  °E  2—3;  dann  Himmel 
schnell  aufklarend  3 — 4,  Horizont  besetzt  und  cu  ni  aus 
der  Windrichtung.  Später  zwei  Schichten,  eine  höhere  eu 
aus  NE,  darunter  niedere  cu  ni  aus  der  Windrichtung  mit 
Böen.     Dünung  und  See  gering. 

Ozongehalt  nach  24'':  Zettel  im  Allgemeinen  sehr  schwach 
gefärbt  2 — 3,  an  einer  Stelle  jedoch  8. 

12''  Besteckflasche  mit  Sand  über  Bord. 

Nachmittags  Himmel  im  Durchschnitt  cu  ni  4  G,  Horizont 
besetzt.  Bei  den  Böen  stets  bis  10  bezogen,  doch  nach- 
her schnell  aufklarend.  See  gering,  Dünung  ziemlich  be- 
deutend aus  der  Windrichtung.  Meerleuchten  nicht  be- 
merkt. 

1874,  den  19.  September. 

Position:    28°  54,7'— 31°  G,2'  S-Br.;  1°  34,9'— 2°  5'  W-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.     Morgens  zwischen  N17S°E  und  N20G°E; 

Mittags  beigedreht;  Abends  N17o°E— N17G°E, 
Wind:    Richtung.     Mittel  N119°E:  abwechselnd  N119°E  und 
N108°E,  einmal  N142°E  um  G''  a.  m. 
Stärke.     Mittel  4,3;    beginnt  mit  5,  flaut  dann  ab  bis  3 — 4. 
Barom.:    Mittel  775,40  mm;    2  max.  776,80  mm  um  10''  a.  ni., 
77G,90  mm  um  10'' p.m.;  2  min.   775,60  mm  um  2''  a.  m.. 
772,95  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  16,2°;   max.   16,9°  um  10''  a.  m,  min. 

15,4°  um  10''  p.  m. 
Spannkr.  der  Dünste:   Mittel   10,3  mm;  max.   10,9  mm  um   10'' 

p.  m.,  min.  9,4  mm  um  2''  a.  m. 
Wolken:    Gattung    u.   Betrag.      Morgens 
mittags  stärker  bewölkt  5 — 8. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  um  2''  a.  m.  unbedeutende  B; 
a.  m.   Böen    mit    schwachem   B;    um 
gehend  leichter  B. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   16,6°;  max.  17,1°,  min.  16,2°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02732:  max.   1,0275,  min.  1,0271. 
AUg.  Bemerk.:    Horizont  besetzt    und  Wolken   aus  der  Wind- 
richtung cu  ni,    zuweilen  mit  str.     Später    zuweilen  ganz 
bezogen,  aber  immer  wieder  aufklarend,  einzelne  Böen  6. 
Von    53/4''  a.  m.    an    aufkommende   Dünung    aus  WSW, 
sehr  lang,  mehr  zunehmend.     Schwache  Dünung  und  See 
aus  der  Windrichtung. 
Ozongehalt  nach  24'' =  3— 4.  eine  Stelle  =8—9. 
Vorübergehende  leichte  Regenschauer.     Um  8''  a.  m.  wurde 

ein  Regenbogen  beobachtet. 
I2I1  Besteckflasche  mit  Sand  über  Bord. 

Nachmittags  Horizont  besetzt,  cu  ni,  zuweilen  str.  aus  der 
Windrichtung.  —  Wind  oft  auf  N131°E  springend. 
Häutige  leichte  Böen  mit  feinem  Regen  aus  der  Wind- 
richtung, stärkere  um  lli  30',  3^  30'  und  6''.  Feuchte 
Luft.  Hohe  Dünung  aus  WSW  bis  W;  dagegen  an- 
laufende Dünung  aus  SE;  leichte  See  aus  SE.  Wasser- 
farbe hellblau. 
Meerleuchfen  nicht  beobachtet. 

1874,  den  20.  Septcniber. 

Position:   31°  26,0'— 33°  13,2'  S-Br.;   2°   1,6'— 1°  32'  W-Lg. 

Schififsbew.:  Kurs.     Vormittags  N144°E,  dann  N99°E;  um  10h 
a.  m.  gestoppt  zum  Lothen;   Nachmittags  wieder  N143°E. 
Fahrt.     Anfangs  5,0—7,0,  dann   5,6—3,5  um  10h  p.  m. 

Wind:    Richtung.     Mittel  N92°E;  um  2''  a.  m.  N76°E,  dann 
N110°E,  zurück   über  N99°E  nach  N88°E. 
Stärke.     Mittel  2,4;  Morgens  3 — 4,  Nachmittags  2. 

Barom.:    Mittel    772,20  mm;    max.  774,85  mm    um    10h  a.  m.^ 
min.  771,60  mm  um  Gh  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel   15,2°;    max.  15,8°  um  2''  p.  m.,    min. 
14,8°  um   10h  p.  ,n. 

Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    10,7  mm;    max.   11,3mm  um   Id'' 
a.  m.,  min.   10,1  mm  um   10''  p.  m. 

Wolken:    Gattung   u.  Betrag.      Morgens    cu    ni    8 — 6,    Nach- 
mittags weniger,  4 — 5  und   1 — 2. 
Richtung.     Aus  SE. 

Niederschi.:  Um  8''  p.  m.  ganz  schwacher  B.  nicht  nicssl)ar. 


Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   15,8°;  max.  16,6°,  min.   15,1° 

Spezif.  Gewicht.  Mittel  1,02727;  max.  1,0274,  min.  1,0271. 
AUg.  Bemerk.:  Wetter  im  Allgemeinen  wie  oben.  Böen  (7) 
um  Ih  15',  2h,  2h  30',  ausserdem  leichtere,  alle  mit  leichtem 
Regen;  bei  den  Böen  der  Himmel  ganz  bezogen;  schnell 
bis  5 — 7  aufklarend.  Wind  unbeständig  zwischen  N76°P] 
und  N88°E.  Starke  Dünung  aus  WSW,  schwache  aus 
SE,  leichte  See  aus  ESE. 

Ozongehalt  nach  24h  =  g^  gleichmässig. 

Regenmesser  nach  24h  :^  0,8  mm. 

12h  Besteckflasche  mit  Sand   über  Bord. 

Nachmittags  cu  ni  aus  der  AVindrichtuug,  später  klar,  nur 
der  Horizont  dicht  mit  cu  besetzt.  Um  8h  Himmel  ganz 
bezogen,  leiner  Regen,  dann  schnell  aufklarend,  hohe  cu 
aus  W,  tiefere  aus  SE.  Horizont  mit  cu  besetzt,  am 
stärksten  im  W. 

1874,  den  21.  September. 

Position:   33°   24,6'- 34°  2'  S-Br.;   1°   23,5'— 0°  33,9'    W-Lg. 
Schifisbew.:    Kurs.     Morgens  N144°E  und  N99°E,    dann  ge- 
stoppt  zum  Lothen  um   10h  a.  ni.;    Nachmittags   N135°E. 
Fahrt.     Um   2h  a.  m.  sehr  langsam  1.0.    dann  6h  a.  ni.  3,5 
zunehmend  bis  4,5  um   10h  p.  m. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N168°E;  Morgens  noch  N88°E,  dann 
N155^E;  Nachmittags  schon  übergehend  nach  N200°E. 
Stärke.     Mittel  0,4;  fast  still. 
Barom.:    Mittel  768,87  mm;   fällt  vom  max.  770,55  nun  um  2'' 
a.  m.  bis  zum   min.   767,35  mm  um  6h  p.   m. ,    steigt  dann 
wieder,  aber  sehr  wenig. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   15,7°;    max.   17,1°   um  2''  p.  m.,    nii». 

14,8°   um   2h   a.   m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   8,6  mm;    max.   10,6  mm    um     10'' 

p.  m.,  min.  5,8  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Morgens    um   2h    ui    und   cu  ni 
10,  dann  weniger  bis  7 — 8;    Nachmittags  ci  cu  6,    später 
eu  ni  3 — 4,  str.  2. 
Richtung.     Morgens    sehr    früh    aus   SSW,    später    aus    der 
Windrichtung. 
Niederschi.:  Um  5h  p.  m.  ganz  schwacher  B. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   15,5°:  max.  17,1°,  min.  15,0°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel    1,02712:  max.   1,0273,  min.  1,0270. 
AUg.  Bemerk.:    Himmel    mit    cu    ni    ganz    bezogen,    nördlich 
ziehend.      Wind    abflauend ,     zuweilen    ein    Luftzug    aus 
N110°E  bis  N155°E.    aufklarend    bis    zu    7.     See    glatt. 
Düiuing,  westlich   und  südöstlich  zusammenlaufend. 
Ozongehalt  nach  24h  =  8—9  gleichmässig. 
12h  Bc'Steckflasche  mit  Sand  über  Bord. 

Nachmittags    Horizont   meist    mit    str.    besetzt,    die    übrigen 
Wolken    anfangs   ans   S,    später  aus  NW    ziehend.     Ver- 
laufende hohe  Dünung  aus  W. 
5h  Regenbogen  am  NE-Hiuunel. 
Vereinzeltes  Mi'erleuchten  in  Scheiben. 

1874,  den  22.  September. 

Position:   34°   10'— 34°  41, G'  S-Br.;  0°  20,9' W-Lg.— 2°  58,1' 

0-Lg. 
Schiösbew.:    Kurs.      Von    N144°E    über    N110°E    in    N93°E 

übergehend. 
Fahrt.     7,5 — 9,0:  nur  einmal   6,3  um  6h  a.  m. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N355°E;    Vormittags    von    N290°E 

springend    nach  N358°E,    zurück    nach    N335°E;    Nach- 
mittags beständig  N9°E. 
Stärke.     Mittel  3,3;  autlVischend  von  2—4,5. 
Barom.:    Mittel    764,75mm;    max.  765,85  mm    um    10''  a.  m., 

min.  762,40  mm  um   10h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  14,9°;    max.   16,1°  um  2h  p.  m.,    min. 

14,0°   um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    10,5  mm;    max.   12,4  mm    um    2h 

a.  m.,  min.  8,8  mm  um  10h  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Vormittags    cu     und    cu   str.  4; 

Nachmittags  cu  str.  und  cu   1^3;   um   10''  p.  m.  ni   10. 
Richtung.     Aus  der  Windgegend. 
Niederschi.;   — 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   14,8°;  max.  15,6°,  min.  13,2°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02711;   max.   1,0273,  min.  1,0270. 
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AUg.  Bemerk.:    Nachts   Horizont    besetzt    mit   cu  und  cu  Str.; 
der   biibcre  Wolkenzug    .sobr    veränderlich,     llauptzug    in 
der  Windrichtung  nach  SE. 
Üzongclialt  nach  2i^  =  9. 
12*>  Bestccktlascjie  mit  Sand  über  Bord. 
Nachmittags  Horizont  mit  str.  besetzt,    ci  Str.  sehr  hoch  aus 


NW    ziehend;    gegen 


aus   der  Windrichtung   und 


wieder  aufklarend.    Gegen  Abend  Himmel  ganz   grau   mit 
ni    bez.oyeu.     Dünung    zusammenlaufend    aus    K    und  W. 
Vnliedeutende  See  ans  der  Windrichtung. 
Kein  Meerleui'hten. 

1874,  den  23.  September. 

Position:  34°  44,7'— 3-1°  Ü4,ö' S-Br.;  3°  42,7'-7°   39,C'  0-I,g. 
Schiffsbew.:  Kurs.     N94°E. 

Fahrt.     8,3—10. 
Wind:    Richtung.     Mittel    N3°£;    Vormittags    gebt   der   Wind 
zurück  von  N356°E  nach  N344°E;  Nachmittags  N7°E. 
Stärke.     Mittel  4,8;  sonst  4—5:  um   10l>  p.  m.  6—7. 
Barom. :    Mittel    759,88  mm:    steigt    ein    wenig   bis    zum  max. 
761,20  mm  um  6''  a.  ni.,  fällt  dann  bis  zum  min.  757,55  mm 
um  10''  a.  m.  und  steigt  zuletzt  fortwährend  bis  760,90  mm 
um   10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:   Mittel   14,9°;    max.   15,6°  um   10''  a.  m.,  min. 

14,2°  um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    10,0  mm;    max.   10,7  mm   um   10'' 

p.  m.,  min.  9,2  mm  um  2''  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Vormittags   ni   10;    Nachmittags 
eu  Str.  7  und  ni  bis  zu  9. 
Richtung.     Aus  der  Windrichtung. 
Niederschi. :  6''  a.  m.  zuweilen  ganz  unbedeutender  B.    Regen- 
böen gegen  lO'i  a.  m    und  um  10''  p.  m. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  14,1°;  max.   14,8°,  min.  13,3°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02707;  max.   1,0274,  min.  1,0269. 
AUg.  ßem. :    Himmel    grau    bezogen;    cu  ni   langsam   aus   NE 
ziehend,  zuweilen  wenig  Regen.  —  Nach  9^  a.  m.  häufige 
Regenböen. 
Ozongehalt  nach  24h  =  ß,  gleiehmässig. 
12''  Besfeckflasclie  mit  Sand  über  Bord. 
Wasserfarbe  grünblau. 

Himmel  bezogen  mit  cu  str.  aus  der  Windrichtung,  wechselnder 
Betrag  2 — 4  und  7 — 8 — 9:    sehr   böig.     Wolken   in    mitt- 
lerer Höhe  sehr  sehneil  ziehend.     Dünung  und  See  leicht 
aus  der  Windrichtung. 
Kein  Meerleucbten. 

1874,  den  24.  September. 

Position:    34°  53,5' —  34°  49,2'  S-Br.,    8°   32,7'—  12°    13,1' 

0-Lg. 
Schifi'sbew.:   Kurs.    N87°E,  nur  um   ll)''  p.m.  N85°E. 

Fahrt.    10—9,0,  um   lO'i  a.  m.   7. 
Wind:  Richtung.  Mittel  Nord;  abwechselnd  N6°E  und  N355°E. 
Stärke.    Mittel  4,3:    sonst  5 — 6,    nur  um   10''  a.  m.  und  lOl" 
p.  m.  schwächer  4 — 5. 
Barom.:  Mittel   761,40  mm;  max.   763,25  mm  um  2''  p.  m.,  min. 

760,80  mm  um  2''  a.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  15,7°;  max.  16,5°  um  2''  p.  m.,  min.  14,8° 

um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   11,7  mm;    max.   13,3  mm    um    lo'' 

p.m.,  min.   10,9  mm  um  2'' a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  cu  6,  dann  cu  str.  und 

cu  ci  1 — 2;  Nachmittags  cu  ni  6,  später  cu  str.  9  cu  ni  10. 

Richtung.    Niedrige  Wolken   aus  der  Windrichtung,    höhere 

aus  NNW. 

Niederscbl.:    B    von    6°   50'   bis   8''    15'  a.  m.       Ahends    feuchte 

Luft. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel   14,6°;   max.   16,1°,  min.  13,3°. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02707;  max.   1,0272,  min.   1,0270. 
AUg.  Bemerk.:    Zu    den    cu    aus    der   Windrichtung    trat    ein 
höherer  Wolkenzug   aus   NNW,    um  6''  50'  a.  m.    sprang 
der  Wind  auf  N310°E  mit  Regen  bis  gegen  8''  30',  dann 
wieder  N6°E,  sehr  heftige  Böen, 
gh  Rogenmesser  zeigte  nach  24''  ^=  1,2  mm. 
Ozongehalt  =8  —  9. 
12''  BesteckÜasche  mit  Sand  über  Bord. 


Nachmittags  Horizont  besetzt  mit  ni,  hohe  und  schnell 
ziehende  cu  str.  aus  NK  ziehend,  darunter  hin  und  wieder 
cu  aus  NNK,  die  kurz  vor  Sonnenuntergang  den  ganzen 
Himmel  bezogen.  Dünung  aus  NNW.  Geringe  See  aus 
der  Windrichtung.     Farbe  hell  blaugrün. 

1874,  den  25.  September. 

Poshion:  34°  46,8'  —  34°  15,6'  S-Br.,  12°  49,3'  —  16°  13'  G-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs  N85°E. 

Fahrt.    Beginnt  um  2''  a.  m.   7,2,  wird  schneller  bis  zu   10,8 

um   10''  p.  m. 

Wind:    Richtung.     Mittel    N334°E;    Vormittags    noch    östlich 

N355°E  und  N343°E,  Nachmittags  N298°£  und  so  über 

N321°E  nach  N33S°E. 

Stärke.    Mittel  4,3;  anfangs  4,  immer  frischer  werdend  bis  6. 

Barom.:  Mittel   761,35  nmi:   fällt  bis  zum  min.   758,30  mm  um 

2''  p.  m.,  steigt  dann  bis  zum  max.  762,80  mm. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   15.4°;    max.  15,8°   um   lO'i  a.  m.,  „in. 

14,7°  um  2''  p.  m. 
Spaimkr.    d.   Dünste:    Mittel    11,0mm;    max.   12,2  mm    um  2'' 

a.  m.,  min.   10,1  mm  um  2''  p.m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  cu  ni   10  bis  2'' p.  m., 
dann  nur  ni  und  cu   3 — 6. 
Richtung.    Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:  Schwacher  B  von  2''  und  6'' a.  m  ,  ebenso  um  2'' 

und  7'i  p.  m. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel   15,4°;  max.  16,1°,  min.  14,7°. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02697;  max.  1,0271,  min.   1,0269. 
Allg.  Bemerk.:  Himmel  cu  ni  ganz  bezogen,  zeitweise  schwacher 
Regen.    Von  6''   15'   bis  etwas  nach  8'i  Wind  aus  N310°E 
bis   N332°E,  dann  wieder  N343°E. 
See  und  Dünung  aus  NNW  bis  NW. 
Ozongehalt  nach  24'i  =  9,  sehr  gleiehmässig. 
12''  Besteckflasche  mit  Sand  über  Bord. 

Nachmittags   im  Anfange   ganz  bezogen,   später  aufklarend, 
nur  der  Horizont  mit  ni  besetzt.     Abends  böig.     Wasser- 
farbe grüngrau. 
See  und  Dünung  aus  NW.     Etwas  nach  7''  ein  sehr  schöner 
Mondregenbogen. 

1874,  den  26.  September. 

Position:  34°  7,2' —  33°  55,0'  S-Br.,  17°  5'  — 18°  10'  0-Lg. 
bis   lO'i  a.  II,. 
Capstadt  von  2''  p.  m.  an. 
Schiffsbew.:    Kurs.    N76°E;   um   lO'i  a.  m.  trieb  das  Schiff  vor 
dem  Schleppnetz. 
Fahrt.    10—9. 
Wind:   Richtung.    Mittel  N350°E;  Vormittags  von  N343°E  bis 
N6°E,  Nachmittags  fast  immer  N332E,  nur  einmal  N326°E 
um  2*1  p.  m. 
Stärke.    Mittel  3.3;  Vormittags  6 — 7,  abflauend  bis  5,  Nach- 
mittags nur  2 — 3. 
Barom.:  Mittel  761,58  mm;  max.   763,15  mm  um  6'i  a.  m.,  min. 

760,50  mm  um  2^  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   14,6°;    max.   16,2°    um   2'ia.  m.,    min. 

13,8°   um   lO'i  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  10,1  mm;  max.  10,7  mm  um  6''  a.m., 

min.  9,6  mm  um  2''  p.  m. 
Wolken:    Gattung   u.   Betrag.    Vormittags  cu  ni  5  —  8,    Nach- 
mittags cu  ni   10. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  — 

Zu.stand  d.  See:    Temp.    Mittel   12,9°;  max.  14,8°,  min.  11,8°. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02682;    max.   1,0271,  min.   1,0266. 
Allg.   Bemerk.:    Schnell  ziehende  cu  ni  aus  der  Windrichtung 
im  Betrage  von  3 — 8.     See  und  Dünung  aus  NW. 
Ozongehalt  nach  24''  =  7  —  S. 

Nachmittags  Himmel  bezogen.    Nachts  gegen   12''  etwas  auf- 
klarend.    See  und  Dünung  aus  N.     AVasserfarbe  grün. 

1874,  den  27.  September. 

Position:  Rhede  von  Capstadt. 
Schiffsbew.:  Kurs.  \    ^.^,,.  ^„^^,,, 

fahrt./ 
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Wind:    Richtung.    Mittel    N323°E;    Vormittags    von    N332°E 
naeli  N3-t3°E,  Naclimittags  von  N310°E  nach  N287°E. 
Stärke.    Mittel   1,4;  meist  2,  spät  Abends  fast  still  0,5. 

Barum. :  Mittel  702,44  mm;  steigt  beständig  von  min.  760,70mm 
um  2li  a.  m.  bis  zum  niax.  7(jG,10mm  um  lO'ip.m.,  mit 
Ausnahme  einer  ganz  kleiuLMi  Depression  um  Mittag. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  13,8°;  uja.x.  14,9°  um  lO'i  a.  m.',  min. 
13,0°  um  2>i  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  lU,4nnn;  uiax.  11,0  unn  um  10'' 
a.  m.,  min.   9,9  mm  um  ßh  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  cu  ni  8 — C — 9,  Nach- 
mittags cu  ni   10. 
Richtung.    Mit  dem  Winde. 

Niederschi.:  2'' a.  m.  starker  D,  um  10'' a.  m.  schwacher  B, 
auch  von  2'>  p.  m.  an  bis  zum  Abend. 

Zustand  d.  See:    Temperatur.    Mittel   12,7°;    max.   13,0°,  min. 
12,2°. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   l,02GyG;  max.  1,02G7,  min.   1,0264. 

AUg.  Bemerk.:    Horizont   stark    besetzt,    oberer   Himmel    klar, 
später   ganz    bezogen;    starker   Thau.     Von    10''    ab    ganz 
schwacher  Regen.    Die  cu,  welche  den  Tafelberg  etc.  ein-    ] 
hüllen,  ganz  ausserordentlich  niedrig  cu  ca.  800'.    See  glatt,   ; 
hellgrün.  ' 

Ozongehalt  nach  24''^  11   sehr  glciclnnässig.  | 

Nachmittags  Hinnuel  ganz  bezogen.  Von  2''  p.  m.  fast  immer 
Regen.  Von  ßl'  ab  Tafelberg  und  anliegende  Höhen  bis 
zum  Fuss  in  Nebel  gehüllt.    Ziemlich  starkes  Meerleuchten. 

1874,  den  "28.  September. 

Position:  Rhede  von  Kapstadt. 

Schift'sbew. :   Kurs.  1    ,,        ,    , 

■u  1   1  <   Vor  Anker, 
tahrt.j 

Wind:  Richtung.    Mittel  N152°E:  beständig  Nlä2°E. 

Stärke.  Mittel  4,2;  Vormittags  vor  2''  a.  m.  still,  allmählich 
frischer  bis  zu  5 — 7  um  iC'  a.  m.,  Nachmittags  etwas  ab- 
flauend bis  3 — 4. 
Barom.:  Mittel  769,87  mm;  steigt  beständig  vom  min.  766,50  mm 
um  2'' a.  m.  bis  zum  max.  771,70  mm  um  10'' p.  m.  mit 
einer  geringen  Depression  um  Mittag. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel    14,0°;    max.    15,1°    um    lO'' a.  m.  und 

2lip.  m.,  nun.   12.9°   uui  21' a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel  7,8  mm;  max.   10,3  mm  um  2''  a. m. 

min.  6,8  mm  von  10''  a.  m.   bis  2''  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  um  2l' a.  m.  cu  ni   10, 
dann  cu  4 — 6,  Nachmittags  Himmel  klar,  cu  4  um  10''  p.  m. 
Richiiing.    Aus  S. 
Niederschi.:  B  um  2'' a.  m.  schwach. 

Zustand  d.  See:    Temperatur.    Mittel    12,4°;    max.   12,8°,  min. 
12,1°. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02652;    max.  1,0267,  min.   1,0264. 
Allg.  Bemerk.:    Anfangs   wie   am  Tage  vorher.     Bis  21i  a.  m. 
Wind  still,  dann  N152°E  zunehmend  und  von  6''  an  auf- 
klarend, nur  dicke  cu  um  den  Tafelberg.  —  Wasser  hell- 
grün. 
S^  a.  m.  Ozongehalt  nach  24''  =  11   sehr  gleichmässig. 
Sil  a.  m.  Regenmesser  nach  24''  =  6,8  mm. 
Nachmittags  Horizont  mit  cu  besetzt.     Hinnuel  klar.     Büen. 
Abends  der  Tafelberg  mit  Wolken   beselzt.    Harte  Böen. 

1874,  den  29.  Septeml)«-. 

Position:  Rhede  von  Kapstadt. 
Schiffsbew. :  Kurs.    \    -.        ,    , 

Fahrt.'  /    ^°''  ^"^^''■ 

Wind:  Richtung.     Mittel  N2(;8°E;  Vormittags  um  2'' a.m. still, 

dann    von    N265°E    nach    N310°E,    Nachmittags   um   2'' 

p.  m.  N242°P:,  dann  still. 
Stärke.     Mittel  0,4;  max.   1—2  um  6''  a.  m.  als  WNW. 
Barom.:  Mittel   770,49  mm;    2  max.  771,90  mm  um   10'>  a.m., 

769,85  unn  um   10''  p.m.;  2  nnn.   771,50  mm  um  2'' a.  ni. 

und   768,90  mm  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.   Luft:    Mittel   15,3°;    max.   18,8°    um  2''   p.m.,    min. 

12,4°   um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  9,1  mm;   max.  10,3  ujm  um  6''  p.m., 

min.   8,2  um  2''  a.  m. 


Wolken:    Gattung   u.    Betrag.     Abwechselnd    cu    und    cu    str. 
2 — 3,   und  klar. 
Richtung.     Aus  W. 
Niedcrschl.   — 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   12,6°:  max.  13,3°,  min.  12,1°. 

Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02656:  max.  1,0269,  min.  1,0264. 

Allg.  Bemerk.:   Wolken  vor  dem  Tafelberg  verzogen  sich  gegen 

2''  a.  m.,  dann  klar,  der  Horizont  zuweilen  mit  cu  besetzt. 

See  glatt,  hellgrün. 

9''  a.  m.  Ozongehalt  =  8. 

1874,  den  30.  September. 

Position:  Rhede  von  Kapstadt. 

Schiffsbew. :  Kurs.    \     -.r       ,    , 
T-,  ,    .  «Vor  Anker. 

Fahrt.  f 

Wind:   Richtung.     Mittel  N142°E;    Vormittags  N265°E,  dann 

N310°E,  Nachmittags  N107°E. 
Stärke.     Mittel  0,1;  max.   1 — 2  um  2''  p.  m.,  sonst  0,5. 
Barom.:  Mittel   767,02mm;   nur  3  Beobachtungen  gemacht,  2'' 

a.  m.,  6''  a.  m.  und  10''  p.  m.;  Nachmittags  Barometer  an 

Land  zum  Vergleiche. 
Temp.  d    Luft:    Mittel   15,2'^:    max.   18,4°   um  2''  p.  m.,    min, 

11, 5^ 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   10,3  mm:    max.   11,8  inui    um    2'' 

p.  m.,  min.   8,6  mm  um  G''  a.  m. 
Wolken:   Gattung  u.  Beirag.     Sonst  klnr,  nur  gegen  und  nach 

Mittag  cu   1 — 2. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Niederschi.  — 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   13,7°;  max.  15,7°,  min.  12,4°. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02673;  max.  1,0270,  min.  1,0265. 
Allg.   Bemerk.:  Wetter  wie  am  29. 

9''  a.  m.  Üzongehalt  nach  24''  =   10. 


1874,  den  1.  Oktober. 

Position :   Rhede  von  Kapstadt. 
Schiffsbew.:    Kurs.   \ 
Fahrt.  / 

Wind:     Richtung.     Mittel  N305"E;  Vormittags  bis  gegen   lO'' 
still;    dann  beständig  N2S7°E,   nur  einmal  eine  Zeit  lang 
N73°f;  um  Q*'  p.  m. 
Stärke.     Mittel  0,3;  max.   1. 
Barom.:  Mittel  764,08  nnu;  fällt  beständig  vom  max.  766,40  mm 
um  2''  a.  m.   Ijis  zum  min.   761,80  mm  um   10''  p.  m. 


Vor  Anker. 


Temp.  d.  Luft:    Mittel   10,1°:    nuix.   19,6°   um  '_'"  p.  m,    min. 

13,2°   um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    10,6  mm;    max.    12,1  mm    um    2'' 

p.  m.,  min.  8,8  mm  um  6''  a.  m. 
Wolken:  Gattung  n.  Betrag.     Himmel  ganz  klar. 

Richtung.  — 
Niederschi.:  D  um   10''   p.  m. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel    13,2°;  max.  14,7°  um  2''  p.m., 
nnn.   12,5"   um  2''  a.  ra. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02670;  max.  1,0269,  min.  1,0265. 
Allg.  Bemerk.:     Welter  sehr  schön  und  klar.     See  glatt,  hell- 
grün.    Wind  sehr  schwach,  oft  ganz  still,  meist  >1287"E. 
Ozongehalt  nach  24''  =  10. 

1874,  den  2.  Oktober. 

Position:  Rhede  von  Kapstadt. 

Schiffsbew.:   Kurs.  — 
Fahrt.  — 

Wind:  Richtung.     Mittel  N281°W;  Vormittags  \2S7°E,  Nach- 
mittags still  oder  N2G5°E. 
Stärke.     Mittel  0,3;  max.   1   um  2''  a.  m. 

Barom.:  Mittel  760,95  mm:  2  max.  761,80  mm  um  lO'i  a.m., 
702.35  mm  um  10''  p,  m.,  2  min.  760,05  mm  um  6'' a.  ni., 
700,45  mm  um   2''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  10,2°;  max.  19,2°  um  2''  p.m.,  min. 
14,2°   um  2''  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste;  Mittel  ll,3u]m:  max.  11,7  mm  um  10'' 
:i.  in.,   min.    10,6  mm   um   2''   a.  m. 
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Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Vormittags    um    2''   kl;ir,    dann 
c'U  sir.  bis  2;  Naclimittjigs  ni   und  cu  str.  -i,  später  i'u  8 — 9 
um  lOli  p.  m. 
Hiclitung.     Mit  dem  AVindc. 
Niedersehl.:  D  früh  und  audi  spät  Abends  sein'  stark. 
Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  V,i,iS°;   uui.K.  14,2°    um  llHi  ii.  m., 
min.   13,0"  um  2''  a.  m. 
Spi-zif.  Gewicht,    Mittel  1,02687;  ma.\.  1,0209,  min.  1,0207. 
Allg.  Bemerk-:    Bei    ganz    leichtem    N287°E-Winde    anfangs 
klar,  nachher  cn  am  Horizont.     Um  i^  a.  m.  ganz  kurze 
Zeit  Wind  aus  N02^E   1—2. 
Ozongehalt  ^=  10. 

Gegen  Mittag  mehr  bezogen,  zur  Naeht  ganz  bezogen.    See 
ruhig.     Starker  Thau  während  der  Naclit. 

1874,  den  3.  Oktober. 

Position:    Rhede    von    Kapstadt.       Um    10''   p.   m.   Green   Puiut 

Feuer  N175°E  y^i'"  ab. 
Schifl'sbew.:  Kurs.     N205°E  um   lO''  p.  m. 

Fahrt.     4,4. 
Wind:    Richtung.     Mittel    N309°E;     Vormittags    um    2''  still, 
dann  über  N2S7''E  nach  N;U;!°E,    Nachmittags  NlilO^E, 
zuletzt  >;276°E. 
Stärke.     Mittel  0,,'j:  max.   1   um  0''  p.  m. 
Barom.:   Mittel  703,OOnnri;  steigt  beständig  vom  min.  7()l,0OnMn 

um  2''  a.  m.  bis  zum  ma.\.  704,30  mm  um   10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   15,1°;    max.  17,3°   um  2''  p.  tu.,    miu. 

14,1°  um  2'»  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  10,0  mm;  max.  11,0  mm  niu  O'ia.m., 

min.  9.9  mm  um  0''  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Vormittags  cu  ui   10,    Nachmit- 
tags eu  ni,  anfangs  9  —  10,  0,   bis  3. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:    D  früh  bis  Oh  a.  m.   und  spät  um  10''  p.  m. 
Zustand  d.  See:    Temp.     Mittel    12,9°;    max.    13,4"    um    lOli 
a.  m.,  min.   12,2°  um  O^  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02068;  max.   1,0268,  min.  1,0265. 
Allg.  Bemerk.:   Ganz  bezogen. 

Ozongehalt  nach  24''  =   11,  sehr  gleichmässig. 
Nachmittags    aufklarend.     Horizont    besetzt.       Dünung   aus 
NW.     Starkes  Meerleuchten. 

1874,  den  4.  Oktober. 

Position:  33°  58,1'— 34°   34,8'  S-Br.,  18°   2,2'— 17°  3,6' 0-Lg. 
Schiffsbew. :    Kurs.     Vormittags  nm  21'  N175°E,    dann    unter 

Dampf    gelothet;    Nachmittags    N231°P:,    zuletzt    N206°E 

um   10''  p.  m. 
Fahrt.     Um  2h  a.  m.   5,0:  Nachmittags  4  —  5. 
Wind:   Richtung.     Mittel   N170°K;   nm  2''  a.  m.  N290°E,    von 

6''  a.  m.  an  beständig  NI73°E,  nur  um   lo'i  p.  ni.  N101°E 

bis  N150°E. 
Stärke.     Mittel   4,9;    nm   2''  a.  ra.   1,    von  O''  a.  m.    an    be- 
ständig von  5—6 — 7  zunehmend. 
Barom.:    Mittel  764,95  mm;  2  max.   765,45  mm  um   10''  a.  m., 

765,30  mm  um  0''  p.  m.,  2  min.   764,21  mm  um  2''  a.  m., 

765,05  mm  um  2''  p.m.;    fällt   ein  wenig  nocli  nach  deui 

2.  max. 
Temp.  d.  Luft:     Mittel    13,4°;     uiax.    14,7°    um  21'   a.  lu.,     miu. 

9,7°   nm   10''  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  9,6  nun;  nuix.  10,5  ujm   um  0''  a.iu., 

min.  7,7  mm  um  10''  p.  m. 
Wolken:    Gattung   u.   Betrag.     Vormittags    cu    ni    zunehmend 

von  8 — 10,  Nachndttags  cu  ni   10. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:  Um  6''  a.  m  Nebel,  nacher  schwacher  B;    von  6'' 

p.  m.  ab  zuweilen  ganz  schwacher  B.   nicht  messhar. 
Zustand  d.  See:  Temp.      Mittel  14,5°;   max.  14,7°  um  lO'ip.m.. 

min.   14,1°  um  0''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02697;  max.  1,0270,  nun.  1,0269. 
Allg.  Bemerk.:     Bis   1''  a.  m.    etwa    bis    zu  6    bezogen,     dann 

bezog  sich  der  Hinnnel  immer  mehr  mit  str.  ni,  es  wurde 

diesig.     Um    3''    a.   uj.    wurde    der    Wind    N240°E    und 

N195°E     auffrischend.       Es     wurde     dick     mit    leichtem 

Regen. 
Uzongehalt  nach  24''  =   10. 


Regenmesser  zeigt  0,2  mm.  Seegang  aus  S.  Farbe  duuki-l- 
blan. 

Nachmittags  oben  cu  ni  ohne  bemerkbare  Bewegung,  uutcu 
niedere  schnell  ziehende  eu  ni  aus  der  Windrichtung,  zu- 
weilen auf  kurze  Zeit  der  Himmel  durchbrochen.  Abend- 
wind zunehmend,  zu  9''  aufklarend  bis  zu  2 — 4.  Obere 
Wolken  zogen  aus  SSE.  Starke  Böen.  Gegen  11''  Wind 
N139"E.  Meerleuchten  in  kleinen  Punkten  und  hand- 
grossen  Scheiben. 

1874,  den  5.  Oktober. 

Position:  .34°  40,6'- 35°  36'  S-Br.,  16°  46,1'— 15°  45,0'  G-Lg. 
SchiH'sbew.:  Kurs.     Vormittags  N206°E,  Nachmittags  N1S4°E 
bis  N91  'K. 
Fahrt.     Vormittags  3 — 6;  Nachmittags  anfangs  5,5,  dann  2.9. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N101"E.     Vcn-mittags   N139"E    und 
N150"E,    Nachmittags    anfangs   N139°E,    dann    N116"K, 
zuletzt  N156"E. 
Stärke.     Mittel   5,0;     Vurmittags  stark  8,    dann    0,7,     Nach- 
mittags abflauend   bis  zu  2  um  lo'i  p.  jj,. 
Barom  :    Mittel  768,12  mm;    steigt    vom    min.  705,10  mm    um 
2'>  a.  m.    bis    zu    708,95  nun    um    lo'i  a.  m.,    fällt    dann 
wieder    bis    708,60  mm  um  0''   p.  m.,    und   steht   im  max. 
auf  769,85  nun  um   10'>  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   14,0°;    max.   14,6°    um  2''   (i.  m..    min. 

13.3°   um  6''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  8,9  mm;  max.  9,8  nun  um  0''  a.  ui., 

min.   8,1  nun  um  2''   p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Vormittags  cu  ni   10—9,   Nach- 
mittags klar,  cu  ni  3,  um   10''  p.  m.   6. 
Richtung.     Mit  dem   Winde. 
Niederschi.:  Zuweilen  sehr  schwacher  B. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  14,4°;  max.  14,7°  um  2''  p.m., 
min.  13,9°  um  0''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02699;  max.  1,0271,  ndu.  1,0269. 
Allg.  Bemerk.:   Wieder  bezogen,  zuweilen  durchbrochen.  Böen 
mit    schwachem    Regen.     Wetterleuchten.     Hohe    See   aus 
S.    Wasser  hellblau,     cu  ni  aus  der  Windrichtung  ziehend. 
Nach    10''    aufklarend    bis    zu  4,    sehr    hoch;    einzelne  eu 
niedriger  aus  NW  ziehend. 
12''  Flasche  mit  Besteck  mit  Sand  gefüllt  über  Bord. 
Nachmittags    cu  ni  3    aus   der  Windriclitung.     Horizont  be- 
setzt.    Gegen  lO'i  p.  m.  bezog  sich  der  Himmel  mehr  und 
mehr  aus  der  Windriclitung  mit  cu  ni. 
Hohe  Dünung  aus  der  Windrichtung. 

1874,  den  «.  Oktober. 

Position:  35°   33,3'— .35°   57,0' S-Br.,   16°  1,4'— 16°  26,2' 0-Lg. 
Schifi'sbew.:    Kurs.     Vormittags  N85°E,  dann  N40°E  nm   in'' 

a.  m.,  Nachmittags  N175"E,  endlich  N163°E  um   10'' p.m. 

Fahrt.     Vormittags  3,7  bis  3,0,  Nadnuittags  1,3,  später  4— 5. 

Wind:   Richtung.     Mittel  N192°E;    Vormittags  N152°E,   dann 

N1Ü7°E.     Nachmittags  N96°E  bis  N85°E. 
Stärke.     Mittel   2,2;     Vormittags  3,    bisweilen   1 — 2,     Nach- 
mittags  1,  später  3 — 4. 
Barom.:    Mittel   769,19  nun;    steigt    ein    wenig    bis   zum  max. 

769,70  nun   um   6''  a.  m.     und   fällt  dann  ununterbrochen 

bis  zum  min.  768,65  mm   um   10''  a.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   14,8";    max.   15,8"  um  2''   p.  m.,    min. 

14,3°   um  6''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  7,7  mm;  max.  8,1  mm  um  0''  :i.  m., 

miu.   7,3  nun   um  2''   p.  m. 
Wolken:    Gattung  n.  Betrag.     Vormittags    klar    um   2''  a.  m., 

ou  Str.  bis  2,  um   10''  a.  m.  cu  ni  9,  Nachmittags  geringe 

BevN'ölkung  str.,  ci  Str.,  cu   1 — 2. 
Richtung.     Aus  der  Windrichtung,  sehr  hohe  cu   aus  NW. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   14,0";  max.  15,0"  um  2lip.m., 

min.   14,3°  um  0''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02703;  umx.   1,0271   um  0''  [i.  m., 

min.   1.0270. 
Allg.   Bcnierk.:   Horizont  besetzt,  sonst  klar.      See  abnehmend. 

Dünung  aus  SE  und  NW.     Später  hoch  ziehende   eu  aus 

der  Windrichtung  mehr  und  mehr  beziehend  bis  zu  7 — 9. 

Wasser  hellblau,  scheinbar  dunkler  werdend. 
Ozougehalt  nach  24''  =  8.  dunkle  Stellen  =  10. 
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12''  Besteckflasche  mit  Sand  über  Bord. 

Nachmittags  Himmel  klar,  NW-Horizont  besetzt  mit  cu  str. 
Von  Zeit  zu  Zeit  wenige  cu  aus  der  Windrichtung.  Sehr 
hohe  cu  aus  NW.  Geringe  See.  Dünung  aus  SE.  Um 
9I'  40'  fiel  eine  grosse  klare  Feuerkugel  von  «  bis  ij  navis. 

1874,  den  7.  Oktober. 

Position:  3G°  19' —  38"  15,9'  S-Br.,  16°  41,0'— 19°  G,5'  0-Lg. 
Schiffsbew.:     Kurs.    Vormittags   Nl5e°K    bis   N141°E,    Nach- 
mittags N130°E,  dann  N113°E. 
Falirt.    V^ormittags  6,5—8,  Nachmittags  9,8—9. 
Wind:    Richtung.    Mittel    N57°E:    Vormittags    N8a°E,    dann 
N71°E,  Nachmittags  NGG°E,  dann  N38°E. 
Stärke.    Mittel  4,8:    Morgens  3  —  4  —  5,    Nachmittags  6 — 5. 
Barom.:    Mittel  764.60  mm;    fällt  vom  ma.\.  766,60  mm  um  2'' 
a.  m.  bis   763,25  mm  um  2h  p.m.,    erreicht   dann    fast   das 
max.  766,45  mm   um  6°  p.  m.   und   fällt   dann   wieder   bis 
zum  min.   760.10  mm. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   16,1°;    max.   17,6°  um   lO'' p.  m.,   min. 

14,8°  um  61'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   10,6mm;    max.   13,2  mm    um    10'' 

p.m.,  min  8,6mm  um  6''  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  ni   cu  3 — 4,  dann  cu 
ni  5,  Nachmittags  cu  str.  4,  dann  cu  ni  3. 
Richtung.    Vormittag  aus  SE,   Nachmittags  aus  E. 
Niederschi. :  — 

Zustand  d.  See:   Temp.    Mittel  9,5°;  max.   12,3°  um  6'' a.  ra., 
min.  5,8°   um   10'' p.m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02650;  max.   1,0268,  min.   1,0261. 
Allg.    Bemerk.:    Meerleuchten.     Himmel    klar.     Von    Zeit    zu 
Zeit  cu  ni  aus  der  Windrichtung  bis   zu  3,  die,  wenn  sie 
den  oberen  Himmel  erreichten ,    nicht   mehr   gut  zu  sehen 
waren.    Später  sehr  hoch  ziehende  str.  von  NW  nach  SE. 
Wenig  See  aus  der  Windrichtung.    Starke  SE-Dünung. 
Ozongehalt  nach  24''  ^=  5. 
12'>  Besteckflasche  mit  Sand  über  Bord. 

Nachmittags  oben  cu  Str.,  darunter  schnell  ziehende  cu  aus 
der  Windriclitung.  Wasser  anfangs  hellblau ,  um  5'' 
dunkelgrün.  Aufkommende  Dünung  aus  WSW.  Abends 
Himmel  klar,  Horizont  besetzt.  Meerleucliten  in  kleinen 
Punkten. 

1874,  den  8.  Oktober. 

Position:  38°  36'  —  39°  38,5'  S-Br.,  19°  48'  —  22°  23,7'  0-Lg. 

Schifl'sbew.:  Kurs.    Beständig  N109°E. 

Fahrt.    Vormittags  9,0,  um  10''  a.  m.  4,5,  Nachmittags  4 — 5. 

Wind:  Richtung.    Mittel  N354°E:   Vormittags  von  N39°E  bis 
N331°E,  Nachmittags  N309°E  nach  N264°E.  zurück  nach 
N275°E. 
Stärke.    Mittel  2,1;    beginnt  5 — 6,    um   10'>  a.  m.    nur   noch 
2 — 3,  um  6''  p.  m.  kurze  Zeit  1 — 2. 

Barom.:  Mittel  755,47  mm:  fällt  vom  max.  757,50  mm  um  2'' 
a.  m.  bis  zum  min.  754,00  mm  um  2'' p.  m.,  steigt  dann 
wieder  bis   755,30  nmi  um  UTi  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  18,4°;  max.  19,6°  um  2''  p.  m. ,  min. 
17,4°   um   lO'i  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  12,8  mm;  max.  14,4  mm  um  10'' 
a.  m.,  min.   11,0  nun  um   10'' p.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Um  2''  a.  m.  klar,    dann  um  6'' 
a.  m.  feine   cu   str.  9,    cu    ni    8    bis    Mittag,    Nachmittags 
anfangs  klar  cu  ni  2,  um  6''  p.  m.  jedoch  cu  ni   7  und  um 
10''  p.  m.  cu  ni   10. 
Richtung.    Mit  dem   Winde,  ausgenommen  einige  cu   ni. 

Niederschi.:  Wenig  B  um  (!'' p.  m. 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  5,5°;    max.  6,2°    um  2''  a.  m.. 
min.   5,0°   um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02597;  max.   1,0261,  min.   1,0259. 

Allg.  Bemerk.:  Mittelwache  klar,  selten  sehr  hohe  feine  cu  str. 
aus  der  Windrichtung,  womit  auf  der  Morgenwache  der 
Himmel  ganz  dünn  bezogen  war,  ohne  erkennbare  Rich- 
tung. Wind  dann  abflauend  und  zwischen  N331°E  und 
N16"E  schwankend,  cu  ni  hoch  aus  NNE,  darunter  cu 
ni  aus  SW  Horizont  besetzt  und  diesig.  Dünung  unregel- 
mässig aus  SE  und  NE  hoch,  aber  abnehnuMid.  Wasser- 
farlir   dnidiciblau,  aber  entfärbt. 


Ozongehalt  =  8. 

12''  Flasche  mit  Besteck  über  Bord. 

Bis  51/2'' p.m.  Himmel  klar  und  nur  der  Horizont  besetzt, 
selten  leichte  cu  aus  der  Windrichtung,  dann  Himmel  von 
W  aus  nach  und  nach  ganz  bezogen.  Die  E-Düuung  ab- 
nehmend, aufkommende  See  und  Dünung  aus  der  Wind- 
richtung. Gegen  4i,'2''  Wasserfarbe  grün.  Meerleuchten 
in  kleinen  Punkten. 

1874,  den  9.  Oktober. 

Position:    .39°  50,7'  —  40°  52,2'  S-Br.,  23°   1,4'  —  26°  57,5' 

0-Lg. 
Schiffsbew.:   Kurs,    N111°E. 

Fahrt.    Anfangs  6,4  und  um   10''  a.  m.   7,  sonst  9  bis  9,8. 
Wind:    Richtung.    Mittel  N276°E;    gewöhnlich   N285°E,   nur 
um  6''  a.  ^.  N263°E. 
Stärke.    Mittel  4,9;  meist  4 — 5,  Nachmittags  zuweilen  5 — 6 
und  6 — 7  um  10''  p.  m. 
Barom.:    Mittel  758,45  mm:    max.  760,80  mm  um  2''  a.  m.  und 

auch  um   10'' p.m.,  min.  756,45  mm  um  2'' p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  14,0°;    max.   15,4°    um   2'' a.  m.,    min. 

12,6°  um   10''  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  8,3  mm;  max.  9,4  mm  um  2''  a.  m., 

min.   7,5  nnu  um   10''  p.  m. 
Wolken :   Gattung  u.  Betrag.  Vormittag  cu  ni  8 — 9.  Nachmittags 
um  6'i  aufkhirend  cu  ni  6,  später  nur  3. 
Richtung.    Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:   Morgens  früh  leichte  B-Boen,   Tl"  a.  m.  etwas  feiner 
B,    Nachmittags    um    2''   leichte   B-Böen,    die    sich    später 
wiederholten. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  5,2°;   max.  5,8°   um   KJl'a.  m., 
min.  4,1°  um  10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02592;  max.   1,0260,  min.  1,0258. 
Allg.  Bemerk.:   Früh  cu  ni  aus  der  Windrichtung,  kleine  Regen- 
bögen;  beim  Hellwerden  Wasser  hellgrün. 
9''  Regenmesser  nach  24''  =  0,8  mm. 
Ozongehalt  nach  24''  =  10,  nicht  sehr  gleichmässig. 
12'i  Besteckflasche  über  Bord. 

Wasser  dunkelblau.  Himmel  ganz  bedeckt  mit  ni  aus  der 
Windrichtung,  zuweilen  bis  8  aufklarend,  um  3'>  bis  5 
aufklarend,  im  Zenith  sehr  hohe,  nach  W  ziehende  cu, 
später  5''  luward  aufklarend,  bis  es  Abends  ganz  klar; 
zuweilen  ci  cu  aus  der  Windrichtung. 
Hohe  WNW-liche  Dünung. 
Meerleuchten  in  Scheiben  bis  zur  Tellergrösse  imd  in  Punkten. 

1874,  den  10.  Oktober. 

Position:    41°   1,4'— 41°  41,2'  S-Br.,    27°  47,3' —  31°    11,4' 

O-Lg. 
Schittsbew.:   Kur.s.    N111°E. 

Fahrt.    Voi-mittags  anfangs  9,7,  um  lO'i  a.  m.  nur  5,5,  Nach- 
mittags etwas  schneller  6,7 — 7,6. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N293°E:  Vormittags  N285°E,  Nach- 
mittags um  2''  N308°E,   dann  N285°E   und  zuletzt  über- 
geheiid  nach  N330°E. 
Stärke.    Mittel  4,2;  bis  gegen  10''  a.  m.  6 — 7,  dann  abflauend 
3—4. 
Barom.:    Mittel    763,80mm;    fast    immer    steigend    vom    min. 
761,0  mm  um  2''  a.  m.  bis  zum  max.  764,85  mm  um  10'' p.m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  12,6°;   max.   13,2°   um  10'' p.m.,   min. 

12,0°  um  6''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  8,7  nun:   max.  li),0  mm  um  10''  p.m., 

min.   7,6  mm  um  2''  a.  m. 
Wolken:    Gattung   u.  Betrag.    Vormittags   cu    ci   1 — 3,   jedoch 
um   10'' a.  m.  klar,  Nachmittags  anfangs    klar,    von  6''  an 
cu  Str.  2,  dann  cu  ni  7 — 8  um  lO'i  p.  m. 
Richtung.    Aus  W,  um  10''  p.  m.  aus  NW. 
Niederschi.:   D  um  10'' p.  m. 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  4,9°;  max.  5,1°   um   10''  a.  m., 
min.  4,1°   um   10''  p.  m. 
Spezif.   Gewicht.    Mittel    1,02595;  max.   1,0261,  min.   1,0259. 
Allg.  Bemerk.:    Früh  schönes  klares  Wetter,    selten  ci  cu  aus 
der  Windrichtung. 
Was.serfarbe  hellgrün.     NW-Dünung. 
Ozongebalt  nach   24''  ^  durclisibniltlich  5,   dunkle  .Stellen   8. 
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Regomiiesser  nach  2-th  ^  0,0S  mm. 

121'   Besteckflascho  über  Bord. 

Naclimittags  Wetter  klar,  Horizont  sehr  diesig.  Obere 
Wolkcnscliicht  ci  Str.  sehr  hoch  ans  E  ziehend,  untere  aus 
WzN.  Luft  feucht.  Abends  cu  ni  aus  W  ziehend,  nach 
und  nach  bis  zu  10.  AVasserfarbc  duukelMau.  Geringes 
Meerleuchten. 

See  ruhig,  Dünung  abnehmend. 

1874,  den  11.  Oktol)er. 

Position:    41°   51,0' —  42°   19,8'  S-Br.,  :J1°  54,4' —  34°    l,/,)' 

O-Lg. 
Schifi'sbew.:    Kurs.    Beständig  N111°E,    nur  si-hr  spät  um   lOli 

p.  m.  uui   1   Strich  weiter  nach  K. 
Fahrt.    Vorniittags   abnehmend   von  9  bis  7,2,    Kachmittags 

noch   langsamer  von  5  bis  3,5,    um   lül' p.  m.    wieder  (i,5. 
Wind:    Ri.'btung.     Mittel    N31S°E:    Morgens    N341°E,    dann 

N330^E,  Nachmittags  veränderlich  N308°E,  N240°E  und 

N173°l-;. 
.Stärke.    Mittel    1,5:  Vormittags  4,  dann  2  und  wieder  3 — 4, 

Nachmittags  flauer  1  —  3. 
Baroni. :   Mittel  7U4,62mm:  Vormittags  beständig  fallend,  Nach- 

niittaLis    steigend,    max.    7GG,20  mm    um    lOli   p.m.,    min. 

7(54,10  mm  um    10''  a.  m. 
Xcmp.  d.  Luft:    Mittel   11,9°:    max.    13,0°   um  2'' a.  m.,    min. 

9,0°  um   10  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  8,9  mm:  max.  9,(>0  nun  um  2''  p.  m. 

und  2h  a.  m.,  min.  8,1  mm  um   10h  p.  jn. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  bezogen  cu  ni   9 — 10. 

um   lOh  a.  m.  aufklarend  cu  str.  3,    Nachmittags   bezogen 

ni   10,  cu  ci  9 — 10  um  ßh  p.  m. 
Richtung.    Veränderlich  Morgens    aus  NE,    um    10h  ^„s  AV. 

Nachmittags  mit  dem  AMnde. 
Niederschi.:  D   um  2''  a.  m.,   Abends   starker  Nebel,  sehr  feucht. 
Zustand  d.  See:   Temp.    Mittel  3,8°;  max.  4,0°  um   Ulh  a.  m., 

min.  3,5°   um  10h  p.  j,,. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02570:  max.   1,0259.  min.   1,0254. 
Allg.  Bemerk.:    Früh  Himmel  ganz  bezogen,  jedoch  so  dünn, 

dass    die  Sterne  zu  sehen  waren,   oft   ganz  durchbrochen, 

einzelne    cu    aus    der   Windrichtung.     Gegen   4h   im    SW 

eine  dunkle  Bank,   die   aber   als  cu  ci  über   den   Hiuiniel 

zog.     Aufklarend  einzelne  cu  str.  aus  W. 
See  ruhig.     Dümnig  SW. 

Ozongehalt  nach  24h  =  durchnittlich  ,s,  dunklere  Stellen  11. 
12h  Ik'Steckflasche  über  Bord. 
Himmel    I)czog   sii-li    seit   12h   30'    mehr    und    mehr    aus    der 

Windrichtung,  anfangs  mit  leichten  dünnen  cu    ci,    später 

dichter   mit   ni.     Abends   starker  Nebel    und   sehr   feuchte 

Luft.    Wasser   bis  2h  blaugrün,  dann  ausgesprochen  blau. 

Dünung  verlaufend. 

1874,  den  12.  Oktober. 

Position:  42°  7,1'— 43°  30,7'  S-Br.,  34°  40,0'— 36°  18,5' O-Lg. 
Schift'sbew.:    Kurs.     Vormittags  Nfi0°E,    zurück    nach  N3S°E, 

dann  N150°E;  Nachmittags  N150°E. 
Fahrt.     Vormittags    schneller    werdend    von    4,2    bis    10,0; 

Nachmittags  langsamer  von  8,5 — 4,5. 
Wind:     Richtung.      Mittel    N82°E:     anfangs    N105"K.     dann 

N83°E,  zuletzt  N71°E. 
Stärke.     Mittel   5,9;  immer  stärker  von  3  bis  9. 
Barom.:    Mittel    762,88  mm:    max.   766,15  mm   um    10h  ;,.  ni., 

min.   757,75  mm  um   lOh  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  9,0°;    max.   10,4°    um    2h  ;i.  ui..     min. 

6,0°  um   10h  p.  ni. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  7,5mni:   max.  8,8mm   um  21' a.  ni., 

min.  5,4  mm  um  2h  p.  m. 
AV'olken:   Gattung  u.  Betrag.     Meist  ni  U),  nur  6h  p.m.  cu  sIr.  7. 

Richtung.     Vormittags  aus  SE,  Nachmittags  aus  E. 
Niederschi.:  A  und  D,  sehr  feucht  am  Morgen:   Abends  B. 
Zustand  d.  See:   Temp.     Mittel  3,2°;    max.  .'!,5°   um  2h  p.  m., 

min.   2,5°  um   10h  p.  ju. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02582;  max.  1,0259,  min.  1,0257. 
Allg.  Bemerk. :     Früh  Himmel  ganz  mit  ni  bezogen,    darunter 

zuweilen  cu  str.  aus  der  Windrichtung,  im  Ganzen  wenig 


Bewegung  der  Wolki'n  zu  bemerken.  See  aufkommend 
aus  SE.     Dünung  verlaufend.     Wasserfarbe  blau. 

Ozongchalt  nach   24h   =  jj  —  j.)^  s,.||r  frleiehinässig. 

12h  Besteckflasclie  über  Bord. 

Nachmiltafts  HInnuel  meist  ganz  bezogen,  darunter  cu  str. 
aus  der  Windrichtung.  Wind  mehr  und  mehr  auffrischend, 
starke  Böen.  Abends  Regen.  See  und  Dünung  auf- 
kommend aus  E. 

1874,  den  13.  Oktober. 

Position:  43°  46,9'— 44°  2,5'  S-Br.,  36°  19,5'— 37°  1,1'  O-Lg. 
Schift'sbew.:    Kurs.      Vormittags     veränderlich     N140°E,     dann 
N173"E,   um   loh  N95°E,    Nachmittags  beständig  wie  um 
10h  ;,.  m. 
Fahrt.     2 — 3;  nur  um  2h  p.  ni.  4. 
Wind:    Richtung.     N62°E,     Vormittags    N69°K    und    N58°E, 
jedoch    um    10h    ;,.  „,.    N328°E,    und    von    6h    p.  m.    an 
N2S3°E. 
Stärke.     Mittel  2,7:  früh  stark  10—8,  von  lOhk.m.  ab  1—2. 
Baroni.:   Mittel  751,44  nun;    fiel  in  der  Nacht  fast  um  6  nun; 
max.  752,90  mm  um  2h  a.  m.,  min.  750,25  mm  um  IQha.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  7,5°;    max.   8,6°  um   10h   a.  m.,    min. 

6,6°  um  2h  a.  m.  und  um   lOh  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  7,4  mm;  max.  7,9  nmi  um  10h  a.m., 

min.  6,7  nnu   um   10h  p    m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     cu  ni    oder    allein    ni    10    und 
9—10. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  B  früh  bis  4h  30'  a.  m. ;    B  um  6h   p,  m.:    D  um 

10h   p.  111. 

Zustand  d.  See:  Tem]i.     Mittel  3,0°;    max.  3,3°  um   2h   p.  m. 

min.  2,6°   um  6h  a.  m. 

.Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02585;  max.  1,0260,  min.  1,0258 

Allg.  Bemerk.:    Früh    wie    am  Nachmittag  vorher.     Regen  bis 

''4h  30'.      Von   7h  an   AVind   abflauend    und    nach  N328°E 

gehend.     AVasser  tiefblau.     Hohe  See  aus  ¥j. 
Ozonpapier  fortgeflogen,    ebenso  Regenmesser  in  der  Nacht 

unbrauchbar  geworden. 
12h  Besteckflasche  über  Bord. 

Nachmittags  Himmel  grau  bezogen,  am  Horizont  dichter  als 
oben.  —  Regen.  —  Gegen  10h  p.  jn.  oben  aufklarend. 
Wolken  aus  NW  ziehend.  Oestliche  Dünung  langsam 
verlaufend.     Wasserfarbe   blau. 

1874,  den  14.  Oktober. 

Po.sition:  44°  1,0'— 44°  8,8'  S-Br.,  37°  12,1'— 39°  43,1'  O-Lg. 

Schift'sbew.:  Kurs  NIOO^K. 

Fahrt.  Vormittags  rasi'ber  werdend  von  4,0  bis  7,0,  Nach- 
mittags wieder  abnehmend  von  6,6  bis  4,0. 

Wind:    Richtung.     Mittel    N234°E;    Vormittags  N227°E.    um 

6h  p.m.  mehr  nördlich  N261°E  und  um  10h  p.m.  >;283°K. 

Stärke.     Mittel    2,1:    auffrischend    von    1   bis  3—4    um    10h 

p.m.,  Nachmittags  abflauend  von  3 — 4  bis  1   um   10h  p.m. 

Barom.:  Mittel  756,91mm:  steigt  von  753,40  mm  um  2h  a.  m. 
bis   759,50  mm  um   10h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  5,4°:  max.  6,1°  um  10h  a.  m.,  min. 
4,8°   um   lOh  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  6,5  nnu;  max.  6,9inni  um  10h  a.m., 
min.  6,2  mm  um   loh   p_  j],^ 

Wolken;   Gattung  u.   Betrag,      ni   um   2h   a.  m.   7.   später   10. 
Richtuli.:;.     Mit   dem   Winde  ziehend. 

Niederschl.:  D  um  2h  a.  m.;  von  5h  30'  a.  m.  ab  fa.st  fort 
während  starker  A,  Abends  feiner  B. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  2,5°;  max.  3,0°   um   10h  a.  m., 
min.  2,0°   um   10h  p.  „,. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02577;  max.  1,0258.  min.  1,0257. 

Allg.  Bemerk. :  Früh  Himmel  ganz  bezogen,  zuweilen  so  dünn, 
dass  die  Sterne  durchschienen.  Der  Wind  ging  durch 
N238°E  bis  N193°E,  blieb  dann  N227°E.  Gegen  4h  .30' 
obere  Himmel  klar,  gegen  5h  ans  W  ganz  bezogen,  am 
SE-Himmel  eine  dunkle  Bank.  5h  30'  plötzlicher  starker 
Nebel.  Von  10h  iy'_ioli  45'  hob  er  sich  etwas,  trat 
jedoch  dann  wieder  ein.  Dünung  abnehmend.  Wasser- 
farbe blau. 
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9''  Ozongehalt  nach  2-11'  =  11  — 12,  sehr  gleiehmässig.  — 
Regenmesser  nach  24'>  —  1,-!  mm. 

12h  Besteekflasche  über  Bord. 

Starker  Nebel  mit  zeitweise  schwachem  Regen  und  zeit- 
weise etwas  aufklarend.     Wasser  blau. 

1874,  den  15.  Oktober. 

Position;  4-1°  9,G'— 44°  50,7'  S-Br.,  40°  3,(3'— 41°  10,9'  0-Lg. 

Schiffsbew. :     Kurs.      Vormittags,    wie    vorher,    N99°E,    Nach- 
mittags N195°E,  zuletzt  N150°E. 
Fahrt.    Vormittags  zunehmend  2 — 4,5,  Nachmittags  von  2 — 3 
bis   8,0. 

Wind:    Richtung.     Mittel  N106°K;    Vormittags   westlich,    erst 
N2S5°E,  dann  N195°E,  Nachmittags  östlich,  erst  N128°E, 
dann  N3S°P:. 
Stärke.    1,3;    Vormittags  flau   1,  Nachmittags  auffrischend  2 
bis  4  um  IG''  p.  m. 

Barom. :  Mittel  757,(51  mm;  steigt  Vormittags  bei  westlichen 
Winden  und  fällt  Nachmittags  mit  östlichen  Winden; 
niax.  759,80  mm  um  lOl'  a.  m.,  min.  754,60  mm  um  10'' 
p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  5,2°;  ma.x.  (i,l°  um  10h  a.  m.;  min. 
4,4°   um   lOh  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  (),1  nnn;  ma\.  6,7  nun  tun  lOlia.m., 
min.  5.4  mm  um   lO'i  p.  m. 

AVolken:    Gattung  u.  Betrag,     ni   10;    von  6''  a.  m.  bis  gegen 
G'i  p.  m.  en  ni  5;  später  wieder  cu  ni   10. 
Richtung.     Mit  dem  AVinde. 

Zustand  d.  See:    Temp.     Mittel  3,1°:    niax.  3,6°   um  2ii  p.  ni., 
min.  2,1°   um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02590;  max.   1,0260,  min.  1,0258. 

Niederschi.:  Luft  sehr  feucht.     Abends  B. 

Allg.  Bemerk.:  Vormittags  früh  noch  ganz  bezogen  mit  Nebel 
und  feinem  Regen:  um  5''  a.  m.  aufklarend,  Nebel  ver- 
schwindet. Horizont  besetzt  und  cn  ci  aus  SW.  Von 
9V2 — ^11''  wieder  etwas  Nebel.  See  und  Dünung  nicht 
bemerkbar.  Wasser  hellblau. 
Ozongehalt  nach  24''  =  1 1 — 12,  sehr  gleiehmässig.  Regen- 
messer nach  2411  =  2  mm. 
12h  Besteckflasche  über  Bord. 

Nachmittags  cu  ni  aus  der  Windrichtung,  gegen  4h  der 
Himmel  ganz  bezogen.  Abends  Regen.  Dünung  aus  SE 
und  NW  aufkommend.     See  aus  SE. 

1874,  den  16.  Oktober. 

Position:  45°  12,3'— 44°  56,0'  8-Br.,  41°  30,1'— 43°  3,8'  0-Lg. 
Schiffsbew.:     Kurs.     Vormittags    N147°E,    dann    N80°E    und 

N68°E;  Nachmittags  N91°E  und  N102°E. 
Fahrt.     Vormittags    von    6,5    bis    5,0    und   4,0    abnehmend, 

Nachmittags   um  2''  p.  ni.   8,0,    später  abnehmend  bis  5,0. 
Wind:    Mittel  N157°E;    dreht   sich   von  NSO°E  über  N147°E 

nach  N192°E,    also  entgegengesetzt   wie  am   13.   bei  dem 

starken  Fallen  des  Barometers. 
Stärke.     Mittel   7,3;    anfangs  6 — 7,  immer  zunehmend    S   bis 

10  um   3''   .30',   dann  abuehmend  bis  8. 
Barom.:  Mittel  743,65  mm;  noch  stärker  fallend  als  am  13.  Ok- 
tober,   min.  737,10  mm    um   3''  30',     max.  756,35  nnn  um 

2h  am. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  3,5°;  max.  4,2°   um   2'"  a.  m.,  min.  3,0° 

um  ßh  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,3  mm;  max.  5,6  mm  um  lol'a.m., 

min.  4,7  mm  um   10h  p   ,u. 
Welken:  Gattung  u.  Betrag,     ni   10. 
Niederschi.:  B  am  Vormittage  und  am   Nachmittage  bis  gegen 

8h  p.  m.,  mit  zeitweiliger  Unterbrechung. 
Zustand  der  See:  Temp.     Mittel  3,3°;  max.   3,8°  um   2ha.m., 

min.   2,8°   um    10h  p.  ,],. 
Spezif  Gewicht.     Mittel   1,02582;  max.  1,0260,  min.   1,0257. 
Allg.  Bemerk.:  Vormittags  Hinmiel  bezogen  mit  Regen.    Kurze 

See  aus  SSE.     9h  Regenmesser  nach  24h  =  4^7  „1,,,. 
Ozongehalt  sehr  gleiehmässig  =11. 
Nachmittags    ganz    bezogen,    starker    Regen    bis    gegen    8h, 

Dünung  und  See  aus  der  Windrichtung. 


1874,  den  17.  Oktober. 

Position:    44°  55,5' —  45°  14,4'  S-Br.,  43°  18,9' —  46°  33,6' 

0-Lg. 
Schift'sbew. :  Kurs  N105°E  und  N102°£. 

Fahi-t.    Anfangs  4,5,   um  6h  a.  m.   schon  6,   dann    zwischen 
7,3  nnd  6,5. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N200°E;    N192°E  um  6h  p.  m.  über- 
gehend nach  N215°E  und  um   lO'i  p.  m.  schon  N282°E. 
Stärke.    Mittel  6,4;  um  2h  a.  m.  10,  dann  schwächer  bis  7 — 8 
um   10h  a.  j,,.,  a,„  Nachmittag  abflauend  bis  3 — 4. 
Barom.;  Mittel  752.84  mm;  max.   755,55  mm  um  6'' p.m.,  min. 
749,79  mm  um  2h  p.  m.,   nicht  viel   höher  750,30  mm  um 
2h  a.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  3,2°;    max.  3,6°  um  2h  p.  m.    und    um 

10h  p.  m.,  min.  2,7°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4.4  mm;   max.  5,1  nnn  um  10h  p.  m.^ 

min.  4,0  mm  um  6h  p.  m. 
Wolken:    Gattung   u.  Betrag.    Vormittags    bis    6h  a.  ni.    ni   10, 
dann  cu  8 ,   Nachmittags   klarer   cu   und   cu  ni  6  —  5    um 
IQl'  p.  m.  wieder  bezogen  cu  9 — 10. 
Richtung.    Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:  Um   lO'/sh  etwas  B. 

Zustand   d.  See:    Temp.    Mittel    3,2°;    max.    3,5°    um    Mittag, 
min.   2,5°   um   10h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02592;  max.   1,0260,  min.   1,0258. 
Allg.  Bemerk.;  Ganz  bezogen  bis  gegen  9h,  dann  aufklarend 
cu  aus  der  Windrichtung.  —  Hohe  Dünung  und  See  aus 
SW.     Wasser  blau. 
Regenmesser  nach  24h  =  34.6  mm.    Es  kann  etwas  Seewasser 
der  Spritzer   darunter   sein,    dem  Geschmaeke   nach   aber 
sehr  wenig. 
Ozonpapier  fortgeflogen. 
12h  Besteck  über  Bord. 

Nachmittags   cu   aus    der  Windrichtung.     Abends    ganz    be- 
zogen, gegen   10l/2h  ganz  wenig  Regen. 
Dünung  schnell   abnehmend. 

Von   l'i  bis  5h  Farbe   dunkelgrün,  nachher  wieder  blau.  — 
Sehr  schwaches  Meerleuehten. 

1874,  den  18.  Oktober. 

Position:    45°   19,8' —  46°   17,2'  S-Br.,   47°   15,7' —  50°  39,2' 

0-Lg. 
Sehiflsbew. :    Kurs.     Vormittags    N105°E,    um     10h    N150°E, 
Nachmittags  N102°E,  um  10h  p.  ni.  gelothet. 
Fahrt.    Sonst  8.5  bis  9,5,  aber  um  6h  a.  m.   11,0. 
Wind;    Richtung.    Mittel    N297°E;    Vormittags    von    N327°E 
nach    N305°E    und    zurück    nach    N316°E,    Nachmittags 
weiter  nach  N237°E  und  dann  wieder  nach  N282°E. 
Stärke.    Mittel  5,7;  anfangs  5  —  6,  von   10h  a.  m.  gt^fs  7 — 8. 
Barom.;  Mittel  749,20mm,  fällt  am  Vormittag  um  6  nnn,  steigt 
wieder  am  Nachmittage  um  2.3  mm;  max.   752,65  mm  um 
2h  a.  m.,  min.   746,73  nmi  um   10h  a.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  4,0°:  max.  4,7°  um  2h  p.  m.,  min.  3,7° 

um  101'  p.  JH. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,2  mm;  max.  5,9  mm  um  loh  a.  m., 

min.  4,9  mm  um   lOh  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  cu  ni  9—10,  Nach- 
mittags zuerst  klar,  um  6h  cu  ni  3—4,  um   10h  ni  9  —  10. 
Richtung.    Ans  N  und  um  10h  p.  m.  aus  NW. 
Niederschi.:  Von  4h  bis   10h  30'  a.  m.  leichter  B. 
Zustand  d.  See;    Temp.    Mittel  3,0°;    max.  3,4°    um  6h  a.  m., 
min.  2,7°   um  10  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02598;  max.   1,0261,  min.   1,0259. 
Allg.  Bemerk.:  Früh  Hinnnel  ganz  bezogen,  feuchte  Luft.  Von 
4h  bis   10h  30'  andauernder  Regen. 
Ozongehalt  nach  24''  =  10  sehr  gleiehmässig. 
Wind    ging   gegen   10h  von  NNE   bis   nach  WzN,    laugsam 

aufklarend.      Wasser  hellblau. 
Nachmittags  Himmel   klar  und  schön,   gegen  ßh  cu  ul   3 — 4 

am  Horizont,   Abends  ganz  bezogen. 
Dünung  und  See  aus  NW. 
Wasserfarbe  wurde  dunkelgrün. 
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1874,  deu  19.  Oktober. 

Position:   4G°   1G,8' —  46°    15,0'  S-Br.,    50°  ;!G,2' —  5;i°  21,2' 

O-Ls. 
Suhiftsbew.:  Kurs.    Vormittags  erst  N215°l';.  dann  N:iö°E  und 
N57°E,  Nachmittags  N136°E,  von  6h  an  N;)0°E. 
Ealirt.    Um  2''  a.  m.  .sehr  massig   1,5,  dann  von  U''  a.  m.  ab 
zwisi-lien  7,5   und  8,0. 
Wind:    Richtung.    Mittel    N292°E;    Vormittags    von    N:il6°E 
ühergcliend  über  N305°E  nach  N282°E.   Xacinuitlags  be- 
ständig N282°E. 
.Stärlce.    Mittel    7,6;    Vormittags    9  —  8,    Nai-hmittags    etwas 
flauer  7. 
Barom.:    Mittel   749,97  mm:    2  max.  750,55  mm    um    loli  a.  m.. 
752,15  mm  um   lO^  p.  m. ,  2  min.   747,70  mm   um  2'' a.  m.. 
749,85  mm  um  2''  p.  m. 
Tenip.  d.  Luft:  Mittel  3,7°;  ma.x.  4  8°  um  21'  p.m..  min.  2,7° 

um   ich  p.  ra. 
Spannicr.  d.  Dünste:  Mittel  5,0  mm:  max.  5,5  nun  um  10'"  a.  m., 

min.  4,5  mm  um   lO^  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  um  2'' ni  9 — 10,  dann 
auflclarend  cu  6 — 3  aus  der  Windrichtung.     Nachmittags 
ganz  bezogen  mit  ni   10,  Abends  aufklarend  cu  .'!. 
Hichtung.    Mit  dem  W^inde. 
Nicderschl.:  Um  2''  p.  m.  A,  gegen  ßh  p.  m.  Regen  und  Hagel, 

später  Schnee,  auch  später  noch  Regenbiien. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  2,5°;  max.  3,0°   um   lOl'  a.  m., 
min.  2,0°  um  IQh  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02593;  max.   1,0260.  min.   1,0259. 
Allg.  Bemerk.:    Ganz  bezogen  bis  2''  a.  m.,    dann  aufklarend, 
cu  aus  der  Windrichtung  3 — 6. 
See  und  Dünung  aus  NW.    Wasserfarbe  schwarzgrün. 
Ozongehalt  ^  8.    Regenmesser  =  3,4  umi. 
Nachmittags  Hinnnel  ganz  bezogen  und  Nebel,  später  Schnee-, 

Hagel-  und  Regenböen. 
Hoher  Seegang  aus  NW^,  nach  Augenschätzung  6  m  hoch. 
Meerleuchten  sehr  schwach. 

1874,  den  20.  Oktober. 

Position:    46°    18.4' —  46°    51,7'  S-Br.,    54"    7,4' —  59°  .3,0' 

O-Lg. 
Scbift'sbew.:  Kurs.    Vormittags  N99°E,  Nachmittags  N105°E. 

Fahrt.    9—10,8. 

Wind:    Richtung.    Mittel  N260°E:   Vormittags  N271°E.    dann 

N260°E,  Nachmittag  anfangs  noch  N260°E,  dann  N249°E. 

Stärke.    Mittel   7,4:  zwischen  7  und  8. 

Barom.:  Mittel   755,21mm:  steigt  langsam,  Abends  rascher  mit 

kurzer  Unterbrechung   max.   758,22  mm.    min.  754,00  mm. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  3,2°:  max.  3,8°   um  lol'  p.  m..   min  2,6° 

um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4,2  mm:  max.  4,7  mm  um  2'' a.  m., 

min.  3,9  mm  um  2''  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.   Betrag.    Vormittags  oben   klar,   Horizont 
besetzt    mit    cu    ni    aus    der   Windrichtung    3 — 7.    Nach- 
mittags cu  ni  4 — 5.   Abends  Himmel  ganz  bezogen  cu  ni  10. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  Vor-  und   Nachmittags  kurze   Hagel-  und  Sclinee- 

böen. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel    3,1:    max.    3,6°    um    6''  p.  m., 
min.  2,1°  um  2ti  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02602;  max.   10261,  min.   1,0260. 
Allg.  Bemerk.:    cu  ni  aus  der  Windrichtung  3 — 7  mit  kurzen 
Hagel-  und  Schneeböen.     Vormittags  oben  klar,  Horizont 
besetzt, 
gh  Ozongehalt  nach  24h  =  lo  sehr  regelmässig. 
Regenmesser  =  2  mm.     Seegang  aus  NW  7,6 — 8,2  m  hoch. 

Farbe  dunkelgrün. 
12h  Besteckflasche  über  Bord. 

Nachmittags  Wolken  cu  ni  in  der  Windrichtung  mit  einigen 
sehr  schralen  Hagel-  und  Schneeböen.   Abends  ganz  bezogen. 
Hohe  See  und  Dünung  aus  NW.     Meerleuchten   ^  0. 

1874,  deu  21.  Oktober. 
Position:  47°  0,0'— 47°  32,1'  S-Br.,  59°  57,7'— 64°  10,0'  O-Lg. 
Scbift'sbew.:  Kurs.  N106°E. 

Fahrt.    Vormittags  8,  dann  6,   Nachmittags    10,4.  dann  9,0. 
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max.  6,8  mm  um  10h  p_  ni., 


Wind:    Richtung.    Mittel    N294°E:    Vormittags    von    N238°E 
über   N261°E    nach    N30e°E,    Nachmittags    von   N351°E 
nach   N294°E  und  zuletzt  nach   N30G°E  übergehend. 
Stärki'.    Mittel  4,(i;   Vnrmittags  abflauend  von  6  bis  4.   Nach- 
mittags auffrischend   bis   7— S   um   6h.   später  um    10h  p.  m. 
nur  6. 
Barom.:    Mittel    756,98mm;    Vcirmiltags    ein    wenig    steigend, 
Nachmittags  stark  fallend;  max.   760,40  mm   um  loh^.  m., 
min.   752,30  mm   um   10h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  4  6°:  max.  6,1"  um  10h  j,.  .„.^  ,„j„.  3,30 

um  2h  a.  m. 
Spannki-.  d.  Dünste:  Mittel   5,2 
min.   3,8  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken:    Gattung   u.    Betrag.    Um   2h  a.  m.   cu   ni   8.  später  cu 
ni   10,   dann   ni    10. 
Richtung.    Mit  dem   Winde  ziehend. 
Niedersclil.:  Nachmittags  B   und  etwas  Hagel  und  A. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  3,4°;    max.  3,8°    um  2h  a.  m.; 
min.  2,8°   um   10h  p.  ,„. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02590;    max.   1,0261.  min.   1,0258. 
Allg.  Bemerk.:  Himmel  bezogen.    .See  und  Dünung  NW.  Wasser 
dunkelgrün,   hatte  das  schwärzliche  Ansehen  verloren. 
Ozongelialt  =9  —  10.     Regenmesser  =  1  mm. 
12h  Besteckflasche  über  Bord. 

Böig.      Dünung    aus    der    Windrichtung.      See    abnehmend. 
Himmel  ganz  bezogen.     Regen,  etwas  Hagel.     Nebel. 

1874,  den  22.  Oktober. 

Posiion:  47°  39,0'— 48°  2,0'  S-Br.,  64°  58,4'— 68°  13,4' O-Lg. 
Schiftsbew.:    Kurs.    Vormittags   N104°E,    Nachmittags    um  6h 
p.  m.  N56°E,  später  N34°E. 
Fahrt.    Vormittags    8,    Nachmittags    11,8,    um   6h  p.  m.    nur 
1,5,  später  2,0. 
Wind;    Richtung.    Mittel  N333°E;    Vormittags  N304°E,    dann 
N349°E,   Nachmittags  von  N11°E  zurück  nach  N349°E, 
Abends  N315°E. 
Stärke.    Mittel  6,5;  Vormittags  6,    Nachmittags  auffrischend 
bis  8—9. 
Barom.:    Mittel  746,03  mm;     fällt    fast    um    12  mm   vom    max. 
751,60  mm  um  2h  a.  ni.  bis  zum  min.  739,85mm  um  6h  p.m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  5,5°;  max.  6,2°   um  2h  a.  m.,  min.  4,2° 

um   10h  p.  ji,. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel   6,5  nun;  max.  (i,9  mm  um  6h  p.  m., 

min.  5,1  mm  um   10h  p.  n,. 
Wolken:    Gattung   und   Betrag,    ni    10,    nur   Abends    um    10h 
aufklarend  cu  ni  5. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niedcrschl.:    Vormittags  B  und  A,  Nachmittags  etwas  B    und 

sehr  feuchte  Luft. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel   2,5°;    max.   2,7°    um   2h  p.  m., 
min.  2,0°  um   lOh  p.  ni. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02575;    max.   1,0259,  min.   1,0257. 
Allg.  Bemerk.:    Himmel  ganz  bezogen.     Regen  und  Nebel. 
Dünung  NW-lich.     See  sehr  gering. 
Ozongehait  =  10  -  11.     Regenmesser  =  7,8  mm. 
Nachmittags  ganz  bezogen,  gegen  Abend  aufklarend. 
Dünung  und  See  aus  NNW  zunehmend.    Farbe  dunkelblau. 
Mcerleuchten  sehr  schwach. 

1874,  den  23.  Oktober. 

Position:    48°   1,2' —  47°  40,3  S-Br.,    68°  22,6' —  69°  18,2' 

O-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.    N2°E,  N251°E  und  wieder  N2°E,  Nach- 
mittags anfangs  N2°E,  um  6h  N13°E  und  um  10h  N216°E. 
Fahrt,    max.  3  3,  min.  1,5. 
Wind:    Richtung.    Mittel    N291°E;    N283°E,    dann    N306°E, 

später  X283°E. 
Stärke.    Mittel  8,8;  zwischen  8   und    10. 
Barom.:  .Mittel   745.03mm;  steigt  vom  min.  742,85  mm  um  2h 

a.  m.  bis  zum  max.  746  95  mm   uui  6h  p.  m.,  fällt  Abends 

ein  wenig  wieder. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  3,5°;  max.  3,8°  um  2h  p.  m.,  min.   3,2° 

um   10h  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel  4,7  mm;   max.  5,1mm  um  6h  p.  m., 

min.  4,3  nun  imi   10h  a.  m. 
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Wolken:  Gattung   u.   Betrag.     Oberer  Himmel  meist  klar,  Vor- 
mittags eu  Str.  4  —  5,    dann  eu  ni   am    Horizont   und   aus 
der  Windrichtung   bis  7   zuweilen  3,    Nachmittags  cu  str. 
und  cu  ni  5 — 6. 
Richtung.    Aus  der  Windrichtung. 

Niederschi.:  — 


Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel   1,0°;    max.  '2,2° 


p.  m., 


min.   1,8°   um  101'  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02580:  max.  1,0259,  min.  1,0257. 
Allg.  Bemerk.:  Vormittags  See  und  Dünung  sehr  hoch  aus  der 

Windrichtung.     Fai-be  hellblau. 
Ozongehalt  =  10—11. 
Nachmittags  Böen  mit  Stärke  9 — 10.    Hohe  See  und  Diiining 

aus  der  Windrichtung. 
Vormittags  oberer  Himmel  meist  klar,  cu  ni  am  Horizont  und 

aus  der  Windrichtung.     Böen   mit  ni. 
Nachmittags  cu  am  Horizont  und  von  Zeit  zu  Zeit   aus   der 

Windrichtung. 

1874,  den  24.  Oktober. 

Position:    -17°  51,3' — -18°  52,2'  S-Br.,    69°  9,-l' —  70°   10,2' 

0-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.  Vormittags  N238°E,  dann  N351°E,  N182°E, 
Nachmittags  NU5°E,  N182°E,  N227°E. 
Fahrt.  Vormittags  3 — 1,5,  Nachmittags  9  —  7,  Abends   1,0. 
AVind:    Richtung.    Mittel   N278°E;   Vormittags  N306°E,    von 
6h  a.  m.   an   N282°E,    Nachmittags   N26i°E,    jedoch    um 
10h  p.  m.  wieder  N306°E. 
Stärke.    Mittel  6,8;    am  stärksten  um  6h  a.  m.  9 — 10,   sonst 
8 — 9,  um  6''  p.  m.  6 — 7,  dann  ganz  abflauend -bis   1 — 2. 
Barom.:  Mittel   742,01mm;  Vormittags  steigend  bis  zum  max. 
744,00  nnn   um    10h  a.  m.,    Nachmittags    fallend    bis    zum 
min.   739,22  um   10h  p.  ni. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  2,5°;  max.  3,2°   um  2h  a.  m.,  min.   1,2° 

um   10°  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4,5  mm;  max.  5,0  mm  um  IQh  p.  m., 

min.  4,3  mm  um  2h  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Vormitags  cu  ni   10,  um  6h  a.  m. 
cu  ni   7 — 8,  später  5 — 6,  Nachmittags  ganz  bezogen. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend,  sehr  hoch. 
Niederschi.:  Um  6h  a.  m.  einzelne  Schneeböen  von  der  Stärke 

9 — 10,  Nachmittags  Schnee  und  Regen. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  1,7°;    max.  1,9°  um   2h  a.  m., 
min.  1,2°   um  10h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02580;  max.   1,0259,  min.  1,0257. 
Allg.  Bemerk.:    Vormittags    cu   ni    manchmal    10,    meist    auf- 
klarend bis  zu  5 — 6  lioch  aus  der  Windrichtung.    Schnee- 
böen von  Stärke  9 — 10. 
Hohe   Dünung   aus  NW,    ebenso   die    See,   die   etwas    abzu- 
nehmen schien. 
Ozongehalt  =9—10. 

Nachmittags  Himmel   ganz  bezogen   mit  Schnee  und  Regen. 

Auf  der  Ähendwache   flaute   der  Wind  ab   und   ging   durch 

N  nach  NE.    fjtwas  Dünung  aus  NW.    See  ganz  glatt. 

1874,  den  25.  Oktober. 

Position:    48°   53,4' —  49°  0,9'  S-Br.,    70°   21,0' —  70°   19,5' 

0-Lg.  bis  10h  a.  m. 
Kreuzten  vor  der  Accessible  Ray  von  2h  p.  m.  ab. 
Schiffsbew.:    Kurs.    Um   2h  a.  m.  N81°E,    dann    N103°E    und 

N261°E  um  10h  a.  m.,  Nachmittags  N331°E,   N201°E  und 

N216°E. 
Fahrt:     Anfangs    4,5,    dann    trieb    das    Schiff    um    6h  a.  m. 

später  2,   Abends  4. 
Wind:    Richtung.    Mittel  N278°E;    um  2h  a.  m  N36°E,    dann 

N294°E  und  N283°E,  Nachmittags  N249°E  über  N261°E 

nach  N294°E. 
Stärke.    Mittel  4,2;  anfangs   flau   1 — 2,  gegen   10h  a.  ni.  auf- 
frischend 6-7,  Nachmittags  5—7. 
Barom.:    Mittel  731,66  nun;    Vormittags    fallend   bis  zum  min. 

725,90  nun,  Nachmittags  steigend  bis  zum  max.  734,55  nun. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  2,3°;  max.  2,8°   um  2h  p.  m.,  min.  1,4° 

um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,0  mm;  max.   5,5  nun   um  fih  a.  m., 

min.    1,7  niui  tmi  2h  a.  m. 


Wolken:    Gattung   u.  Betrag.    Vormittags  ni   10,    Nachmittags 
ni   10,  jedoch  um   6h  p.  m.  cu  ni  7,  später  ni  9. 
Richtung.    Wolken  zogen  mit  dem  Winde. 
Niedersehl. :  Vormittags  bis  2h  p.  m.  A,  beständig  Regen  oder 

Schnee. 
Zu.stand  d.  See:  Temp.    Mittel   1,6°;  max.   1,6°,  min.   1,5°. 

Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02567;  max.   1,0258,  min.   1,0255. 
Allg.  Bemerk.:    Vormittags    Himmel   bezogen   mit   beständigem 
Regen  oder  Schnee,   dabei  sehr  nebelig. 
Der  Wind  ging  zurück  auf  NW  und  fast  bis  W,  er  frischte 

auf.    Es  kam  wieder  See  aus  NW  auf. 
Ozongehalt  =  10 — 11.     Regenmesser  =^  6,8  mm. 
Nachmittags   bezogen  und  Regen  bis  2h  p.  m. 
Um  2h  fing  es  zu  Luvard   an  aufzuklaren,  ni  str.  bis  8. 

1874,  den  26.  Oktober. 

Position:  Kreuzten  vor  der  Accessible  Bay  bis   10h  a.  „,. 

In  Betsv  Cove  vor  Anker  von  2^  p.  m.   an. 
Schiffsbew.:    Kurs.    Um  2h  a.  m  N350°E,   dann   N203°E   und 
N181°E. 
F'ahrt.    2,6,  um  10h  a.  m.  jedoch  8,0. 
Wind:  Richtung.  Mittel  N268°E:  Vormittags  N282°E,  zuweilen 
N271°E,  Nachmittags  N237°E,  dann  N248°E. 
Stärke.    Mittel  3,9:   um  2h  a.  m.  recht  frisch  6^7,  dann  ab- 
flauend bis  2 — 3  am  Nachmittage  und  Abends.  Von  3  —  10 
p.  m.  leichte  Böen. 
Barom.:    Mittel    734,15  mm;     max.    735,60  mm    um    ßh  a.  m., 

min.  732,95  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  2,8°;  max.  5,0°  um  2h  p.m.,  min.  0,7° 

um   10h  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4,2  mm;  max.  4,7  mm  um  6h  a.  nj., 

min.  3,5  mm  um  6h  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  Himmel  bezogen  cui  ni  9, 
dann  klar  um  6''  a.  m.  cu  2 — 3  im  Horizont.  Von  10h  a.  m. 
bis  nach  2h  p.  m.  cu  und  eu  ni  6 — 7,  gegen  Abend  wieder 
klar  cu  ni  3 — 4. 
Richtung.    Ans  der  Windrichtung,   gegen  Abend  jedoch  be- 
deutend südlicher. 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel   1,7°;    max.  2,2°    um  2h  p.  m., 
min.   1,3°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02559;  max.   1,0257,  min.   1,0253. 
Allg.  Bemerk.:    Vormittags  Hinunel   zwischen   7h  und  9h  a.  m. 
cu  ni  aus  der  Windrichtung  bezogen.    Gegen  2h  aufklarend 
bis  zu   2.     See  ruhig  werdend. 
Ozongehalt  =11. 
Im  Hafen  W' asser  dunkelgrün. 

Nachmittags  Himmel  klar,  cu  und  cu  ni  aus  der  Windrich- 
tung,  gegen  Abend  jedoch  bedeutend  südlicher. 
Von  8h  bis   10h  p.  m.   leichte  Böen. 

1874,  den  27.  Oktober. 

Position:  49°   8,5'  S-Br.,  70°   10,3'  0-Lg.     Betsy  Cove. 
Schiffsbew. :  Kurs.  \     ^,^,_.  ^^^^.^^_ 

Fahrt.  / 

Wind:  Richtung.     Mittel  N313°E:  um  2h  a.  m.  N226°E,  dann 

zwischen  N282°E  und  N276°E,  meist  N3I6°E. 
Stärke.     Mittel    2,1;     früh   fast   still,    allmälig    auffrischend, 

um   10''  p.  m.  3 — 4. 
Barom.:  Mittel  733,60  mm;  beständig  fallend;  max.  734,45mm 

um  2h  a.  m.,  min.  732,55  mm  um  10h  p.  ,„. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  3,0°;   max.  4,8°  um  10h  a.  ui..  min.  0,7° 

um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4,3  mm;  max.  4,9  mm  um  6h  p.m., 

min.  3,8  um  2h  p.  ni. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Hiunnel    klar,    cu  ei   3—4,    um 

6h  a.  m.  5—6. 
Richtung.     Mit  dem  Winde,   Nachmittags    der   Horizont   be- 
setzt. 
Niedersehl.:    Böen   gegen  Abend    um    6h   p.  m.  mit  C.      D  um 

10h   p.  ni. 
Zustand   d.  See:  Temp.     Mittel  2,0";   max.  2,7°  um   2h  p.m., 

min.   1,5°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02555;  max.   1,0257,  min.  1,0254. 
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AUg.  Bemerk.:   Früh  um  den  Mond  ein   Hof. 

Wetter    schön:    cu  ni   aus    NW  nach  SK.     Wind    nördlicli, 

Morgens  leicht,  melir  und  mehr  zunelnncnd. 
Ozongehalt  =  S — 9,  sehr  glcichmäs-sig. 
Nachmittags  schiines  klares  Wetter,   Horizont  mit  cu  besetzt, 

gegen  Aliend  cu  ni  aus  der  Windrichtung  schnell  ziehend 

in  mittlerer  Höhe  und  Böen  mit  Schnee. 

1874,  den  28.  Oktober. 

Position:  Betsv  Cove. 


SchiH'shew. :  Kurs.  ) 


Vor  Anker. 


Fahrt.  / 

Wind:  Richtung.     Mittel  N296''K;  meist  N.'505°E,   um  Gl' a.  ni. 
N-282''E,  um  Gl'  p.  m.  NSTVE. 
Stärke.     Mittel  3,4:  meist  3— -1,  nur  um  10''  p.  m.  2—3. 
Barom.:  Mittel  73ö,7-imm:  beständig  steigend;  ma.\.  738,53  mm 

um   10''  p.  m.,  min.  733,22  mm  um  2''  a.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  2,3°;  max.  3,7"  um  2''  p.  m.,  min.  1,2° 

um  Gh  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4,3  nnu:  max   4,7  mm  um  10''  a.m., 

min.  4,1  mm  um  G^  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Meist  cu  3 — 4,  zuweilen  cu  4  — 6, 
um  10''  p.  m.  ganz  klar. 
Richtung.     Aus  der  Windrichtung. 
Niederschi.:  Von  G''  bis  gegen  9''   leichte  C-Böen. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  2,1°;    max.  2,5"    um  2''   p.  m., 
min.   1,6°  um  G*"  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02563;  max,   1,02Ö8,  min.  1,0255. 
Allg.  Bemerk.:    Wie    am    Abend.     Schnee    auf    der    Morgen- 
wache.    Bis  31'  a.  ni.  wurde    um   den    Mond    ein  Hof  ge- 
sehen.    AVenn  keine  Böen,  war  der  Horizont  stark  besetzt. 
Ozongehalt  nach  24''  =  10  gleichmässig. 
Regenmesser  =  0,5  mm. 

Von  2li  30'  bis  3h  30'  p.  m.  bezogen  bis  8—9  mit  Sclinee- 
wolken,  nachher  wieder  aufklarend.  Abends  ganz  klar. 
Bis  gegen  9''  p.  m.  leichte  Schneeböen. 

1874,  den  29.  Oktober. 

Position:  Betsy  Cove. 


Schiäsbcw.:  Kurs.  \ 


Vor  Anker. 


Fahrt.  / 

Wind:    Richtung.     Mittel  N283°E:  veränderlich  von   N24S°E 

bis  N310°E. 

Stärke.     Mittel  2,1;  meist  2 — 3,  jedoch  um  2''  p.m.  nur  1—2. 

Barom.:     Mittel     740,82  mm;     beständig     steigend     vom     min. 

738,90  mm    um    2''  a.m.    bis    zum    max.    744,13  nun    um 

lO'i  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  2,G°:  max.  4,8°   um  2''  p.m.,  min.  1,1° 

um  2^  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  3,8  mm;  max.  4,3  uinj   um  2'' a.m., 

min.  3,4  mm  um   10''  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    cu  2 — 3;  um  10  p.m.  Himmel  klar. 

Richtung.     Aus  der  AVindrichtung,   bisweilen  am  Horizont. 
Niederschi. :   Früh  bis   6''  a.  m.  C-Böen. 

Zustand   d.  See:    Temp.     Mittel  2,4°;  max.  3,1"   um   2''   p.  ui., 
min.   1,9"   um  10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,025G2;  max.   1,0258,  min.  1,0254. 
Allg.  Bemerk.:  Klar  und  schön.     Gegen  Morgen  der  Horizont 
mit  cu  besetzt,  zuweilen  wenige  cu  aus  der  Windrichtung. 
Wind   böig. 
Ozongehalt  nach  24''  =  9 — 10.     Regenmesser   1,0  mm 
Nachmittags    klar   und  schön,     cu  aus  der  Windrichtung  in 
mittlerer  Höhe  und  langsam  ziehend.     Abends  ganz  klar. 

1874,  den  30.  Oktober. 

Position:   Betsy  Cove. 
Schiffsbcw. :  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:     Richtung.     Mittel    N291°E;    zwischen    N282°E    und 

N31G°E,  jedoch  um   10''  p.  m.   N102°E. 
Stärke.     Mittel   1,5;    anfangs  noch  3,    dann  mehr  und   niclir 

abflauend  bis  0—1;   der  SE   1. 
Barom.:    Mittel   748,09mm;    Vormittags  steigend,    Nacluuittags 

fallend,     max.    749,15  mm   um    2''  p.  m.,    min.    74G,05  mm 

um  2''  a.  m. 


Temp.  d.  Luft:  Mittel   1,9°;  max.  4,1°  um  2''  p.  m.,  min.  0,8° 

um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  3,8  mm:   max.  4,4  mm  um  G'' p.m., 

min.   3.1  mm  um    lOh  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Bis    gegen    9''  a.  m.    kl.ir,    nur 
wenige  cu  ni  2 — 3,  theils  auf  den  Bergen,  tlieils  langsam 
ziehend,  später  stärker  bezogen  cu  ni  7  —  8,    Naclimittags 
cu  ni  9  —  10. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:    Temp.     Mittel  2,2°;  max.  2,G"   von  2''  p.m. 

bis  10''  p.  m,  min.   1,6°  um  G''  a.  m. 

Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02562;  max.   1.0259,  min.  1,02.54. 

Allg.  Bemerk.:  Vormittags:   Wie  am  Nac-hmitlage  zuvor,  gegen 

9''  a   m.  stärker    bezogen  langsam   aus  der  Windrichtung. 

Ozongehalt  =  8 — 9,  sehr  gleichniässig. 

Nachmittags  Himmel  grau  mit  ni  bezogen,  der  Horizont  mit 
cu  besetzt.  Der  Wind  wurde  ganz  flau  und  sprang  um 
7  Uhr  p.  m.  plötzlich   nach  SK  um. 

1874,  den  31.  Oktober. 

Position:   Betsy  Cove. 

Schifl'sbew.:  Kurs.  — 
Fahrt.  — 

Wind:    Richtung.     Mittel  N11G"E:  anfangs  N14I"E,  hat  sich 
bis   lOli  a  m.  nach  N102°E  gedreht  und  geht  dann  wieder 
über  nach  N113°E,  \im   IC'  p.  m.  sogar  nach  N153°E. 
Stärke.     Mittel  0,9;    Morgens  und  Abends  fast  still,    Nach- 
mittags  1 — 2. 

Barom.:  Mittel  746,57  mm;  uuix.  748,15  nun  um  10''  p.m., 
min.  746,00  mm  um  2''  p.m.,  Vormittags  bald  fallend, 
bald  steigend,  Nachmittags  deutlich  steigend. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  2,0";  nuix.  3,2"  um  2''  p.  m.,  min.  1,2° 
um  2''  a.  m. 

.Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4,4  nun;  max.  4.9  mm  um  6'' p.m., 
min.  4,1  mm  um  6''  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Vormittags  ganz  bezogen  cu  ni, 
dann   ni    10:    Nachmittags   etwas    heller,    cu  ni  7—8    um 
G^  p.  m.;  Abends  cu  3 — 1. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 

Niederschi.:  Wenig  C  um  10''  a.  m.  und  um  G''  p.  m..  dann  C 
von  lO'i  45'  bis  11h  o'. 

Zustand  d.  See:    Temp.     Mittel  2,6°;  max.  3,0°  um  2h   p.m., 
min.  2,2"  um  Gh  a.  ui. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1.02535:   max.   1,0255,  min.   1,0252. 

Allg.  Bemerk.:  Wetter  Morgens  wie  am  Al)cnd  vorher. 
Özongehalt  nach  24h  =  9—10. 

Nachmittags  cu  ni  in  der  Windrichtung.  Abends  gegen  8'' 
ging  der  Wind  nach  S.  Horizont  mit  cn  besetzt.  Gegen 
10h  dunkle  Bank  in  S,  die  gegen  10h  45'  schnell  den 
ganzen  Himmel  bezog  mit  Schnee,  dann  ging  der  Wind 
wieder  SK. 

1874,  den  1.  November. 

Position:  Betsy  Cove. 
.SihiHsbew.:   Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richlung.    Mittel  N26ö°E;    um  2h  a.  m.  noch  N102°E, 

um   G''  a.  m.    schon    N192°E,    von   10h  a.  ,„.   a|,   zwischen 

N2S2°E  und  N248"E,  meist   nahe  an  N282°E. 
Stärke.    Mittel   1,2;  die  südlichen  Winde  Morgens  fast  still, 

um   10h  a.  nj.  d^r  NW  3—4,   Haute  dann  ab  bis  0 — 1. 
Barom.:  Mittel  752,58mm:  steigt  beständig  vom  min.  748,15mm 

um  2h  a.  m.  bis  zum  max.   756,05  um   lOh  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  2,9°;  max.  5,6^^   um  2h  p.  m.,  min.  0,6° 

um  Gh  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4,1  mm:   max.  4,6  nun  uuj  10''  p.  m., 

min.  3,7  mm  um  2h  p   m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Morgens  um  2h  a.  m.  ni   10,   bei 

Tage  cu   und   cu  ni   3  —  4  am  Horizont.   Abends  cu  ni  4 — 5 

ziehend   über  den  oberen  Hinnucl. 
Richtung.    Mit  dem   Winde. 
Niederschi. :  Um  2h  a.  ni.  wenig  C. 
Zustand  d.  See:   Temp.    Mittel  2,6";   max.  2,8°   um   10h  a.  m., 

min.  2,1°  um  10h  p,  ni. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02543;  max.   1,0257,  min.   1,0251. 
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Allg.  Bemerk. :  Früh  der  Himmel  ganz  mit  ni  bezogen,  als  der 
Wind  südlioli  ging,  aufklarend.  Beim  westlichen  Winde 
schön   und  klar,  nur  der  Horizont  mit  cu  besetzt. 

Ozongehalt  =  9      Kegenmesser  0,2  mm. 

Wasserfarbe  dunkelgrün. 

Nachmittags  der  obere  Himmel  klar,  der  Horizont  besetzt. 
Abends  zogen  einzelne  cu  ni  über  den  oberen  Himmel. 

1874,  den  i.  November. 

Position:   Betsy  Cove. 
Schiflsbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.   Mittel  N300°E;  zuerst  N2S2°E,  von  IQl'a.m. 
ab  N:305°E,  nur  um  Gh  p.  m.  N3'27"E. 
Stärke.    Mittel  2,9;   sehr   ungleich,  bald   1,2,    bald   3,4,    nur 
Abends  um   10h  p.  m.  6 — 7. 
Barom.:  Mittel  756,24  mm:  vom  max    757,55  mm  um  C' a.  m. 
an  beständig  fallend  bis  zum  min.  753,55  mm  um  lO''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  4,0°;  max.  4,G°   um  2l>  p.  m.,  min.  2,9° 

um  2^  a.  m 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4,8  mm;  max.  5,G  mm  um  10''  p.  m., 

min.  3,8  mm  um   10''  a.  m. 
Wolken :    Gattung  u.  Betrag.    Um  2h  a.  m.    ganz   bezogen   mit 
cu  ni   10,  gegen  Morgen  cu  str.  5,  dann  von   IQh  a.  m  an 
cu  Str.  8 — 10,  später  cu  ni   10. 
Richtung.    Mit  dem  Winde,  nur  um  6h  p.  m.  aus  E. 
Niederschi.:  Wenig  B  um   IQh  p.  m. 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel   2,2°;    max.  2,6°  um  2h  p.  m., 
min.   1,8°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02577;  max.   1,0259,  min.   1,0256. 
Allg.  Bemerk.:    Anfangs  klar,  nur  cu  über  den  Bergen,  dann 
ganz  bezogen,    gegen   Morgen  wieder   aufklarend,    cu  str. 
aus  der  Windrichtung. 
Ozongehalt  8—9. 

Nachmittags  Himmel  bezogen  mit  ni,  die  während  des  Nord- 
windes um  6h  p.  m.  von  N57°E  nach  N237°E  zogen  mit 
nur  geringer  Bewegung.  Abends  ging  der  Wind  wieder 
nach  N282°E  und  frischte  sehr  auf  mit  Böen. 

1874,  den  3.  November. 

Position:  Betsy  Cove. 
Schiffsbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.   — 
Wind:    Richtung.    Mittel    N300°E;    meist    N305°E,    zwischen 
N316°E  und  N282°E. 
Stärke.    Mittel  3,7 ;  um  2h  a.  m.  recht  frisch  G— 7,  dann  ab- 
flauend von  6h  a.  m.   an  nur  noch  3—4,   Abends  2 — 3. 
Barom.:  Mittel  750,75  mm;  Vormittags  fallend  und  Nachmittags 
steigend,  max.   752,75  nun   um   10''  p.m.,  min.  748,95  mm 
um   10h  a.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  5,8°;  max.  9,4°   um  2h  p.  m.,  min.   3,6° 

um  10h  p.  in. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,6  mm;  max.  6,5  nun  uiu  10h  a.  n,., 

min.   4,5  mui  um   IQh  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  früh   ni    10,    dann  cu 
ni  9 — 10,    Is'achmittags  aufklarend  cu  str.  4 — 5  am  Hori- 
zont, nach  Gh  p.  ni.  ganz  klar. 
Richtung.    Um  2h  p.  m.  aus  NNW  bei  NW-Wind. 
Niederschi.:  B  von   12h  bis  4h  a.  m.,  um  6h  a.  m    diesig,  Berge 

mit  A. 
Zustand  d.  See:    Teujjj.    Mittel  0,3°;    max.  5,1°  um    6h  p.  m., 
min.   2,4°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02593;  max.   1,0260,  min.   1,0259. 
Allg.  Bemerk.:    Von    12h  bis  4h  a.  m.    ganz    bezogen,    heftige 
Böen  mit  Regen.  Gegen  Morgen  abHauend  und  aufklarend, 
am  Süil-H(jrizimt  eine  <lunklc  Bank,  ausserdem  2  Schichten 
aus  NNW   ziehend,    eini-  hoch,    dicht,    mit    massiger  Ge- 
schwindigkeit, eine  niedere,  leichtere,  sehr  schnell  ziehend. 
Berge  mit  Nebel. 
Ozongehalt  =10.     Regemnesser   1,4  mm. 
Nachmittags    Hiuunel    von    Luvard    aus    aufklarend.     Gegen 
6h    noch    Str.   1  —  2   am   SE-Horizont,    dann   ganz   sternen- 
klar. 


1874,  den  4.  November. 

Position:  Betsy  Cove. 
Schiffsbew.:   Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:   Richtung.   Mittel  N301°E:  bis  gegen  10h  a.  m.  N282°E, 
dann   beständig  N305°E. 
Stärke.    Mittel    3,5:    bis    gegen    IQh  a.  m.   1 — 2.    dann    auf- 
frischend bis  4 — 5. 
Barom.:  Mittel  752,25mm;  fiel  fortwährend  vom  max.  753,35mm 

um  Gh  a.  m.  bis  zum  min.  751,70  mm  um   10h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel   4,6°;  ma.x.  7,0°  um  2h  p.  m.;  min.  2,4° 

um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel  4,9  mm;  max.  5,4  mm  uui  Gh  p.  m., 

min.  4,3  mm  um  2h  a   m. 
Widken:  Gattung  u.  Betrag.    Vcn-miltags  klar,   uui  Gh  eu  str.  C 
und  später  cu  ni  5  —  6,    Nachmittags    oben  ci  cu  7,    dann 
oben    klar    und  Horizont   mit  cu  ni   8  besetzt,   Abends  ni 
oben  G. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  zieheud. 
Niederschi.:   — 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  2,8°;    max.  3,1°   um  2h  p.  m., 
min.  2,4°  um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.   Mittel  1,02090;  max.  1,02595.  min.  1,02585. 
Allg.  Bemerk.:  Früh  Hinunel  klar.    Wind  böig.    Himmel  bezog 
sich  aus  der  Windrichtung  am  Horizont  mit  str.  cu. 
Ozungehalt  =  8 — 9,  sehr  gleichmässig. 

Nachmittags  am  oberen  Himmel  ci  eu  langsam  ziehend, 
später  der  obere  Himmel  klar,  der  Horizont  stark  besetzt. 
Wolken  ziehen  in  der  Windrichtung. 

1874,  den  5.  November. 

Position :   Betsy  Cove. 
Schiffsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind;  Richtung.  Mittel  N282°E;  anfangs  N305°E,  von  6h  a.m. 

an  N282°E. 
Stärke  3,5;   anfangs    2—3,    von  Gh  a.  m.    auffrischend  4—5, 

Nachmittags  abflauend  von  Gh  p.  m.  an  2 — 3. 
Barom.:    Mittel   752,28  mm;    um   21' a.  m.  750,45  mm,    von  Gh 

a.  m.  an  steigend  von  748,25  mm  bis  zum  max.  755,05  mm 

um   10h  p.  ni. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  5,5°;  max.  6,7°   um   10h  a.  ui.,  min.  3,5° 

um  10h  p.  1)1. 
Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel  4,Gmm;  max.  5,8  mm  um  Gh  a.  m., 

min.  3,8  mm  um   10h  p.  j,,. 
Wolken :    Gattung  u.  Betrag.    Bis  5h  a.  m.   ganz    bezogen   mit 

ni  Str.  10,  dann  aufklarend  cu  ni  5 — 6  aus  NAV,  str.  3—4, 

Nachmittags  cu  str.  am  Horizont,  gegen  Abend  nach  und 

nach  wieder  ganz  bezogen,    erst  cu  ni  5—6,    dann  cu  ni 

9—10. 
Richtung.    Mit  dem   Winde  ziehend. 
Niederschi.:    B  bis  5h  a.  m. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  3,4°;    max.  4,2°   um    2h  p.  m., 

min.  2,8°   um  2h  a.  ni. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02597;  max.  1,0260,  min.   1,0259. 
Allg.   Bemerk.:    Bis   5h  a.  m.    der  Himmel   ganz    bezogen    und 

Regen,  dann  aufklarend,  Vormittags  und  Nachmittags  fast 

nur   der    Horizont   besetzt,    gegen  Abend   nach    und    nach 

wieder  ganz  bezogen. 
9h  a.  m.  Ozongehalt  8—9.     Regenmesser  2,2  mm. 

1874,  den  6.  November. 

Position:    Betsy  Cove. 

Schiffsbew.:  Kurs.    — 
Fahrt.  — 

Wind:  Richtung.  Mittel  N295°E;  anfangs  sehr  schwach 
N350°E  ging  um  Gh  a.  m.  über  N327°E  nach  N305°E 
um  10h  a.  ni.;  Nachmittags  blieb  der  Wind  zwischen 
N3ü5"E  und  N2G0"E. 
Stärke.  Mittel  2,5;  anfangs  flau,  frischte  auf  um  loh  a.  m. 
und  war  von  da  an  3 — 5. 

Barom.:  Mittel  742,23  mm;  fiel  vom  max.  750,45  nmi  uui  2h 
a.  m.  bis  zum  min.  734,90  mm  um  Gh  p.  ni.,  uud  stieg 
dann  wieder  bis  739,35  mm  um   10h  p.  m. 
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Temp.  (1.  Luft:  Mittel  4,0°;  max.  G.?,°  um  21'  p.  m.;   min.  1,4° 
um  2''  a.  m. 

Spannlcr.  d.  Dünste:  Mittel  5,5  mm;   max.  CG  mm   um  '-"'p.ni., 
min.  4,0  mm  um   lOl'  p.  ui. 

Wollten:  Gattung  u.   Betnig.      ni  lü,  niii-  unj  U>''  |i.  m.  i-u  4 — 5. 
Hiflitung.     Mit  dem  Winde. 

Niedersclil.:   AVälirend   der  Mittelwarlie  feiner  B    iiiul   C,  später 
den  ganzen  Tag  B. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  :i,l";  max.  :i,(i"   iiui    Ulli  ;,.  m., 
min.  2,6"   um   lO''  p.  m. 
Spezif.  Gewiulit.     Mittel   1,02573;  max.    l,025',l.  min.  1,0254. 

Allg.  Bemerk.:  Himmel  ganz  bezugen.  Wälireud  der  Mittel- 
waelie  feiner  Schnee  und  Hegen,  später  den  ganzen  Tag 
Hegen.  —  (jegen  Abend  frischte  der  Wind  auf.  sehr  un- 
regelmässig, durcbsebnittlieh  4—5,  jedoch  sehr  häutig 
starke  Böen  von  8 — 9.  Gegen  S''  klar,  zu  Luvard  in 
N260°E  zogen  dunkle  Bänke  auf,  die  sich  theilten  \ind 
zu  beiden  Seiten  des  Himmels  als  <u  wegzogen,  oben  klar. 
91'  a.  m.  Ozongehalt  9  — 10.  Regenmesser  4,7  mm. 
9''  30'  p.  m.  ein  Polarlieht,  hellste  Stelle  in  NHO^E,  2  bis 
4  helle  Streifen  in  N198°E.  Es  zeigte  durch  das 
Spektroskop  eine  grüngelbe   Linie. 

1874,  den  7.  XoTcmlter. 

Position:  Betsy  Cove. 
Schiffsbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.       Mittel    N256°E;     veränderlich     zwischen 
N271°E  und  N248"E. 
Stärke.     Mittel  3,3;  anfangs  4,  dann  3 — 1,  am  Abend  1 — 2. 
Barom.:  Mittel  749,44  mm;  stieg  beständig  vom  min.  742,1)0  mm 

um  2''  a.  m.   bis  zum  max.   755,50  mm  um   lO'i  p.  m. 
Temp.  d.  Lid't:    Mittel    1,8°;    max.  4,7°    um    2''    p.  m.,    min. 

—0,4°  um   lO'i  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  3,8  mm:  max.  4,5  mm  um  Kti'p.m., 

min.  3,1  nun   um  2''   p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Vormittags    ni    10;    nur  von  6'' 
bis    8''    a.  m.    aufklarend    cu  ni    3,    Nachmittags   Himmel 
üben  klar,    nur  am   Horizont  cu   ni  4  -  G.    spät  am   .Micnd 
cu  2. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:    Vormittags  fast  beständig  G,    jedoch   zwischen   G'' 
und   10''  a.  m.  nur   vorübergehende  l'-Böen;    Nachmittags 
wieder  C-Böen  von  6''  p.  m.  an. 
Zustand  d.  See:    Temp.     Mittel  2,4°;   nuix.  2,7°   um   G''   p.  m., 
min.  2.1°  um   10''  p.m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02587:  max.   1,02G0,  min.  1,0257.    \ 
Allg.   Bemerk.:   Mittelwache  abflauend   und   bezogen.     Auf  der 
Morgenwache    wieder    aufklarend,    von    8''  — 10''    bezogen, 
dann  aufklarend.      Schneeböen. 
Ozongehalt   10  —  11.     Regenmesser  9  2  mm. 
Um   3''   p.  m.    ging   der  Wind    nach    N102"K    2 — 3,    jedoch 
bald  wieder  auf  N237"E.     Hinunel   oben  klar,    am  Hori- 
zont cu   ni   in   der  Windrichtung.      .Sehnceböen. 
Um  IOI145'  p.m.  erscilien  ein  Polarliebt  in  X147"E—N192°E, 
wie   am   Tage    vorher,    zwischen    11''    bis   11''  30'  war   es 
am   hellsten,  und   namentlich   in   N192°E  scharf  begrenzt, 


1S74,  den  8.  Xovemlier. 

Position:  Betsy  Cove. 
Schiffsbew. :   Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:     Richtung.      Mittel     N290°E:     veränderlich     zwischen 

N271°E  und  N305°E. 
Stärke.     Mittel  4,G;    max.   7—8    um    2''   p.  m.    ;ils   N305°K, 

den  Tag  über  sehr  böig,  meist  3. 
Barom.:    Mittel  758,18  mm;    2  max.  758  GO  nun   um   10''  a.  m., 

759,70  mm  um  10''  p.m.,  2  min.   757,05  mm  um  2'' a.  m., 

757,65  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  3,2°;   max.  4,7°   um   2''   p.  m.,   min.  0,1° 

um  2''   a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4,0  mm:   max.  4,5  mm   um   2'' p.m., 

min.  3,4  mm  um  G''  a.  m. 


Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Vormittags    eu    2 — 4,    um    iC' 

a.  m.  cu  ni  6 — 7.     Nachmittags  weniger  bezogen,  anfangs 

eu  5 — 7,  dann  aufklarend  eu  2 — 3. 

Richtung.     Mit    dem  Winde,   jedoch    wurde    am  Vormittage 

eine  Wolkenschicht   bemerkt,  die  sehr  lior-b   nach   NE  zog. 

Niedersc-bl.:   Wenig  C  gegen   10''  a.  m. 

Zustund  d.  See:    Temp.      Mittel  2,3";  max.   2,G"   um   2''   p.  m., 
min.   1,9°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.      Mittel   1,02587;   max.    l,026ll,   min.  1,0258. 
Allg.  Bemerk.:    Vormittags   i'U  ans  der  Windrichtung  ziehend, 
die    den    oberen   Himmel     meist    klar    Hessen.      Am     Vor- 
mittag   war    eine  Wolkenscbieht    zu    bemerken,    die    sehr 
hoch  nordöstlich  zog. 
9''  a.  m.  Ozongehalt  =  9.     Hegenmesser  =  0,3  mm. 
Gegen  3''  p.  m.  sprang   der  Wind   von  N237°E   in   wenigen 
Minuten    nach    N338°K,    wieder  auf  N337°E  und  3''  30' 
wieder  auf  N2S2°K.     Abends  sehr  böig. 

1874,  den  9.  November. 

Position:    Betsy  Cove. 

Schiffsbew. :  Kurs.    — 
Fahrt.  — 

Wind:  Richtung.     Mittel  N292°E;  den  Tag  über  bald  N282°E, 
bald  N305°E,  Abends  N327°E. 
Stärke.     Mittel  3,4;  Vormittags  5 — 7,   max.  7  als  N305°E  um 
6''   a.   m.;    Nachmittags    bedeutend    flauer    1 — 2,    Abends 
fast  still. 

Barom.:  Mittel  756,12  mm;  Vormittags  veränderlich,  von  IC' 
a.  m.  ab  beständig  fallend,  max.  758,90  mm  um  2'>  a.  ra., 
min.   751,95  mm  um   lO''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  3,6°;  max.  G,0"  \im  2''  p.  m..  min.  1,7° 
um   10''  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4,4  mm;  max.  4,9  mm  nuj  0'' p.  m., 
min.  4,0  mm  um   iC'  a.  m. 

Wolken:    Gattung    u.  Betrag.     Um   2''  a.  ni.    cu  ni   2 — 3,    die 
den    oberen    Himmel    klar    liessen.     Gegen   Morgen   mehr 
und    mehr    bezogen,    cu    7 — 9.     Nachmittags   Himmel    be- 
zogen cu  ni  9 — 10,  zuletzt  ni    10. 
Richtinig.     Mit  dem   Winde. 

Niedcrschl.:  Zeitweise  ganz  feiner  B  von  6''  p.  m.  bis  gegen  10''. 

Zustand  d.  See:    Temp.     Mittel  2,3°;  max.  2,7°   um  2''  p.  m., 
min.   1,6°   imi  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.      .Mittel   1,02593;   njax.   1,0260,   min.   1,0259. 

Allg.  Bemerk. :   Früh   en   aus  der  Windrichtung,  die  den  oberen 
Himmel   klar  liessen.      Gegen  Morgen   mehr  und   mehr  be- 
zogen.     Der  WimI  war  namentlich   bis  4''  a.  m.  sehr  böig, 
dann  stetiger. 
Ozongehalt  8. 

Nachmittags    Himmel    bezogen.      Wind   abflauend.      Berge  in 
Wolken   eingehüllt. 

1874,  den  10.  Noveniber. 

Position:   Betsy   Cove. 
SehilVsbew.:   Kurs.   — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.     Mittel  N168"E;    Vormittags  N192°E,  dann 

nach  N147°E  und  .\bends   X125'p;. 
Stärke.     Mittel   2,5;    anfangs  ganz   flau,    aber  häutige  Böen, 

gegen   Morgen   die  Böen  si-bwäcber  werdend,   dann   Wind 

gleichmässig  2 — 3,   Abends  2,   um   2''   p.  m.   einige  Böen. 
Barom.:  Mittel  758,02  mm;  stieg  beständig  vom  min.  752,15 nun 

um  2''  a.  m.  bis  zum  max.  761,60  nun  itm   10''  p.m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  3,1°;  max.  5,2°  um  2''  p.  m.,  min.  1,5° 

um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel   3,6  mm:  max.  3,7  mm  um  6'' p.m., 

min.  3,5  mm   um  G''  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Morgens  bezogen  ni  9 — 10;  um 

10''  a.  m.  aufklarend  cu  G — 7;   Nachmittags  str.  ni  7 — 8, 

d:(nn  wieder  von  6''   p.  m.  an  ni   ](). 
Richtung.     Mit  dem   Winde,    jedoib   um  2''   p.  m.   zogen   die 

Wolken  ans  NW. 
Niederschi.:  — 
Zustand  d.  See:    'Temp.     Mittel  2,8°;  max.  3.5°  um  2''  p.  m., 

min.  2,0°   um  G''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02582;  max.  1,0259,  min.  1,0257. 
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AUg.  Bemerk. :  Himmel  bezogen.  Wind  ganz  flau,  aber  häufige 
Böen.  Gegen  Morgen  die  Böen  suhwäulier  werdend.  Am 
Vormittag  aufklarend.  Hinnnel  olicn  klar.  Wind  gleioli- 
mässig. 

Ozungehalt  =  10.     Regenmesser  1,3  mm. 

Wolken  zogen  von  NW  nach  SE,  .später  Himmel  ganz  be- 
zogen.    Einige  Böen. 

1874,  den  11.  November. 

Position:  Betsy  Cove. 
Schitfsbew.:  Kurs.  — • 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.    Mittel  N91°E;  Vormittags  zwischen  NGS°E 

und   N91^E,    Nachmittags    von    N102°E    durch    Nn.3°E 

nach  N13e°E. 
Stärke.    Mittel  3,2;    Vormittags   veränderlicli   von    2  —  3   bis 

4—5,    Nachmittags   um    2''  p.  m.   sehr   auffrischend    7 — 8, 

von  G''  p.  m.  an  sehr  flau,  Abends  um   10''  0 — 1. 
Barom.:    Mittel  751,28  mm;    fiel   beständig  von  701,70  mm  um 

21'  a.  m.,  bis  741,90  mm  um   lOl'  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  2,1°;  ma.x.  2,9°  um  10''  p.  m.,  min  1,3° 

um   2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4,9mm;  max.  .'j,7  mm  um  10''  p.  m., 

min.  4,2  mm  um  2''  a.  m. 
Wolken:  Gattung  und  Betrag,    ni   10. 

Richtung.    Mit  dem   Winde. 
Niederschi.:    Von    ßh  30'  a.  m.   an  Schuee   bis  Mittag,    von    2'' 

p.  m.  an  leichter  B. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  2,5°;   max.  2,G°   um    101'  a.  m., 

min.  2,2°   um  lO^  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02548;  max.  1,0258,  min.   1,0250. 
AUg.  Bemerk.:  9'' a.  m.  Ozongehalt  ^9.     Regenmesser  ^  0. 
Himmel    den     ganzen    Tag    bezogen    mit    vorübergehendem 

leichten   Sclmee    und    Regen.     Der   Wind    flaute    Abends 

sehr  ab. 

1874,  den  12.  November. 

Position:  Betsy  Cove. 
Schiffsbew. :   Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.  Mittel  N2G9°E;  sehr  unbeständig,  um2l'a.m. 
N293°E,  um  8"  N327°E,  9''  N57°E,   11''  N12°E,   12''  30' 
N215°E,  ah  15'  N260°E. 
Stärke.    Mittel  0,5;  sehr  flau,  max.   1  —  2. 
Barom.:    Mittel    741, GO  mm;    anfangs    741,40  mm,    dann    vom 
min.    740,70  mm    um    G''  a.  m.    steigend     bis    zum    max. 
743,60  mm   um   10'' p.  m. 
Temp.  d.  Luft:   Mittel  5,5°;  max.  8,8°   um   21'  ]>.  m.,  min.  3,4° 

um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,3  mui;  max.  G,lnnuuni  10'' a.  m., 

min.  5,0  mm  um  21'  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  um  2'' a.  m.  cu  2 — 3 
am  Horizont,  um   10''  cu  5 — G,  Nachmittags  mehr  bezogen 
cu  8 — 9,  Abends  cu  ni  6. 
Richtung.    Meist  mit  dem  Winde. 
Niederschi.:   — 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  3,8°;    max.  4,8°   um  2''  p.  m., 
min.  2,3°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02548;  max.  1,0257,  min.  1,0252. 
AUg.  Bemerk.:  Ozongehalt  nach  24''  =  10 — 11.    Regenmesser 
11,4  mm. 
Auf  der  Mittelwachc  aufklarend.     Wind  sehr  schwach. 
Nachmittat,'S  Wind  unbeständig  um  8''  N327°E,   9''   NG8°E, 

11''  N12"E,  121'  30'  N215°E,  2''   15'  N2G0"E. 
Nachts  fast  still. 

1874,  den  13.  November. 

Position:  Betsy  Cove. 
SchitVsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.   — 
Wind:    IJichtung.    Mittel  N29°E;    anfangs   N22G°E    ging    der 
Wind  über  N327°E  nach  N12°E,   wurde  Nachmittags  zu- 
erst N35°E,  dann  N57"E. 
Stärke.    Mittel    0,8;    sehr    früh    fast    still,    bei    Tage    1 — 2, 
Abends  flau. 


Barom.:   Mittel  745,91mm;  Vormittags  steigend,  Nachmittags 

fallend,  max.  747,25  mm  um  lOl"  a.  m.,  min.  744,40  mm  um 

Ulli  p.  „1 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  3,8°;  max.  5,2°  um  21'  p.  m.,  min.  2,6° 

um  21'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,0  mm;  max.  5,4  nun  um  G'' p.  m., 

min.  4,0  nmi  um  21'  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Himmel  bezogen  cu   10,  auf  der 

Morgenwache  etwas  aufklarend  ni  7 — 8,  später  ganz  be- 
zogen ni   10. 
Richtung.    Beständig  aus  NE  ziehend. 
Niederschl.:  Leichter  B  um   lO^  a.  m.,  Nachmittags  von  Gl'  an 

häufiger  leichter  B. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  3,5°;    max.  4,6°    um   21'  p.  m., 

min.  2,5°  um  2^  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02535;  max.   1,0255,  min.   1,0251. 
Allg.  Bemerk.:    Früh  Himmel  bezogen,  auf  der  Morgenwache 

etwas  aufklarend.     Später  ganz  bezogen. 
91'  a.  m.  Ozongehalt  ^10.     Regenmesser  =  0. 
Nachmittags  häufiger  leichter  Regen,  sehr  dicht  bezogen  über 

den  Bergen.     Abends  ganz  flau. 

1874,  den  14.  November. 

Position:  Betsy  Cove. 
Schift'sbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:   Richtung.  Mittel  N248°E;  anfangs  still,  uui  loh  N12°E, 

Nachmittags    unbestimmt   aus  N57°E,   dann  N282°E  und 

um   lOl'  p.  m.  N237°E,  bisweilen  N215°E. 
Stärke.    Mittel  0,7;  anfangs  still,  bis   lOl'  Abends  ganz  flau, 

dann  auffrischend,  zwischen   lll'  und   12''  heftige  Böen. 
Barom.:  Mittel  740,61mm;   740,85  mm  um  2'' a.  ra.,  stieg  dann 

beständig  vom  min.  739,50  nun  um  6''  a.  m.  bis  zum  max. 

742,90  mm  um  10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  5,G°;  max.   6,8°  um  10''  a.  m.,  min.  3,8° 

um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  6,0  mm;  max.  7,0  mm  um  10'' a.  m., 

min.  4,9  nmi  um  lOl'  p.  m. 
Wolken:    Gattung    u.  Betrag.    Um    11'  a.  m.    aufklarend   cu   ni 

2 — 3   am  Horizont,   gegen  C'^aha.  m.  wieder   bezogen    cu 

ni   10,  meist  nur  ni   10. 
Richtung.    Geringe   Bewegung  der  Wolken,    scheinbar   aus 

SW,    gegen    10''  p.  m.    mit    dem    auffrischenden    Winde 

deutlich  ans  SW. 
Niederschi. :  Bis   1''  a.  m.  leichter  B,  von  6''  30'  a.  m.  ab  zeit- 
weilig leichter  B  und  leichter  A  bis  gegen   10''  p.  m. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  3,9°;    max.  4,7°  um   6li  p.  m., 

min.   3,0°   um  21'  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02535;  max.   1,0255,  min.   1,0252. 
Allg.  Bemerk.:    Um    91'  a.  m.   Ozongehalt   8 — 9.     Regenmesser 

2,0  nun. 
Um   11'  a.  m.  aufklarend.     Gegen  G'/2l'  wieder  bezogen  und 

Icicliter  Regen,  Wind  ganz  flau. 
Bis  Abends   10''  ganz    flau,   oft  still,   sehr   feuchte  Luft   mit 

zeitweiligem    schwachen    Regen.     Geringe    Bewegung    der 

Wolken,  scheinbar  von  SW  nach  NE. 
Gegen     101'  p.  ,„.    Wind  N237°E ,    zuweilen    N215°E    auf- 
frischend, zwischen    llh  und   12li    heftige  Böen.      Wolken 

ziehen  deutlich  aus  N192"E. 

1874,  den  15.  November. 

Position:  Betsy  Cove. 

Schifl'sbew. :  Kurs.  — 
Fahrt.   — 

Wind:  Richtung.  Mittel  N209°E;  anfangs  noch  N192°E,  von 
101'  a.  m.  ab  beständig  N215°E. 
Stärke.  Mittel  4,0;  anfangs  4—5,  dann  etwas  flauer  3,  um 
101' a.  m.  wieder  auffrischend  5 — G,  jedoch  Nachmittags 
wieder  abflauend  bis  2 — 3  um  101'  p.  j„,  Wiml  war  Vor- 
mittags sehr  böig,  Nachmittags  nahmen  die  Böen  ab  und 
hörten  Abends  ganz  auf. 

Barom.:  Mittel  752,70mm;  stieg  beständig  vom  min.  745,50 nun 
um  21'  a.  m.  bis  zum  max.   759,55  mm  um  lOl'  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  3,6°;  max.  5,1"  um  21'  p.  m.,  min.  2,1° 
um    10''  ]i.  m. 
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Spaniikr.  d.  Dünste:  Mittel  4,-lnini;  niax.   '),0  nun  um  (!'' a.  ni., 

min.  ;i,7  mm  um  lOl"  p.  m. 
Wolken:   Gattung  und  Betrag.    Himmel   la.«t   ganz  bezogen  eu 
ni   10,    nur   gegen   Abend   etwas   aufklarend   cu    ni  8—9, 
um   lOh  p.  m.  7 — 8. 
Riehtung.    Aus  SW,  um  lOh  p.  ra.  aus  W. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  2,6°;    max.  3,0°    um   21' a.  m., 
min.  2,0°  um  6''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02.568;   max.   1,0250,  min.    1,02.55. 
AUg.  Bemerk.:  Ozongehalt  naeh  2-ili  10—11. 
Regenmesser  1,5  mm. 

Himmel  fast  ganz   bezogen.     Wind  sehr  böig. 
Naehmittags    Himmel    bezogen,    gegen    Abend    aul'kl;in'nd. 
Böen  abnehmend,  gegen  Abend  ganz  aufhörend. 


1874,  den  16.  XoTeuiber. 

Position:  Betsy  Cove  bis  2'!  p.  m.    Unter  Dampf  von  2h  p.m. 

bis  Gl)  p.  m.     Foundery  Branch  49°   18,3'  S-Br;   69°  41' 

0-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.     N271°]<:  um  2''  p.  m.,  dann  N2n°E. 

Fahrt.     5,6  bis  5. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N249°E;  Vormittags  N2:17°K  um  lOh 

nach    N305°E,    Nachmittags    über   N2S2°E    zurück    nach 

N248°E. 
Stärke.     Mittel   1,5;    anfangs  fast  still,    daiui   1 — 2,   nur  um 

Gl'  p.  m.  4 — 5;  um   10h  p.  ni.  wieder  1. 
Barom.:  Mittel   763,17  mm;  siieg  beständig  von   7(10,35  mm  um 

2h  a.  m.   bis  766,40  mm  um  10h  p.  „i. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  4,8°;  max.  7,0°  um  2''   p.  m.,   min.  2,0° 

um  2h  a.   ra. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4,5  mm:  max.  5,8  nnn   um  2'' p.  m., 

min.  3,6  mm  um  2h  a.  m. 
AVolken:  Gattung  u.  Betrag.     Oberer  Himmel  meist  klar,  Vor- 
mittags cu  ni   5 — 6,    Naehmittags   ni  str.  3 — 4,   später  cu 

Str.  3 — 5  am  Horizont. 
Richtung.     Meist  mit  dem  Winde,  jedoch   um  6h  a.   m.  aus 

SW,  bei  W-Wind. 
Niederschi.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  3,1°;    max.  3,9°   nm  6h  p.  m., 

min.  2,1°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02583;  max.   1,0259,  min.  1,0256. 
Allg.   Bemerk.:    Vormittags  Wind   ganz  flau.     Oberer  Hinnuel 

mei.'it  klar. 
Ozongehalt  =  7 — 8.     Regenmesser  0,1mm. 
Nachmittags  Wetter   schön.     Wind   auf  5'"«   etwas  stärker, 

binnen  Lands  ganz  flau.     Oberer  Himmel  meist  klar. 


1S74,  den  17.  November. 

Position:  49h   18,3'  S-Br.;  69°  41'  O-Lg.     Foundery   Branch. 


Schiffsbew.:  Kurs.    \ 


Vor  Anker. 


Fahrt.  / 
Wind:  Richtung.     Mittel  N70°E;  anfangs  N237°E,  dann  ganz 

still;    um   10h  a.  m.  NGS°E    übergehend    über   N80"E  um 

6h  p.  m.  nach  N57°E  um  IQh  p.  m. 
Stärke.     Mittel  0,8;    ganz  flau,   nur   etwas   auffrischend   um 

2h  p.  m.  bis  3. 
Barom.:    Mittel  768,99mm;    fast  beständig  steigend  vom    min. 

767,40  mm  um  2h  a.  m.  bis  zum  max.  769,95  mm  um  10h 

p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  5,2°;  max.  7,2°  um  2h  p.m.,  min.  2,1° 

um  2h  a.   m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,2  mm;  max.  6,2  nnn  um  6''  p.  ni., 

min.  4,4  mm  um  2h  a    m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Himmel  meist  klar,    bald  cu   ni, 

cu  ci  und  Abends  cu  str.  3 — 5,  jedoch  um  6h  a.  m.  cu  ci 

7 — 8   und  um   10h  p.  m.  fast  ganz  bezogen,  cu  ni  8  —  9. 
Richtung.     Bewegung   der   Wolken   sehr   gering,    meist    mit 

dem  Winde. 
Niederschi.:  — 
Zustand  d.  See:   Temp.     Mittel  4,1°;   max.  4,6°   um  2h  p.  m., 

min.  3,4°  um  6*  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02543;  max.  1,0257,  min.   1,0253. 


Allg.  Bemerk.:  Nadils  früh  un<l  Morgens  fast  ganz  still, 
während  des  Tages  wieder  binnenlands  sehwach  südöstlich, 
Abends  ganz  flau  und  etwas  bezogen. 

Ozongehalt  =  8. 

Bewegung  der  Wolken  sehr  gering. 


1874,  den  18.  November. 

Position:   Foundery   Branch  —  Betsy  Cove. 

Sehifisbew. :  Kurs.     Vormittags  vor  Anker,  um   10h  a.  m.  unter 
Dampf,  N35°E-Kurs;  Nachmittags  um  2h  vor  Anker,  dann 
um  6h  unter  Dampf.     Nfi8°E  und  N102°E  steuernd. 
Fahrt.     Vormittags  6,2,   Nachmittags  3 — 5. 
Wind:    Richtung.      xMittel  N;    zwischen  N350°E    und   N23°E. 
nur  einmal   unterbrochen  von  N68°E;  Abends  um  10h  auf 
See.     N327°E. 
Stärke.    Mittel   1,3;  Vorndttags  früh  fast  ganz  still,  von  Zeit 
zu  Zeit  ein   leichter  Hauch,    später   etwas   stärker;    Nach- 
mittags schwaeli,  doch  um   10h  p.  m.  auffrischend  bis  4. 
Barom.:    Mittel    768,64  nnn;    stieg   Vormittags    bis    zum    max. 
770,40  mm  und  fiel  dann  bis  zum  min.  766,65  mm  um  10h 
p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  6,2°;  max.   7,8°   um  2h  p.m.,  min.  3,5° 

um  IQh   p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  6,1  mm;  max.  6,7  mm  um  2h  a.  m., 

min.  5,3  mm  um   IQh  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Oberer  Himmel  klar;  Vormittags 
cu,   dann   cu  str.,    abnehmend  von  6  bis  zu  3—4;  Nach- 
mittags bezogen,  ni   bis  zu  10. 
Richtung.     Aus  NW. 
Niederschi.:  Nachmittags  .\  auf  den  Bergen,  später  um  3h  auf 

See  sehr  dichter  A,  der  bis  in  die  Nacht  fiel. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  4,3°;    max.  5,4°  um  2h  a.  m., 
•     min.  2,3°   um   10h  p.  „i. 

Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02550;  max.   1,0260,  min.  1,0251. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  =   10. 

Wetter  schön,  der  obere  Hinnnel  klar.  Wind  fast  ganz 
still,  von  Zeit  zu  Zeit  ein  leichter  Hauch.  Am  Vormittag 
etwas  stärker. 
Nachmittags:  In  Betsy  Cove  fiel  Nebel  auf  den  Bergen. 
Wind  schwach.  Gegen  3h  p.  m.  auf  See  fiel  schnell  sehr 
dichter  Nebel,  der  bis  in   die  Nacht  anhielt. 


1874,  den  19.  November. 

Position:  Betsy  Cove  —  Roval  Sound  Three  Islands  Harhour. 
Schiffsbew.:  Kurs.    Vormittags  N192°E,  um  IQh  a.  m.  N282°E; 

von  2h  p.  m.  vor  Anker. 
Fahrt.     5—6. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N299°E;    Vormittags    von    N327°E 

zurück    nach    N304°E    und    wieder    naeh    N338°E:    von 

N282°E  nach  N237°E  und  dann  abermals  nach  N282°E. 
Stärke.    Mittel  3,4;  Vormittags  auffrischend  von  3 — 6,  Nach- 
mittags wieder  abflauend  von  5 — 3. 
Barom.:    Mittel   757,83  mm;    fiel    vom   max.   764,10  mm  um   2h 

a.  m.  bis  zum  nun.    753,60mm  um  2h  p.  m.,   stieg   dann 

wieder  bis  756,50  mm  um    10h  p.   ,,). 
Temp.  d.  Luft;  Mittel  6,0°;  nuix.  9,0"   um  2h  p.m.,  min.  3,6° 

um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel   5,6  mm;  max.   6,6  mm  um  2h  p.  m., 

min.  4,3  mm  um   10h  p.  „,. 
Wolken:  Gattung  n.  Betrag.     Vormittags  ni   10.  um   10h  a.  m. 

cu  ni  8 — 9;  Naehmittags   anfangs  ni   10,  später  6 — 9. 
Richtung.     Mit  dem  A\'inde. 
Nicderschl.:    Nachts  A,    der    auf  der   Morgenwache    zeitweise 

aufklarte  und  von  8h  a.  m.  ab  ganz  versehwand. 


lax.  4,40 


•)h 


Zustand  d.  See:    Temp.      .Mittel   3,6° 
min.  2,4°  um  2h  a.  m. 
Spezif   Gewicht.     Mittel   1,02592;  max.   1,0261.  min.  1,0256. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  =   11. 

Nachts  Nebel,  der  auf  der  Morgeuwache  zeitweise  aufklarte 

und  von  8h  ab  ganz  verschwand.     Wind  auffrischend. 
Nachmittags  bezogen.     Wind  böig. 


40 


Forschungsreise  S.  M.  S.  , Gazelle".     V.  Theil:  Meteorologie. 


1874,  den  20.  Kovember. 

Position:    49°    27,8'    S-Br.;    70°    3,8'    0-Lg.      Three    Islands 

Harbour  l)is    10h  a.  m.     49°   21,1'  S-Br.:    70°   7,1'  0-l,g. 

Amerikanisches  Ohservatoriiini   von  2^   p.  ni.  nh. 
Schiffsbew.:  Kurs.     N33S°£  um   UHi  a.  ni. 

Fahrt.     5. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N288°E;  N282°K  und  N293°E. 
Stärke.     Mittel   5,9;  max.  8  um  2''  p.  m.,  min.  3—4  um  (jl' 

a.  ni. 
Barom. :    Mittel   755,83  nun;   fiel  beständig  von   758,75  mm  um 

2h  a.  m.  bis  753,40  mm  um   10h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  5,9°;  max.  8,3°  um  &'  p.  m.,   min.  3,2° 

um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4,ljnim;  max.  5,2  mm   um  2''  p.  m,, 

min.  4,0  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:   Gattung  u.  Betrag.     Auf  der  Mittelwache   der  obere 

Himmel  fast  klar,    eu  ni  5 — Ij;    Morgens  wieder  bezogen. 

cu   ni  10;  erst  Abends  wieder  mehr  aufklarend  bis  cu  ni 

4 — 5  um  10h  p.  lu. 
Niederschi. :  — 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  3,4°;  max.  3,9°   um  2h  p.  m., 

min.   2,9°   um  (i''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02580;  max.   1,0259,  min.  1,0257. 
Allg.   Bemerk.:  Ozongehalt  =  7 — 8.     Regenmesser  0. 

Mittelwaclie  klarer,  namentlich  der  obere  Himmel.    Morgens 

wieder  bezogen.     Selir  starke  Böen  kamen   durch. 
Nachmittags   bezogen    und  Abends    mehr    aufklarend, 

böig. 

1874,  den  21.  Noveiiibei'. 

Position:  49°   21,1'  S-Br,   70°   7,1'   0-Lg.     Royal   Sound. 


hr 


Vor  Anker. 


Schiffsbew. :   Kurs.  ) 
Fahrt.  ( 

Wind:  Richtung.     Mittel  N244°E;  Vormittags  anfangs  N2(50°E 

durch    N248°E    nach   N237°E,    Nachmittags    wieder    von 

N260°E  durch  N237°E  nach  N226°E. 
Stärke.     Mittel   7,0;    von    5    um   2h  a.  m.  auffrischend  mehr 

und  mehr  bis  zu  8  um  ßh   p.  m.,    später  G,    begleitet    von 

Böen  bis  zu   10,  die  gegen  Abend  etwas  nachliessen. 
Barom.:   Mittel  756,(54  mm;    stieg  fortwährend  von  753,25  mm 

um  2h  a.  m.   bis  zu  759,80  mm  um  10h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  .3,6°;  max.  5,4°  um  2h  a.  m.,  min.  2,2° 

um   10h  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  3,5  nini;  max.  4,ln]m.,  min.  3,0mm 

um   10h  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Beti'ag.     Vormittags    cu  ni    6  —  8,    Nach- 
mittags cu  ni  6 — 7,    jedoch    um    10h  p.  ,„.   ganz    bezogen 

cu  ni   10. 
Richtung.     Mit  grosser  Geschwindigkeit  in  der  Wimlrichtung 

ziehend. 
Niederschi.:    Von   6h  a.  m.    ab  kurze  Schnechöen,    welche    bis 

zur  Nacht  anhielten. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  2,9°;    max.  3,1°  um  6h  p.m., 

min.  2,6°   um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02572;  max.   1,0259.  min.   1,0256. 
Allg.    Bemerk.:    cu    ni     mit    grosser    Geschwindigkeit    in    der 

Windrichtung  ziehend.     Böen  bis  zu  10.     Kurze  Böen  mit 

Schnee,  der  jedoch  nicht  liegen  blieb. 
Ozongehalf  =  9,  Nachmittags  wie  am  Vormittag. 
Nach    11h  Abends    flaute    der  Wind    etwas    ab,    es    kamen 

nicht  so  harte  Böen  mehr  durch. 

1874,  den  22.  November. 

Position:  Royal  Sound  bis  10h  a.  m.  Englisches  Observato- 
rium von  2h  p.  m.  an. 

Schiö'shew.:  Kurs.      N231°E  um    10h   a.  m. 
Fahrt.     5,6. 

Wind:   Richtung.     Mittel   N283°E;   Vorujittags  lange  N237°E, 

dann  kurze  Zeit  N271°E,   Nachmittags  kurze  Zeit  N.305°E, 

dann  N327°E,  zuletzt  sogar  1/2  Striili  üstlicdi,  also  N333°E. 

Stärke.     Mittel   5,3;    max.    7 — 8    uiu    6h   p.  m.,    min.    5    um 

10h  a.  m. ;  böig. 

Barom.:  Mittel  759,24  mm;  761,30  mm  um  2h  a.  m.;  max. 
761,90  mm  um  6h  a.  m.,  von  da  ab  fiel  es  bis  zum  min. 
753,30  mm  um    10h   p.  ni. 


Temp.  d.  Luft:  Mittel  4,9°;  max.  7,8°  um  2h  p.m..  min.  2,0° 
um  2h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4,2  mm ;  max.  4,6  mm  um  lOh  p.m., 
min.  3,4  mm  um  6h  p.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Himmel  auf  der  Mittelwache  be- 
zogen   cu  ni    6 — 8,    später    mehr    aufklarend,    namentlich 
am  Nachmittage  cu,  und  ci  str.  4—5,  Abends  wieder  ganz 
bezogen,  ni   10. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschi  :  Bis  6h  a.  m.  noch  immer  kurze  Schneeböeu,  wie 
am  Tage  vorher,  ohne  dass  der  Schnee  liegen  blieb. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  2,9°;  max.  3  4°   um   IQh  a.  m., 
min.  2,7°   mn  2h  a.  m..  auch  um  2h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02576;  max.   1,0259,  min.  1,0256. 

Allg.  Bemerk.:  Ozongchalt  =  9. 

Hiunnel  auf  der  Mittelwache  bezogen,  später  mehr  auf- 
klarend, böig  namentlich  Nachmittags.  Abends  wieder 
ganz  bezogen. 

1874,  den  23.  NoTeniber. 

Position:  Englisches  Observatorium  bis  10''  a.  m.;  49°  16,5' 
S-Br.,  70°  13,5'  0-Lg.  um  12h  Mittags;  Mount  Peeper 
N288°E,  äusserste  Ende  von  Prinz  of  Wales  Land  N221°E 
um  7h   p.  m. 

Schiffsbew.:    Kurs.     Von    2h  p.  m.  N49°E,    dann    N1°E    von 
6h  p.  m.  an. 
Fahrt.     5  bis  6. 

Wind:  Richtung.  Mittel  N280°E;  ging  am  Vormittage  von 
N260°E  nach  N305°E  und  zurück  sogar  bis  zu  N248°E, 
am  Nachmittage  von  N293°E  nach  N305°E  und  wieder 
zurück  nach  N293°E. 
Stärke.  Mittel  5,1;  Morgens  5 — 6,  Nachmittags  etwas  flauer 
3—4,  Abends  auffrischend  6—7.  Wind  am  Vormittage 
in  heftigen  Stössen  von  den  Bergen  kommend.  Nach- 
mittags Wind  auf  See  nicht  so  stark,  gegen  Abend  gleich- 
massig  zunehmend. 

Barom.:  Mittel  754,43  mm;  2  max.  754,90  mm  um  10h  a.  m., 
755,25  mm  um  10h  p.  n,.,  2  min.  752,90  mm  um  2h  a.m., 
754.75  mm  um  2h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  4,3°;  max.  5,1°  um  2h  p.  m.,  min.  2,9° 
um   10h  p.  111. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  3,9  mm;  max.  4,4  mm  umlOhp.m., 
min.  3,3  mm  um  lOh  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Vormittags  bald  cu  ni,    bald  cu 
Str.  3—5,  Nachmittags  ni  4—5,  später  cu  1—3  am  Hori'.ont. 
Richtung.      Vormittags    schnell,    Nachmittags    langsamer    in 
der  "Windrichtung  ziehend. 

Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   2,7°;    max.  3,0°  um  2h  p.m., 
min.  2,1°  um  IQh  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02578;  max.   1,0260,  miu.   1,0256. 

Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  =  8. 

Wolken  in  der  Windrichtung  ziehend  mit  grosser  Ge- 
Geschwindigkeit. Wind  in  heftigen  Stössen  von  den 
Bergen  herunterkommend.  Nachmittags  Wind  auf  See 
nicht  so  stark,  gegen  Abend  gleichmässig  zunehmend. 
Himmel  klar,  oft  nur  der  Horizont  besetzt,  Wolken  mit 
massiger  Geschwindigkeit  ziehend. 

1874,  den  24.  November. 

Position:    Um    12h    Mittags    49°   5.8'    S-Br.,    70°   11,9°   0-Lg. 

Betsy  Cove. 
Schififsbew.:   Kurs.     Um  2h  a.  m.  N1°E,  um  6h  a.  m.  N243°E. 

Fahrt.     4—6. 
AVind:  Richtung.  Mittel  303°E;  zwischen  N282°E  und  N316°E 

am  Vormittage,  Nachmittags  fast  still. 
Stärke.     Mittel  2,0;  Vormittags  4  bis  6,  Nachmittags  bis  gegen 

12h   Nachts  ganz  still,  dann  N305"E  2—3. 
Barom.;    Mittel  743,32  nmi;    fiel  vom  max.  754,10  nun    um  2h 

a.  m.  bis  zum  min.  735,90  mm  um  10h  p.  ni. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  4,5°;  max.  5,9°  um  6h  p.  m.,  min.  2,6° 

um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,7  mm;  max.  6,7  mm  um  2h p.m., 

min.  3,8  mm  um  6h  a.  m. 
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Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Fast    den    ganzen  Tag    ni    10, 
jedoch  früh  und  Abends  etwas  klarer  cu  5 — 6  und  cu  ni  7. 

Nieder.schl.:    Gegen  S^  a.  m.  sehr  starker  A,   mit  beständigem 
starkem  Niederschlag  bis  gegen  4''  p.  m. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  3,1°;   max.  4,1"  um  (!''  p.m., 
min.   1,9°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02582;  max.   1,0259,  min.  1.0256. 

Allg.  Bemerk.:  Himmel  klar  mit  Wolken  am  Horizont.  Gegen 
Ih  a.  m.  mit  einer  starken  Böe  und  mit  grosser  Ge- 
schwindigkeit fast  ganz  bezogen.  Gegen  2''  a.  ni.  wieder 
aufklarend.  Gegen  4''  ungemein  starkes  Morgenroth. 
Anf  der  Morgenwache  ganz  bezogen. 
9''  a.  m.  Ozongchalt  =  8—9. 

Gegen  8h  a.  m.  sehr  starker  Nebel  mit  beständigem  starken 
Niederschlag  bis  gegen  4h  Naclmiittags.  Wind  bis  gegen 
12h  Nachts  ganz  still,  dann  N;30ö^E  2  —  3. 

1874,  den  25.  Xovember. 

Position:  Betsy  Cove  49°  5'  S-Br.,  70°  11,9'  0-Lg. 

Sohiffsbew. :  Kurs.  \   ,.        ,    , 
,,  ,    .  ;    vor  Anker. 

Fahrt.  / 

Wind:   Kichtung.     Mittel  N267°E:   Vormittags  drehte  sii-h  der 

Wind    von   N.30ä°E    nach  N282°E,    Nachmittags    anfangs 

N237°E  und  nach  und  nach  wieder  N282°E. 

Stärke.     Mittel  3,1 ;  meist  3 — 4,  Abends  etwas  flauer. 

Barom.:  Mittel  742,20  mm;  stieg  von  734,70  nun  bi.s  750,40mm. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  4,3°;  max.  5,4°  um  2h  a.  m.,  min.  2,3° 

um   10h   p.  111. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4,2  mm;  max.  6,3  mm  um  2h  a. m., 

min.  3,2  mm  um  10h  p.  m 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Auf  der  Mittelwaclie    ganz    be- 
zogen   cu  ni    10,    später    aufklarend    cu    unil   cu  ni  4 — 5, 
gegen  Abend  wieder  mehr  bezogen  cu  ni  0 — 7. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:     Einzelne   Schnee-    und   Hagelböen    während    der 

Zeit  von   10h  a.  m.  bis  6h  p.  m. 
Zustand  d.  See:    Temp.     Mittel  3,2°;  max.  3,7°  um  2h  a.  m., 
min.   2,3°   um   10h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02585:  nuix.   1,0259.  min.   1,0258. 
Allg.  Bemerk. :  Ozungehalt  =  10.     Regenmesser  5,6  mm. 
9h  p.  m.  wurde   ein    ganz   schwaches   Polarliihf   in    SW   be- 
merkt. 
Auf  der  Mittelwache  ganz  bezogen,  später  aufklarend.     Ein- 
zelne Schnee-  und  Hagelböen. 

1874,  den  26.  November. 

Position:  Betsy  Cove. 

Schiffsbew.:  Kurs.  \  .,  .„!-„, 
_,  ,  '  \  or  Anker, 
rahrt.  f 

Wind:    Richtung.     Mittel    N2S6°E:    Vormittags    von    N260°E 

über   N282°E    nach    N305°E    und    gegen   Abend   um    10h 

p.  m.  zurück  N282^E. 

Stärke.   Mittel  1.8:  Wind  schwach,  gegen  .\bend  auffrischcnil. 

Barom.:    Mittel   757,23mm:    stieg  fortwährend  von   753,00mm 

um  2h  a.  m.  bis  761,40  mm  um  10''  p.  m. 

2h  p.  m..  min  2,3° 


Temp.  d.  Luft:  Mittel   5,7°;  max.  8,5° 


Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4,6  mm;  max.  5,3  mm  um  10h  p.  m., 

min.  4,1  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:    Gattung    u.    Betrag.     Nachts    bezogen,    später    auf- 
klarend, Vormittags    cn  ni  8 — 10,    Nachmittags  cu  ni  3 — 4, 

zuweilen  cu   str.   1 — 2. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  3,2°;    max.  4,3°   um   Gh  p.  m., 
min.  2,1°   um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht:   Mittel   1,02593;   max.   1,0260,  min.   1,0258. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  8.     Regenmesser  0,4  mm. 

Nachts  bezogen,  später  aufklarend.     Wind  schwach,  gegen 
Abend  auffrischend. 

1874,  den  27.  XoYeniber. 
Position:  Betsy  Cove. 


Schiffsbew.:  Kurs,  t 


Vor  Anker. 


Fahrt.  / 
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Wind:  Richtung.  Mittel  N314°E;  meist  zwischen  N316°E  und 
N282-E.  jedoch  um  6h  a.  m.  N3ö°E  und  Abends  10h  u,,. 
bestinniit  N12°E  und  N102°E. 
■Stärke.  Mittel  2,7;  Vormittags  nahm  der  Wind  bedeutend 
zu  von  2  —  7.  Abends  Ilaute  es  ganz  ab,  er  wurde  un- 
beständig, max.   N282°E  7  um   10h  a.  „i. 

Barom.:  Mittel  760,31mm;  fiel  von  761,40  mm  um  2h  a.  m. 
bis  759,15  mm  um  2h  p.m.,  stieg  dann  bis  zum  max. 
761,90  mm  um   10h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mitlei  6,3°;  max.  7,7°  um  6h  p.  m.,  min.  4,4° 
um  2h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,3  mm;  ma.x.  5,8  mm  um  10h  p.  m.^ 
min.  4,9  mm  2h  a.  m. 

Wolken:    Gattung    u.  Betrag.    Vormittags   cu   str.    6 — 8    zogen 
langsam  über  den    Himmel,  Nachmittags  um  2h  cu  ni   10, 
Abends  cu  6 — 7. 
Richtung.    Bis  6h  p.  m.  aus  N.   um  10h  p   m   keine  Bewegung 
bemerkbar. 

Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  3,3°:    ma.x.  3,9°  um  6h  p.  m., 
min.  2,4°  um  2h  a.  m 
Spezif.   Gewicht.    Mittel   1,02593;   max.   1,0260,  min.   1,0259. 

Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  nach   12h  =  6,  nach  24h  =  g. 
Nachts    cn   str.    langsam    über    den    Himmel    ziehend.     Vor- 
mittags nahm   der  Wind  bedeutend  zu,  und  bezog  sich  der 
Himmel    mehr.     Abends    flaute    es    ganz    ab,    wurde    un- 
beständig. 

1874,  den  28.  November. 

Position:  Betsy  Cove  bis   IQh  a.  m. 

Sui'cessful  Bay  von   2h  p.  m.  an. 

Sehifl'sbew.:   Kurs  N299°E.^    Von   10h  a.  m.  bis  2h  p.  m.  unter 
Fahrt   7,0         /  Dampf. 

AVind:  Richtung.  Mittel  N293°E:  anfangs  ganz  still,  dann  er 
hob  sich  ein  schwacher  Hauch  von  N147°E.  erst  um  10h 
a.  m.  frischte  es  ein  wenig  auf  bei  N327°E-Wind,  um  6h 
p.  m.  wurde  der  Wind  N260"E  und  zuletzt  immer  flauer 
als  N26ü°E. 
Stärke.    Mittel   1,2;  max.  4 — 5  um  6h  p.  m. 

Barom.:  Mittel  757,82  mm:  fiel  vom  max.  762,40mm  um  2'' 
a.  m.  bis  zum  min.  762,80  mm  um  6h  p.  m.  und  stieg 
nachher  wieder  ein  wenig. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  6,1°;  max.  9,2°  um  6h  p.  m,  min.  3  4° 
um  2h  a.  ra. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,9  mm;  max.  7,4  mm  um  2h  p.  m., 
min.   5,1  mm  um  6h  a.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Nachts  ni  str.  6 — 7,    dann  ganz 
bezogen  ni   10,    Nachmittag  klarte  es  mehr  und  mehr  auf 
cu  ni  6 — 7,  Abends  ni   2 — 3. 
Richtung.    Mit  dem  AVinde  ziehend. 

Niederschi.:  Gegen  Morgen  stellte  sich  A  ein,  der  gegen  9h 
sehr  dick  wurde  und  bis  zum  Abend  anhielt  mit  be- 
ständigem Niederschlag. 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  3,5°;    max.  4,1°    um  6h  p.  m., 
min.   3,0°  um  10h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02589;  max.   1.0259,  min.   1,0258. 

Allg.  Bemerk.:  Ozongehah   nach  24h  =  9— 10. 

Gegen  Morgen  stellte  sich  Nebel  ein.  der  gegen  9h  sehr  dick 
wurde  und  bis  zum  Abend  anhielt  mit  beständigem  Nieder- 
schlag. 

1874,  den  29.  November. 

Position;  Successfid  Bay. 
Schiftsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.    Mittel   N52°E;  ging  von  N80°E  nach  N57°E 

herum  und  wurde   10h  p.  m.  N33S°E. 
Stärke.    Mittel  0,8;  zwischen  0  und  2. 
Barom.:   Mittel  755,88  mm:  stieg  von  755,90  mm  bis  zum  max. 

758,65  nun  um   10h  a.  m.    und    fiel    wieder    bis    zum    min. 

751,40  mm  um   10h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  5,4°:  max.  7,7°  um  IQh  p.  m.,  min.  3,7° 

um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  6,1  mm;  max.  7,5  mm  um  10h  p.  ^o., 

min.  4.7  mm  um  ßh  a.  m. 
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Wolken:  Gattung  iinil  Betrag.  Fortwährend  ganz  bezogen  ni  10. 

Richtung.  — 
Niedersehl.:    Um  2''   starker  A  mit   beständigem  Niederschlag, 

der  bis  zum  Abend  anhielt  und  in   starken  B  überging. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  3,!.)°;    max.  4,2°  um    2h  a.  m., 
min.   l')-t')°  um  lOh  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02507;  max.   1,0260,  min.   1,0259. 
Allg.  Bemerk.:  Bis  2h  a.  m.  ganz  still,   dann  kam  leichter  öst- 
licher   Wind    auf    mit    starkem    Nebel    und    beständigem 
Niederschlag.     Abends   auf  der  Abendwache  sehr  starker 
Regen  und  starke,  stossweise  Böen  von  den  Bergen  herab, 
zwischen  welchen  es  oft  ganz  still  war. 
9h  a.  m.  Ozongehalt  =  9—10.     Eegenmesser   1,0  mm. 

1874,  den  30.  November. 

Position:  Succesful  Bay. 
Schiffsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.   Mittel  N0°K;  ging  von  NSlß^E  nach  N260°E 

um  2h  p.  m  ,  Abends  wieder  N31()°K. 
Stärke.    Mittel  4,6;   der  Wind  wurde  immer  stärker,   von  2 

um  2h  a.  m.  bis  zu  6  um  6h  p.  „i. ,  flaute  dann  etwas  ab. 
Barom.:  Mittel  747,34  mm:  fiel  von  747,95  mm  um  2''  a.  m.  bis 

zu  742,45  mm  um   10h  a.  m.  und  stieg  dann  bis  750,68  mm 

um  10h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  6,6°;  max.   8,2°   um  6h  a.  m..  min.  4,8° 

um   10h  p.  jn. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  6,2  mm;  max.  7,8  mm  um  2h  a.  m., 

min.  4,1  mm  um  6h  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  ni   10,    gegen  Mittag 

klarte  es  auf  cu  3,  cu  ni  3—4,  jedoch  um  10h  p.  m.  wieder 

ni   10. 
Richtung.    Aus  NW. 
Niederschi.:  Starker  A  und  B.  ausgenommen  Nachmittags. 
Zustand  d.  See:   Temp.    Mittel  4,0°;   max.  5,0°  um  10h  a.  m., 

min.  3,4°  um  6''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02555;    max.   1,0260,  min.   1,0237. 
Allg.  Bemerk.:  Früh  bezogen,  starker  Nebel  und  Regen.    Die 

Böen  wie  am  Abend  vorher.    Nach   10ha.  m    wurden  die 

Böen  viel  stärker  und  der  Wind  glcichmässig  stärker,  das 

Wetter    klarte    auf.     Gegen    Abend   wurde    es   flauer  und 

bezog  wieder  ganz  mit  Regen  und  Nebel.    Nach  10h  p.  ni. 

wieder    stossartige    starke    Böen.     Gegen   12h  p.  ,j,.    etwas 

aufklarend  7 — 8. 
Oh  a.  m.  Ozongehalt  =   11.     Regenmesser  25,6  mm. 
Das   min.   1,0237    des    spezifischen  Gewichts   des  Seewassers 

um   10h  a.  ni.  wurde  wahrscheinlich  verursacht   durch   das 

viele  schnell  von  den  Bergen  herabströmende  Regenwasser. 

1874,  den  1.  Dezember. 

Position:  SuccessfuI  Bay. 
Schiffsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.    Mittel  N259°E;  fast  immer  N260°E,  jedoch 
um  6h  a.  m.  N271°E  und  um   10h  p.  „i.  N248°E. 
Stärke.    Mittel  7,3;  Wind  stark,  mit  heftigen  Böen,  nament- 
lich sehr  stark  nach  10h  p.  m. 
Barom.:  Mittel  752,46  mm;  stieg  mit  kurzer  Unterbrechung  von 

750,25  mm  um  2h  a. 
Temp.  d.  Luft:    .Mittel  5,1°; 

3,5°   um   10h  p.  „1. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4,0  mm;  max.  4,6  mm  um  2h  a.  m., 

min.  3,4  mm  um   10h  p.  i,,. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Himmel  fast  ganz  bezogen,   cu 
ni  8 — 10,  jedoch   um   IQh  a.  m.  etwas  klarer,  cu  6 — 7. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  Nachmittags  und  Abends  einige  kurze  Hagelböen. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   3,0°;   max.   3,4°   um  2h  p.  m., 
min.  2,4°   um  10h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02582;  max.   1,0259,  min.  1,0258. 
Allg.  Bemerk.:  9h  a.  m.  Ozongehalt  nach  24h  =  8-9. 
9h  a.  m.  I{cgenmesser  3,3  min. 
9h  p.  m.  Ozongehalt  nach   12h   =  y. 

Himmel  fast  ganz  bezogen.  Vormittags  etwas  klarer.  Wind 
stark,  mit  heftigen  Böen.  Nachmittags  und  Abends  einige 
kurze  Hagelböen.   Wind  namentlich  stark  nach  10h  Abends. 


m.  bis  756,45  mm  um  10h  p.  nj. 
max.    6,S°    um    IQh  a.  m.,    min. 


1874,  den  2.  Dezember. 

Position  :  SuccessfuI   Bay  bis   10h  a.  m.     48°   55,5°  S-Br. ;  69° 
24,8' O-Lg.  um   12h  Mittags.    Rhode's  Bay  von   2h  p.  m.  an. 

Schiffsbew.:  Kurs.     N276°E  um   10h  a.   m.  unter  Dampf. 
Fahrt.     4,4. 

Wind:  Richtung.  Mittel  N272°E.  Vormittags  von  N248°E 
über  N260°E  nach  N282°E;  Nachmittags  anfangs  N271°E, 
später  N293°E. 
Stärke.  Mittel  5,3;  um  2h  a.  m.  8,  gegen  4h  a.  m.  ab- 
flauend, um  7h  von  der  Stärke  3;  gegen  llh  30'  a.  m. 
nahm  der  Wind   bedeutend   zu  und  blieb  Nachmittags  5 — 7. 

Barom.:    Mittel    760,80  mm;    max.    763,65  mm    um    IQh  a.  m.. 
min.  759,0  mm  nm   10h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel    4,8°:    max.  .5,8°    um    10h  a.  m.,    min. 
3,2°  um  6h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste :  Mittel  4,2  mm:  max.  4,9  mm  um   10h  p.  m., 
min.  3,6  mm  um  2h  a.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Vormittag  cu  ni   7— S,    um   10h 
a.  m.    aufklarend    bis  3—4;   Nachmittags   um    2h  wie  am 
Vormittag  cu  ni   7 — 8,  von  5h  an  ganz  bezogen  ni   10. 
Richtung.     Anfangs  WNW,  von   lOh  a.  m.  an  NW. 

Niedersehl.:    Morgens  C-Böen:    auf  der  Abendvvache  vorübei-- 
gehende  Regenschauer. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   3,0°;   max.  3,2°   um  2h  a.  m., 
min.  2,7°  um  IQh  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02581;  max.  1,0259,  min.   1,0258. 

Allg.  Bemerk.:  9h  a.  m.  Ozongehalt  nach  24h  =  g. 

Wind  gegen  4h  a.  m.  abflauend.  7h  Stärke  3;  Himmel  auf- 
klarend. Gegen  11h  30'  a.  m.  nahm  der  Wind  bedeutend 
zu.  Der  Himmel  bezog  sich  mehr,  gegen  6h  p.  m  ganz 
bezogen.  Auf  der  Abendwaehe  vorübergehende  Regen- 
■schauer. 

1874,  den  3.  Dezember. 

Position:  Rhodes  Bay. 

Schiffsbew.:  Kurs.  — 
Fahrt.  — 

Wind:    Richtung.     Mittel    N275°E;    drehte   sich    von    N293°E 
nach  N260°E,  ging  Nachmittags  wieder  hin  nach  N293°E. 
Stärke.     7,7;   fast  gieichmässig  stark,    am   stärksten  auf  der 
Morgen-    und    der    Vormittagswache    bis     zu    9.      Nach- 
mittags heftige  Böen. 

Barom.:    Mittel   753,82mm;    max.  757,50mm    um     10h  p.  ,„., 
min.  750,85  mm  um  6h  a.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  4,8°:  nutx.  5,7°   um  6h  a.  m.,  min.  4,0° 
um    10h  p.  ni. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel   5,1mm;  max.  5,5  mm  nm  6h  a.  m., 
min.  4,5  mm  um  2h  p.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Anfangs  ni  10.  dann  um  6h 
a.  m.  etwas  "klarer  eu  ni  7—8;  Nachmittags  wieder  be- 
zogen cu  ni  10,  später  mehr  und  mehr  aufklarend  eu  ni 
C_7;  von  10h  bis  Uh  30'  p.  m.  aufklarend,  aber  immer 
dunkle  Bänke  zu  luvard,  dann  wieder  bezogen. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niedersehl.:  Fast  den  ganzen  Tag  leichte  B-Böen. 

Zustand  d.  See:   Temp.     Mittel  2,9°;  max.  3,3°  um  2h  p.  m., 
min.  2,5°  nm  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02574:  max.   1,0258,  min.  1,0256. 

Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  =  8-9.     Regen  =  6mm. 

Himmel  bezogen.  Wind  gieichmässig  stark,  am  stärksten 
auf  der  Morgen-  und  Vormittagswache,  auf  welchen  es 
auch  etwas  klarer  wurde.  Nachmittags  bezogen  bis  Abends 
lf|h,  mit  leichten  Regenschauern.  Heftige  Böen.  Von  10h 
bis  11h  30'  aufklarend,  aber  immer  dunkle  Bänke  zu 
luvard.     Dann  wieder  bezogen. 

1874,  den  4.  Dezember. 

Position:  Rhodes  Bay. 
Schiffsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.    Mittel   N275°E;  N271°E  bis  2h  p.m.,  dann 
nach  N305°E  und  über  N260°E  zurück  nach  N271°E. 

Stärke.     Mittel  7,2;  flaute  Nachmittags  etwas  ab. 


Barom.:   Mittel  759,63  mm;  stief 
bis   761,65  mm   um    10h   p,   , 


von   758,60  mm  um 
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Temp.  d.   Luft:   Mittel  6,r^;   max.   S.-f^   uiii  Ol' p.  m.,   min.  4,0" 
um   2''  a.  m. 

Spannkr.  (1.  Dünste:  Mittel  5,1  mm:  max.  5.3  mm  um   10'' a.  m., 
min.  5.0  mm  um  2''  a.  m. 

Wolken:    (Jattung  u.  Betrag.     Vormittags  cu  ni  G — 8,    Nach- 
mittags eil  ni  6  —  7,  um   lOl'  p.  m.  ganz  bezogen  ni    10. 
Kiclituug.     Meist  mit  dem  Winde. 

Niederschi.:  Morgens  und  Abends  feiner  B. 

Zustand  d.  See:   Teinp.     Mittel  0,2";  max.  U.G"   um  21'  p.  m., 
min.  2,6"  um  2''  a.  m. 
.Spczif.  (Jewicht,     Mittel  1,02572;  max.   1,0258,  min.  1,0256. 

Allg.  Bemerk.:  Bezogen.  Regenböen.  Zu  Invard  immer  starke 
dunkle  Bänke.  Vormittags  wehte  es  gleichmässig  sehr 
stark  und  klarte  auf  dabei. 
Regen  =  2  mm.  Ozongelialt  nach  24''  =  8. 
Nachmittags  flaute  es  ab.  Zwischen  4li  und  ö^  ging  der 
Wind  auf  kurze  Zeit  nach  N102°E,  um  5''  wieder  auf 
N282°E,  5'' 10'  nach  N192°K,  5'' 15'  wieder  auf  N2G0"E. 
Zwei  Wolkenschichten,  die  obere  eine  leichte  weisse  von 
W  nach  S  ziehend,  die  untere  cu  ni  dunkel  von  luvard 
auf  nach  SE  ziehend.     Abends  Regen. 

1874,  den  3.  Dezember. 

Position:  Rhodes  Bay. 
Schifl'sbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:   Richtung.     Mittel  N276°E;  N2G0°E  bis  10'' a.  m.,  dann 
N282"E. 
Stärke.     Mittel  6,9;    Wind    böig.     Vormittags   .3—8,    Nach- 
mittags  wurde   er  stärker,    Abends    gegen    lOl"    max.    bis 
zu  li. 
Barom.:    Mittel  755,43  mm;    tiel   beständig  von  761,45  mm  um 

2''  a.  m.  bis  zu  747,95  mm  um  lOli  p.  in. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  10,8";   max.   12,8°  um   2''  p.  in.,    min. 

8,3"   um  2'"  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  7,7  mm;  max.  9,2  mm   um  2'' p.  m.. 

min.  6,7  mm  um  10'*  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Ganz  bezogen  ni  10,  jedoch  um 
10''  a.  m.  ni  7:  Berge  stark  in  Nebel  gehüllt. 
Richtung.     Aus  NW. 
Niederschi.:  Leichter  B   bis  zum  Abend. 

Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  3,G";  max.  3.8"  um  2''  p.m., 
min.  3,4"  um  6''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.  Mittel  1,02553;  max.  1,0258,  min.  1,0254. 
Allg.  Bemerk.:  9''  a.  in.  Ozougehalt  nach  3G''=  10  —  11. 
9'!  a.  m.  Regen  =  0,55  mm. 
/ind  N282"E,  N260"E,  böig, 
bezogen  mit  leichtem  Regen.  Berge  stark  in  Nebel  ge- 
hüllt. 
Nachmittag  wie  am  Vormittag.  Wind  nahm  zu,  Abends 
gegen  10^  am  stärksten  bis  zu  11.  Nach  iC"  wieder 
schwächer  werdend. 

1874,  den  6.  Dezeiiiljer. 

(Rhodes  Bay  bis  2''  p.  m. 
Unter  Dampf  gegen  G''  p.  m. 
Christmas  Harbour  um  10''  p.  m. 
Schiffsbew.:  Kurs.  Um  2li  p.  m.  gestoppt,  um  6''  p.  in.  N340°E. 

Fahrt.    5,5. 
Wind:    Richtung.    Mittel    N265°E:    Vormittags    N282°E    und 
N2G0°E,  Nachmittags  sehr  veränderlich,  von   12''— 1''  .30' 
W-lich  1—3,    2t>  N2S2°E   1  —  2,    3''  N215°E  0  —  1,    4'> 
N192°E  2—3,  4''  30'  N147°E  2-3,  5''  35'  durch  N57°E 
nach  N350°E  1—2,  6h— 8''  N260°E   1—2,  dann  N226°E 
bis  9''  30',  als  wir  hinter  einer  steilen  Felswand  im  Aussen- 
hafen  ankerten      Hier   war   es   meistens  still,    nur   kamen 
plötzliche  Windstösse  von  den  Seiten  der  Wand  in  N170°K 
lind  N260°E. 
Stärke.    Mittel  2,4;  um  2li  a.  m.  noili   7 — 9,  dann   rasch  ab- 
flauend, Nachmittags  fast  still. 
Barom.:  Mittel   747,13mm;  vom   max.  750,10nim  um  G'' a.  iii., 

p.  m.    und    stieg 


tiel   es   bis   zum   min.  742,25  mm   un 
dann  wieder  bis  74G,70  mm  um  10''  p.  m. 


Temp.  d.  Luft:  Mittel   3,7°;  max.  4,8°   um  2''  p.  m.,   min.   2,5° 

um   10''  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel   4,2  mm;   max.  4,9  mm  um   2'' a.  m., 

min.  3.8  mm  um  G''  a.  m. 
Wolken:    Gattung  ii.  Betrag,    cu    ni    9  —  10,    nur    um    6''  a.  m. 
cu  ni  6—7. 
Richtung.    Aus  NW,  nur   l(i''  p.  m.  aus  SW. 
Niedersclil.:  Feiner  B   bis  3''  a.  m. 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  3,2°;    max.  3,5"   um   C' p.  m., 
min.  2,7"   um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel    1,02537;   max.    1,0258,   min.    1.0249. 
Allg.  Bemerk.:  Uzongehalt  nach  24''  =  G. 
Regenmesser  =  6,9  mm. 

Gegen  2''  a.  m.    flaute    es   ab.     Iliiuuiel    bezogen    mit   feinem 
Regen  bis  3''  a.  m.,   dann    etwas  aufklarend.     Wind  Vor- 
mittags NW-lich. 
Nachmittags  Himmel   bezogen. 

1S74,  den  7.  Dezember. 

Position-    /Christmas  Harbour  bis   10''  p.  m. 

(Unter  Segel  von   10''  p.  m.  an. 
Schifisbew.:  Kurs  N51°E  um   10'' p.  m. 

Fahrt.    5,5. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N305°E;  N260°E  bis  zu  N293°E  um 
12''  a.  m.  gehend,   Nachmittags  weiter  nach  N  gehend   bis 
zu  N338°E. 
Stärke.    Mittel  3,4;  stets  zunehmend  von  1 — 7.     Vormittags 
etwas   böig. 
Barom.:  Mittel  751,77  mm;  stieg  Vormittags  bis  zu   753,40  mm 

um   10''  a.  m.,  tiel  dann  bis  750,20  mm  um   10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  3,5";   max.  4.8°   um  2'' p.  m.,  min.  2,1° 

um   2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4.4  mm;  max.   5,1  mm  um  6'' p.  m., 

min.  3,7  mm  um  G''  a.  m. 
Wolken:    Gattung   u.  Betrag.    Himmel    grossenthells    bezogen, 
nur  um  2''  a.  in.  und  um  2''  p.  m.  etwas  weniger  cu  ni  G. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:   Von   G''  p.  in.  ab  leichter  B  und  A,  vorher  gegen 

4''  p.  m.  die  Spitzen  der  Berge  in  Nebel. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  2,6°;    max.  3.0°   um   2'' p.  m., 
min.  2,1°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02578;  max.   1,0259,  min.  1,0257. 
Allg.  Bemerk.:  Ozougehalt  nach  24''  =  9. 
Himmel  meist  fast  ganz   bezogen. 

Wind  N2G0°E  bis  zu  N293°E  12'' a.  m.  gehend,  zunehmend 
und  etwas  böig.  Wolken  ziehen  östlich,  später  südöstlich. 
Nachmittags  Wind  nördlicher  gehend  bis  zu  N338°E  und 
zunehmend.  Gegen  4''  ganz  bezogen,  die  Spitzen  der 
Berge  in  Nebel,  der  mehr  und  mehr  tiefer  kam.  Von 
G''    ab  leichter  Regen   und  Nebel. 


1874,  den  8.  Dezember. 

Position:  Von  2''  p.  m.  ab  Betsy  Cove. 

Schiffsbew.:    Kurs.    N153°E  um   10'' a.  m.  N161°E:    vor   dem 

Winde. 
Fahrt.    5.0.  dann  4,3. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N325°E;  fast  beständig  N327°E,   nur 

um  2''  p.  m.   N282"E,   Abends   still. 
Stärke.  Mittel  3.8;  Vormittags  um  2''a.m.  7,  dann  abflauend 

bis  zu  4,  Nachmittags  noch  mehr,  bis  zur  Windstille. 
Barom.:    Mittel  742,70  mm;    tiel   beständig  von  748,30  mm   um 

2''  a.  m.  bis  zu  738, .30  mm  um   10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  5,1°:  max.  6,8°   um  G''  \i.  m.,  min.  3,9° 

um   iC"  p   m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,8  mm;  max.  G  4  mm   um   2'' p.  m., 

min.  5.1  mm  um  6''  p.  m. 
Wolken:   Gattung   u.  Betrag.    Vormittags   ni   10,    Nachmittags 

aufklarend,  bis  nur  noi'h  VV'olken  am  Horizont  um  6''  p.  m., 

dann    ging   der  Wind    nach    N327°E,  und  es    bezog   sich 

wieder   mehr   und    mehr   cu    ni  7 — 8    um   10^  p.  m.,   ganz 

klar  um   12''. 
Richtung.    Mit    dem    Winde,    um    10''  p.m.    bei    Windstille 

aus  W. 
Niederschi.:  Feiner   A    und    B   bis    IP'a.  in. 
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Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  3,G°;    max.  4,6''   um   ßii  p.  m., 

min.   2,6°  um  2''  a.  m. 
Spezif.   Gewicht.    Mittel   1,02580;  max.   1,0259,  min.   1,0257. 
Allg.  Bemerk.:  9''  a.  m.  Ozongehalt  nach  '2-V'  =  11. 
Regenmesser  nach  24''  =  6  mm. 
Himmel  bezogen  mit  feinem  Regen  bis  11''  a.  ni.,  dann  mit 

eintretendem  AVestwinde  aufklarend. 
Nachmittags  aufklarend,  bis  nur  noch  Wolken  am  Horizont. 

Wind    nach    Nord    gehend    und    wieder    mehr    bezogen. 

Gegen   IC'  still,  Himmel  aufklarend.     Um  12''  ganz  klar. 

1874,  den  9.  Dezember. 

Position:  Betsy  Cove. 
Schili'sbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.    Mittel  N234°E:   Wind  ging  von  N282°E  um 
2ha.  m.  nach  N328°E  um  2^  p.  m.,    dann   nach  N147°E, 
N158°E. 
Stärke.    Mittel  0,5;   Vormittags  etwas  auffrischend  bis  zu   2, 
Nachmittags  anfangs   flauer  1,  der  N147°E  wieder  3. 
Barom.:    Mittel    738,48  mm;    max.    739,30  mm    um    10h  a.  m., 

min.   737,75  mm  um  C'  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  4,3°;  max.  6,4'='   um   IC'  a.  m.,  min.  2,6° 

um  2h  a.  m. 
Spanukr.  d.  Dünste:  Mittel  4,8  mm;  max.  5,5  mm  um  2h  p.  m., 

min.  4,4  nnn  um  2h  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Hinter   den    Bergen   zu    Luvard 
dunkele  Bänke  um  2h  a.  m. ,   von   denen   aber  nur  einige 
cu  Str.  über   den  Horizont   weiter   zogen,    oberer   Himmel 
den  Vormittag    über    oft    ganz  klar,    zuweilen    mit    ganz 
weissen  leichten  cu  str.   bezogen.     Nachmittags   leichte  cu 
ni  4 — 5,  Abends  mehr  und  mehr  bezogen  bei  S-Wiud. 
Richtung.    Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  4,4°;    max.  5,1°   um  2''  p.  m., 
min.  3,9°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02575;   max.   1,0258,  min.   1,0257. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  nach  24h  ^  jj. 
Regenmesser  nach  24h  =:  5^5  n^j 
Vorübergang  der  Venus  vor  der  Sonnenscheibe. 

1874,  den  10.  Dezember. 

Position:  Betsy  Cove. 
Schiffsbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.    Mittel    N2G3°E;    Vormittags    von    N170°E 
über  N215°E  nach  N248°E,  Nachmittags  N282°E. 
Stärke.    Mittel  2,7;   Vormittags  3  und  dann  etwas  abflauend 
bis   1 ,   Nachmittags    bedeutend    auffriscliend   bis  zu  6 ,   zu- 
weilen 9. 
Barom.:    Mittel  746,00  mm;    stieg  von  740,20  mm  um  2h  a.  m. 

bis  zu  750,00  mm  um   10h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  4,5°;   max.  G,G°   um   2h  p.m.,  min.  2,8° 

um  2h  ;i.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4,1  nnn;  max.  4,5  mm   um  6h  p,  m., 

min.  3,7  mm  um  Gh  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Himmel    meist   ganz  bezogen  cu 
ni   10,  Morgens  um  2h  a.  m.  jedoch  ni  7 — 8,  auch  Nach- 
mittags von  2h  bis  5h  ziemlieh  klar  cu  str.  4 — 5. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschl.:  — 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  3,7°;    max.  4,3°    um   2h  p.  m., 
min.  3,2°   um   10h  ,,.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02581;  max.   1,0259,   min.   1,0258. 
Allg.   Bemerk.:  Ozongelialt  nach   24h  r=-  0. 

Ein   schwaches  Polarlicht  war  Abends  zu  sehen. 
Hiuiniel    mei.st   ganz    bezogen.     Gegen    11h  a.  m.    etwas    auf- 
klarend.    Nachmittags   ziemlich    klar,    von    5h   ab   wieder 
ganz   bezogen.     Abends  wurde  der  Wind  sehr  stark. 

1874,  den  11.  Dezember. 

Position:  Betsy  Cove. 
Schift'sbew.:  Kurs.  — 
Fahrt.  — 


Wind:    Richtung.     Mittel  N296°E;    meist  N305°E,  erst  gegen 

Abend  N2S2°E. 
Stärke.     Mittel  6,7;  zwischen  5  nnd  8,  Abends  von   10h  bis 

12h  p.  n).  sehr  starker  Wind   bis  zu   10. 
Barom.:    Mittel  746,43  mm;    fiel    von  748,95  mm   um  2h  a.  m. 

bis    745,30  mm    um    2h  p.  m.    und   stieg    dann   wieder   bis 

746,30  mm  um   10h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  5,7°;  max.  7,7°   um  2h  p.  m„  min.  4,6° 

um  2h   a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,0  mm;  max.  6,4  mm  um  loha.m., 

min.  4,3  mm  um   10h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Vormittags  Himmel  ganz  bezogen 

ni   10,  Nachmittags  etwas  klarer  cu  ni  5 — 6  um  6h  p.  m., 

von  8h  bis  10h  nieder  bezogen,  dann  klarte  es  wieder  auf. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  Vormittags  von  Gh  a.  m.  an  leichter  A  und  B,  von 

10h   bis  11h  a.  m.  starker  Niederschlag,    zuweilen   leichter 

Regen. 
Zustand  d.  See:    Temp.     Mittel  3,3°;  max.  3,6°  um  2h  p.  m., 

min.  2,9°   um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02592;  max.  1,0261,  min.   1,0257. 
Allg.  Bemerk.:  Ozougehalt  =  9.     Regenmenge  =  0,55  mm. 
Himmel  ganz  bezogen,  von  Gh  bis   11h  a.  m.  starker  Nieder- 
schlag, zuweilen   leichter  Regen.     Nach  11h  aufklai'end. 
Nachmittags  klarer  bis  auf  eine  kurze  Zeit  von   lhbislh3u', 

wo  ganz  wenig  Regen  fiel.     Von   8h  bis  IQh  bezogen,  dann 

aufklarend.     Von  10h  bis  12h  sehr  starker  Wind. 


1874,  den  12.  Dezember. 

Position:  Betsy  Cove. 
Schiffsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.   — 
Wiud:  Richtung.    Mittel  N282°E;  fast  ununterbrochen  N282°E, 
nur  um  2h  a.  m.  kurze  Zeit  N260°E. 
Stärke.     Mittel    3,0;     Vormittags    abflauend    von    3 — 4    auf 
etwa  2 — 3,  Abends  fast  ganz  still. 
Barom.:  Mittel  751,33  mm;    stieg  von  747,80  mm  um  2h  a.  ni. 
bis    754,30  mm    um   6h  p.  m.,    um   8h  p.  m.  Barometer  an 
Land  zum  Vergleich  bis   11h  a.  m.  am   15.  Dezember  1874. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  5,5°;  max.  7,5°  um  2h  p.  m.,  min.  3,6° 

um   10h  p   „1 
Spannkr.  d.  Dunste:  Mittel  4,3  mm;  max.  4,5  mm   um  Gh  p.m., 

min.  4,1  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:     Gattung  u.  Betrag.       Vormittags    cu,    und    zuweilen 
cu  ni  4 — 5,    zu  Luvard  hinter  den  Bergen  starke  Bänke, 
die  aber  nur  über  dem  Horizont  weiter  zogen,  Nachmittags 
Himmel  klar,    leichte  cu  2 — 3,    bisweilen    cu  ni  3 — 4  am 
Horizont,  um   10h  p.  m.  cu   1. 
Richtung.     Aus  NW. 
Niederschi.:  — 

Znstand  d.  See:  Temp.     Mittel  3,4°;   max.  4,0°  um  2h  p.  m., 
min.  3,0°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02600;  max.   1,0262,  min.  1,0259. 
Allg.  Bemerk.:   Uzongehalt  =  7 — 8. 

Wind  abflauend  von  3h  bis  4h  etwa  2 — 3. 
Nachmittags    Himmel    klar,     leichte    Wolken    am    Horizont. 
Abends  fast  ganz  still. 

1874,  den  13.  Dezember. 

Position :    Betsy  Cove. 
Schifi'sbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.     Mittel    N326°E;    Vormittags   von    N282°E 

über  N305°K    nach  N327°E,    Nachmittags    bald  N327°E, 

bald  N338°E. 
Stärke.     Mittel   1,8;    früh  Morgens    und   Abends    um  Gh  fast 

still,  in  der  Zwischenzeit  2 — 3,  und  um   IQh   p.  m.  wieder 

1—3. 
Barom.:  —  An  Land  zum  Vergleich. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  5.3";  max.  ö,ü°  um  2h  p.  m.,  min.  3,0° 

um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel   5,3  mm;  max.  6,0  mm  um  Ghp.m., 

min.  4,3  mm   um  2h  a.  m. 
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Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Vormittags  Himmel  ziemlich 
klar,  Bewölkung  zunehmend  von  cu  ni  2  bis  cu  6,  Nach- 
mittags cu  ni  10,  Hinunel  mit  ni  bezogen,  über  dem 
Horizont  dunklere  cu  ni.  Berge  zu  Luvanl  im  Nebel. 
Um   lOl'  p.  ni.  ni  7 — 8. 

Richtung      Aus  der  Windrichtung  ziehend. 
Niederschi.;   Von   B'»  p.  m.   ab  feiner  B 

Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  4,'2'" ;  max.  ö.ri"  um  S^  p.m., 
min.  H,  1"  um  2''  a.  m. 

Spezif.  Gewicht.     Mittel   l,02G0ö;  max.   1,021J1,  min.  1,0259. 

Allg.   Bemerk.:   Ozongehalt  =   7—8. 

Himmel  ziemlich  klar,  sehr  leichter  Wind.  Nachmittags 
Himmel  mit  ni  bezogen,  über  dem  Horizont  dunklere  cu  ni. 
Berge  zu  Luvard  in  Nebel.  Von  ü^  p.  m.  ab  feiner 
Regen. 

1874,  deu  U.  Dezember. 

Position :    Bets}'   Cove. 
SchiÖ'sbew. :   Kurs.  — 

Fahrt.   — 
Wind:  Richtung.     Mittel  N314°E:   von  N31G°E  über  N.305°E 
nach  N327''E  am  Vormittage  und  ebenso  am  Nachmittage. 
Stärke.     Mittel  2,0;  anfangs  6,  dann  immer  mehr  abflauend, 
um  6''  a.  m.  2 — ?>,  bis  es  Abends  ganz  still  wurde. 
Baroni.:  —  An  Land  zum  Vergleich. 
Temp.  d.   Luft:  Mittel   G,4° ;  ma.x.  6,8°   um  21'  a.  m.,  min.  6,8" 

um  (j^  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  6,9mm;  max.  7,1  n)ui  um2lia.m., 

min.  6,7  mm  um  6^'   p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Himmel  ganz  bezogen  ni   10. 

Richtung.     Aus  N. 
Niederschi.:    Ununterbrochen  A  und  B,    welcher    letztere    von 

9''   30'  bis   H''  a.  m.   besonders  stark  war. 
Zustand  d.  See:    Temp.     Mittel  4,6°;  max.  4,7"   um  6''  p.  m., 
min.  4,3°  um  6''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02560;  max.   1,0260,  min.   L0253. 
Allg.  Bemerk  :  9''  a.  m.  Ozongehalt  nach  24li  =  10.     9h  a.  m. 
Regenmenge  nach  24''  =  7,25  nmi. 
Ganz  bezogen  mit  Regen  und  Nebel.     Von  2''  bis  4''  Wind 
stärker.     9h  30'    bis    llh    stärkerer    Regen.      Nachmittags 
Wetter  wie  am   Vormittag.      Wind   Abends  still. 

1874,  deu  15.  Dezember. 

Position:  Betsy  Cove. 
.Schiftsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.    — 
Wind:    Richtung.     Mittel  N285°E;    Vormittags  N12°E,    dann 

still,    und    später    N305''E,    Nachmittags    theils    N271"E, 

theils  N282''E. 
Stärke.     Mittel  3.G;  Nachmittags  auffriiJchend  von  2  bis  zu  8. 
Barom.:    Mittel   743,05  nun:    nur    3  Nachmittagsbeobachtungen 

vorhanden. 
Temp.  d.  Lult:  Mittel  4,9";  max.  6,6°  um   lOh  a.  m.,   min.  2,3" 

um   10''  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,4  mm;  max.  6,9  mm  um  lül'a.m., 

min.  3,8  mm  um   0''   p.  ui. 
Wolken:     Gattung   u.    Betrag.     Im    Allgemeinen     ui     10,     imr 

Abends  etwas  klarer  cu  ni  S  —  6. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:    Fast  den  ganzen  Tag  A    und    leichter  B,    um  2'' 

p.  m.  zuweilen  etwas  C. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  4.2";  max.  4,8°   um   lOh  a.  m., 

min.  3,5°  um  6h  p.  m. 
.Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02545;  max.   1,0259,  min.  1,0252. 
Allg.  Bemerk.:   Still   bis  2h   a.  m.      Himmel   bezogen   mit  Nebel 

und    ganz    leichtem    Regen.     Um    5h    still.      Sh    bis    IQh 

N316"E,   10h  ijis  12h  N305°E,  dann  N2S2"E.     Um  9h  a.m. 

kurze   Zeit    aufklarend,    um    Ifh    im  N  aufklarend.     12h 

cu  ni  8. 
9h  a.  m.  Ozongehalt  =^  10.     Regenmenge  =   15,2  mm. 
Ih   p.  m.    Wind    N271°E    zunehmend    mit   Böen    mit    wenig 

.Schnee.     Abends  der  Wind    ziemlich    gleichmässig    stark. 

Zu   Luvard   dunkle   Bänke,    von    denen    zuweilen   Schnee- 

böen  herüber  kamen. 


1874,  den  16.  Dezember. 

Position:  Betsy  Cove. 
SchiÖ'sbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.     Mittel  N292°E:  Vormittags  meist  N282°E, 

dann  N305"E;  Nachmittags  ebenso. 
Stärke.    Mittel  7,3;  Vormittags  6 — 7,  dann  etwas  abflauend; 

Nachmittags  8  —  10. 
Barom.:  Mittel   748,88  nun;  max.  750,30  ujm  um  6h  a.  m.,  min. 

747,50  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel   5,4°;  max.  8,0°   um  2h  p.  m.,  min.  2,6° 

um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel   5,6  mm;  max.  6,7  nun  um  6h  p.  m., 

min.  4,3  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Um  2h  a.  m.  cu  ni  2—4,    dann 

Vormittags  cu  ni   10;  Nachmittags  cu  ni  anfangs  6,  später 

wieder   10,  Abends  7 — 8. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:   Um  2h  a.  m.  zu  Luvard  eine  dunkle  Bank,    von 

der  aus  Schnee-  und  Hagelböen  über  den  Himmel  zogen. 

Um  10h  a.  m.  und  6h  p.  m.  leichter  B. 
Zustand  d.  See:  Temp.      Mittel  3,6°;    max.  4,4°   um  2h  p.  m., 

min.  2,9"   um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02584;  max.   1,0260,  min.   1,0257. 
Allg.  Bemerk.:  9h  a.  m.  Ozongehalt  nach  24h  =   lo.     9h  a.  m. 

Regenmenge  nach  24h  ^  0,6  mm. 
Früh   zu  Luvard    eine   dunkle  Bank,    von   der  Schnee-  und 

Hagelböen  über  den  Himmel   zogen.     Morgens    abflauend 

und  ganz  bezogen. 
Wind  zunehmend,  namentlich  Nachmittags  etwas  aufklarend, 

später  der  Himmel  ganz  mit  einer  dünnen  weissen  Wolken- 

schicht  bezogen,  darunter  <lunklere  cu  ni,  schnell  ziehend. 


1874,  den  17.  Dezember. 

Position:  Betsy  Cove. 
SchiÖsbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.     Mittel  N298°E;    fast   immer  N305"E,    nur 
Nachmittags  zuweilen  N282"E. 
Stärke.     Mittel  4,9;  Vormittags  3 — 6;  Nachmittags  erst  auf- 
frischend bis  8,  dann  immer  flauer  bis  3. 
Barom.:    Mittel  749,40mm;    flel    von  749,15mm  um  2h  a.  m. 
bis  zum  min.   747,20  mm    um    10h  ;i.  m.  ^    stieg    dann    bis 
zum  max.   752,40  mm  um   10h  p,  „i. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  6,8°;  nuix.  7,6"   um  2h  p.m.,  min.  4,8° 

um    10h  p.  „,. 
Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel  6.2  mm;  nuix.   7,3  mm  um  6h  a.  m., 

min.  5,0  mm  um    10h   p    y, 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Vormittags  ni   10,   Nachmittags 
etwas  aufklarend  cu  ni   7,   eine  dunkle  Bank    in  W,   die 
Abends  sich  verzog,  cu  4. 
Richtung.      Mit  dem  AVinde. 
Niederschi.:  Vormittags  B  und  A. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  4,4°;  max.  4,9"   um  6h  a.  m., 
min.  3,8"  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02583;  max.  1,0259,  min.   1,0258. 
Allg.  Bemerk.:  9h  a.  m.  Ozongehalt  nach  24h  =  10—11.    9h 
a.  m.  Regen  ^=  6,8  nmi. 
Bezogen  mit  Regen  und  Nebel. 

Nachmittags  aufklarend,  eine  dunkle  Bank  in  W,  die  Abends 
sich  verzog.     Wind  wurde  immer  flauer. 


1874,  den  18.  Dezember. 

Position:   Betsy  Cove. 
Schiffsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.     Mittel  N294°E;   Wind  ganz  still,  gegen  3h 
a.  m.  wenig  N102°E,   dann   N327"E   und  später  fast  be- 
ständig N282°E. 
Stärke.      Mittel    3,3;    Vormittags    flau,    Nachmittags    immer 
mehr  auffrischend,   bisweilen  bis  zu  8. 
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Barom.:    Mittel  751,52  mm;    fiel    vom  max.  753,40  mm  um  2'' 

a.  m.   fortwährend    bis    zum    min.   749,0  mm   um  G'i  p.  m. 

lind  stieg  dann  wieder  bis  zu   752,05  mm  um   10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  5,3°;  max.  6,6°  um  2''  p.  m.,  min.  3,8° 

um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,3  mm;  max.  6,1  nun  um   10'' a.  m.. 

min.  4,2  mm  um   10''  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  Himmel  schön  und  klar, 

wenig  Wolken  im   2—3,   gegen   10''  a.  m.  bezog   sich  der 

Himmel  ni   10,  als  der  Wind   nach   N282°E   ging.     Nach 

lli  30'  p.  m.    klarte    der    obere    Himmel    auf,    über    dem 

Horizont   cu  ni  4 — 5    in  massiger  Geschwindigkeit  in  der 

Windrichtung  ziehend. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:  Nach  S''  a.  m.  starker  A,  um   1''  15'  p.  m.  wenig 

B,  um  6^  p.  m.  Hagel  und  Schnee,  jedoch  selten. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  4,4°;    max.  4,7°  um  6l'  p.  jn., 

min.  4,1°   um  2h  a.  m.  und  um  10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02515;  max.  1,0256,  min.  1,0248. 
AUg.  Bemerk.:    9»   a.  m.    Ozongehalt    nach    241'  =  7_8.      9I1 

a.  m.  Regen  =  0,2  nun. 
Wind  ganz  still,  gegen  3''  a.m.  wenig  N102°E.  Himmel  schön 

und    klar,    wenig  Wolken   am    Horizont.     Gegen  Morgen 

ging  der  Wind  nach  N282°E,  und  der  Himmel  bezog  von 

W.     Nach  8I1  starker  Nebel. 
Nach   Ih  30'  p.  m.  aufklarend,  der  obere  Himmel  ganz  klar, 

über    dem   Horizont    cu  ni    in    massiger   Geschwindigkeit 

ziehend  in  der  Windrichtung. 

1874,  deu  19.  Dezember. 

Position:  Betsy  Cove. 
Sehiffsbew.:   Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.     Mittel   N319°E;    ging   von   N282°E    gegen 

lOh    nach  N327°E   und  Nachmittags   nach    N350°E   über, 

war  jedoch  Abends  um  10''  wieder  N327°E. 
Stärke.     Mittel  3.5;  nur  um  2''  a.m.  6 — 7  und  um  6'' p.  m. 

der  N350°E  5—6,  sonst  2—3. 
Barom.:  Mittel  751,94  mm:  max.  755,15  mm  um  6'' a.  m..  min. 

747,80  mm  um  101"  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel    5,5°;    max.  6,4°    um    UJl'  p.   m. ,    min. 

4,4°   um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,7  mm;   max.  6,5  mm  um    10'' p.  m., 

min.  4,2  mm  um  2''  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Anfangs  Himmel  oben  klar,   eu 

ni  2 — 3,  zwischen  5''  und  7''  a.  m.  mehr  bezogen,   gegen 

101'  a.  m.  bezogen  ou  ni  9 — 10,  später  ni   10. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:    Um  7''  30'  p.  ni.  fing  es    an   zn    regnen,    um   9'' 

starker  Nebel   und  Niederschlag;  von   11''  p.m.  ab  starker 

Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  4,7°;   max.  5,3"   um  6''   p.  m., 

min.  4,1°  um  2^'  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02545;  max.  1,0257,  min.  1,0252. 
Allg.  Bemerk.:  9'»  a.  m.  Ozongehalt  ^  9.    Regen  =  0,3  mm. 
Anfangs  Himmel  oben  klar;   zwischen    5''  und  7h   mehr  be- 
zogen, dann  wieder  aufklarend.    Nach  8h  Wind  N327°E, 

mehr  und  mehr  bezogen. 
Nachmittags  ging  der  Wind    nordöstlich,    ni;    gegen    7h  30' 

fing  es    an    zu    regnen.     Um  9h  p.  m.    starker  Nebel    und 

Niederschi.,   von   ll''  ab  starker  Regen. 

1871,  den  20.  Dezember. 

Position:  Betsy  Cove. 
Schifl'sbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.     Mittel    N312°E;    Vormittags    von    N305°E 

bis  N1°E,  Nachmittags  zwischen   N316°E  und  N270°E. 
Stärke.     Mittel    1,8;  Morgens  2—3,  Nachmittags  1 — 3. 
Barom.:    Mittel  740,75  nun;    fiel    vom    max.  745,15  mm  um  2h 

a.  m.    bis   zum   min.  736,80  mm    iini    6h  p.  m.    und    stieg 

dann  bis  739,35  mm  um   10h  p.   „,. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  7,0°;  max.  7,5°   um  6h  p.  m.,  min.  4,8° 

um   IQh  p.  ni. ;   bis  6h  p.  m.  wenig  veränderlich   zwischen 

7,2°  und   7,5°,  dann  rasch  abnehmend. 


Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  6,9  mm;  max.  7,4  mm  um  2h  p.  m., 

min.  4,6  mm  um  10h  p.  m.;   Vormittags   und  Nachmittags 

fast  beständig  7,3  mm  bis  7,4  nmi. 
Wolken:    Gattung   u.  Betrag,     ni    10;    um    4h  30'  p.  m.   auf- 
klarend, nach  8h  obere  Himmel  klar,  eu  2 — 3  am  Horizont. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:  Von  2h — 7h  a.  m.  starker  Regen,    der  von  6h  ab 

zuweilen   schwächer  wui-de;    nach    7h    noch    innuer  Regen 

und   Nebel   liis  4h   30'  p.   m. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  5,0°;    max.  5,6°  um  6h  p.  m., 

min.  4,6°   um   10h  p.  ni. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02535;  max.   1,0259.  min.  1,0250. 
Allg.  Bemerk.:  9h  a.  m.  Ozongehalt  nach  24h  =   n.     9h  a.  „,. 

Regen  nach  24h  =  22,1  mm. 
2h  l)i"s  7h  a.  m.  N305°E.  Wind,  starker  Regen.     Von  6h  ab 

zuweilen    schwächerer    Regen,     doch    immer    andauernd. 

Um   7h  ging  der  Wind  nach  N350°E,   immer  Regen   und 

Nebel. 
7h  30'   aufklarend,    nach    8h    oberer   Himmel    klar,    cu    am 

Horizont. 

1874,  den  21.  Dezember. 

Position:  Betsy  Cove. 
Schifi'shew.:   Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.    Mittel    N302°E;    Vormittags    von    N293°E 

na.'h  N327°E,    Nachmittags  zurück    nach  N282°E   bis  9h 

p.m.  2  —  3,    9h  — 10h  N192°E  ganz  schwach,    10h  — 12h 

wieder  ganz  schwacher  N282°E. 
Stäi-ke:    Mittel   2,4;    frischte    auf   von     1   bis  4    um    6h   p.  m., 

dann  0 — 1. 
Barom.:  Mittel  743,90mm;  stieg  mit  wenig  Unterbrechung  vom 

min.   742,55  mm  um  2h  a.  m.  bis  zum  max.  746,95  mm  um 

10h  p.  „,. 
Temp.  d.  Luft:   Mittel  4,9°;  sonst  5,0°  bis  5,8°,    nur  2h  a.  m. 

3,5°  und  ebenso  um  10h  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4,5  nun;  max.  5,4  mm  um  10h  .,.  m., 

min.  3,8  nun  um  6h  p.  m. 
Wolken:    Gattung   u.   Betrag.    Vormittags    um    2h  a.  m.    etwas 

bezogen  cu  ni  7 — 8,   später  nur  noch  am   Horizont  cu  ni 

2 — 3,    aber  um  10h  a.m.  cu  5 — 6,  Nachmittags  fast  klar 

cu  ni  3 — 4,  dann  mehr  abnehmend   1  —  2. 
Richtung.    Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:  Nachmittags  4h  wenig  B. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  4,8°;    max.  5,1°    um   ■_"'  p.  ni., 

min.  4,1°   um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewi<'lit.    Mittel   1,02516;  max.   1,0254,  min.   1,0250. 
Allg.  Bemerk.:  Starke  Dünung  aus  NE. 

9h  a.  m.  Ozcuigehalt  nach  24h  =:  8.    Regenmenge  =  7,8  mm. 
Anfangs  etwas   bezogen,  später  nur  noch  am  Horizont. 
Nachmittags  4h  ganz  wenig  Regen,  bis  9h  NW-licher  Wind 

•2—3,  von  9h  — 10h  N192°E  ganz  schwach,   10h— 12h  ganz 

schwacher  N282°E. 

1874,  den  22.  Dezember. 

Position :  Betsy  Cove. 

Schiflsbew.:  Kurs.  — 
Fahrt.  — 

Wind:     Richtung.     Mittel    N232°E;    anfangs    N237°E,    dann 
N192°E,  Abends  N282°E. 
Stärke.    Mittel  0,8;  um  2h  a.  m.  und  um   10h  p    „,.  still  oder 
fast  still,  sonst  1—2. 

Barom.:   Mittel  755,35  mm;  stieg  beständig  von   749,40  mm  um 
2h  a.  m.  bis  761,30  mm  um  10h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  4,4";  max.  6,0°   um   10h  a.  m..  min.  2,0° 
um   2h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  3.8  mm;  max.  4,5  nun  um  lOh  p.  m.. 
min.  3,3  mm  um   lOh  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Vormittags  Himmel  klar,  wenig 
cu  am  Horizcnit,  die  sieh  jedoch  mehrten  von  1 — 5,  Nach- 
mittag oberer  Himmel  leicht  weiss  bezogen,  darunter  cu 
ni  in  der  Windrichtung  ziehend,  ni  10,  später  cu  ni  ab- 
nehmend von  8  bis  5, 
Richtung.    Mit  dem  Winde. 

Niedcrschl.:  Um  2h  p.  m.  sehr  wenig  C. 
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Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  i,:]°;    max.  4,7°    um    21'  p.m., 
min.  :i,K°   um  (jli  a.  in. 
Spezif.   Gewielit.    Mittel    1,0l'ö4ji  max.    1,0-257,  min.    1,0252. 
Allg.  Bemerk.:  9''  a.  m.  Ozongehalt  naeli  24''  =  7. 

Anfangs    windstill.     Himmel    klar,    am    Horizont   wenig   cu. 
Um   4''  a.  m,  sehwaelier  N2:!7-'K,   7IiXl'7I°K    1 — 2,    gegen 
Oh  N231°E   1—2,  dann  N20:;°E. 
Naehmiltags   oberer  Himmel   ganz  leicht  weiss  bezogen,  dar- 
unter cu  ni  nach  SE  ziehend.     Wind  ganz  schwach. 

1874,  den  23.  Bezeiiiber. 

Position:  Betsv  Cove  bis  2li  p.  ni. 

49°  7,5'— 48°  44,4'  S-Br.,    70°   10,5'-70°  Ö2,.V  0-Lg.  von 
2'i  p.  m  bis  10h  p.  „,. 
Schiffsbew.:  Kurs.    N23°E,  später  N3J°E  und  zuletzt  N54°E. 

Fahrt.    ,')„')   bis  6,5. 
AVind:    Richtung.    Mittel    N.319°E;    V'ormittags    erst    N282°E, 
dann    \;i27°E,    Nachmittags    von    N30ö°E    über  N31ü°K 
nach   N3öO°E. 
Stärke.    Mittel   2,5;    Vormittags  schwach   0—1.    Nachmittags 
frischte  der  Wind  auf  G — 3. 
Barom. :  Mittel  7G2,8Smm:  wenig  veränderlich,  max.  7ti:!,3ö  mm 

um  2''  p,  m.,  min.  762,15  mm  um  2h  a.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  4,9°;  max.  6,3°  um   10h  a.  m.,  min.  3,4° 

um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4,6mm;  max.  4,9nim   um  IQh  p.  m., 

min.  4,1  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:    Gattung   u.    Betrag.    Mitfehvache   etwas   bezogen   cu 
ni   7,   gegen  Morgen  ganz  klar  cu  str.   1—2  am  Horizont, 
gegen   '>'/,;<<  p.  m.  bezog  sich  der  Himmel  mit  einer  leichten 
Wolkcnsi'hicht,    die   zuweilen    den   klaren   Himmel    durch- 
scheinen Hess,  cu  ni  erst  6— S,  später  9 — 10. 
Richtung.    Mit  dem   Winde  ziehend. 
Niederschi.:   — 

Zustand  d.  See:   Temp.    Mittel  4,1°;    max.  4,6°   um   10h  a.  m  , 
min.  3,6°  um  10h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02590:  max.   1,0262,  min.   1,0257. 
Allg.  Bemerk.:  9h  a.  m.  Ozongehalt  nach  24h  ^  s. 

Mittehvache  etwas  bezogen,  gegen  Morgen  ganz  klar,  cu  str. 
am  Horizont  ziehend;  ganz  schwacher  Wind  bis  gegen  llh. 

1874,  den  24.  Dezember. 

Position:  48°  37,4'— 47°  33'  S-Br.,  70°  50,2'— 70°  22,0'  0-Lg. 

Schififsbew.:    Kurs.    Vormittags   N3U;°E    und    N33S°E,    dan"!! 
N237°E,   Nachmittags  N57°E,  später  N12°E. 
Fahrt.    Vormittags   anfangs   5,    dann  7,  Nachmittags  bald  3, 
bald  5. 

Wind:  Richtung.    Mittel  N354°E;  Vormittags  N12°E,  N35°E, 

dann  N327°E,  Nachmittags  N327^'E,  nur  10h  p.m.  N305°E. 

Stärke.    Mittel  3,8:    Vormittags   4  —  5    im  Anfange,    von  4h 

a.  m.  an  nahm  der  Wind  beständig  zu  bis  zu  11,  von  11h 

an  flaute  er  wieder  ab  von  5  bis  zu  2  um  10h  p.  „,. 

Baroui  :  Mittel  753,78  mm:  max.  760,00  mm  um  2h  a.  m.,  min. 
750,60  mm  um  2h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  5,7°;  max.  6.4°  um  6h  p.  m.,  min,  4,6^ 
um  2''  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,7  mm;  max.  6  6  mm  imi  10''a.  m., 
min.  4,7  mm  um  2h  a.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  ni   10,    Nachmittags 
bis  9h  30'  p.  m.  ganz  klar  oder  wenig  str.,   1 — 2,  am  Hori- 
zont,  9'»  30'   leichte   cu   und   cu   str.   7—8,    10h   ;io'   ganz 
klar,   Uh   30'  wie  91'  30'. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschi.:  Vormittags  Luft  feucht.  Von  7-Vih  a.  m.  an  bis 
O'Vjh  a.  m.  starker  Regen,  gemessen  =5,4  mm;  diesig  um 
dieselbe  Zeit,   Nachmittags  kein  Niederschlag. 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  4,1°;    max.  4,5°    imi    6h  p.  m., 
min.  3,5°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02601;  max.   1,0261,  min.   1,0259. 

Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  nach  24h  =  n. 

Nachts   ganz    mit  ni  bezogen.     4h  a.  m.  Wind  beständig  zu- 
nehmend, 3  Stunden  starker  Regen  =  5,4  mm. 
Gegen  11h  a.  m.  abflauend  und  schnell  aufklarend.    See  und 
Dünung  aus  N. 


1874,  deu  25.  Dezember. 

Position:  47°   19,0'- 46°   13'  S-Br.,  70°  36'-72°   10' . 0-Lg. 
Sehifi'sbew.:    Kurs.    Vormittags   meist   N12°E,    später   N35°E, 

Nachmittags  wieder  N12°E. 
Fahrt.    4  —  6. 
AVind:  Richtung.  Mittel  N31 1°E:   bald  N305°E,  bald  N327°E, 

jedoch  um  Gh  p.  m.  eine  Zeitlang  N293°E. 
Stärke.    Mittel  4,8;  meist  4—6,  um   IQh  p.  m.  nur  3—4. 
Barom.:  Mittel  755,35mm;  stieg  fast  immer  vom  min.  754,40mm 

um  2h  a.  m.   bis  zum  max.  756,75  mm  um   10h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  7,2°;  max.  8,6°  um  10h  p.  „,.,  min.  5,4° 

um  2h  a.  m  ,  stieg  beständig  vom  min.  zum   max. 
Spannkr.    d.    Dunste:     Mittel   7,1mm;    .»itieg    auch    vom    min. 

5,9  nmi  um  2h  a.  m.   bis  zum  max.  8,1  mm  um   10h  p.  m. 
AA'olken:  Gattung  ii.  Betrag.   Wetter  bis  gegen  4h  a.  m.  wie  am 

Abend  vtn'hcr  cu  str.  2 — 3,  dann  nach  und  nach  bezogen 

ni  10,  diesig,  um   7h  15'  p.  m.  aufklarend  cu  ni  5 — 6,  um 

11h  wieder  ganz  bezogen. 
Richtung.    Mit  dem  AA'inde  ziehend. 
Niederschi.:    A'on    Ih  DO'  a.  m.    bis  2h  p.  m.    feiner  B,    diesig, 

von  6h— 7h   15'  feiner  B. 
Znstand  d.  See:  Temp.   Mittel  5,1°;  zunehmend  vom  min.  4.1° 

um  2h  a.  m.   bis  zum  max.  6,7°   um   10h  p.  n). 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02595;  max.   1,0262,  min.   1,0258. 
Allg.  Bemerk.:  9h  a.  m.  Ozongehalt  nach  24h  =  10—11.    Regen 

=  1,3  mm. 
Starke  N-Dünuug. 

1874,  den  26.  Dezember. 

Position:    46°  0,0'- 45°   56,0'  S-Br.;    72°  27'— 71°   33'  O-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.      A'ormittags    N23°E,    dann    N282°E    und 
N305°E;  Naehmiltags  N282°E,  dann  N35°E. 
Fahrt.     A'ormittags   erst    2,5,    dann    5 — 6;    Nachmittags   2,5 
bis  3,0. 
Wind:    Richtung.     Mittel    N347°E:    Vormittags    N327°E    und 
N12°E,  Nachmittags  N350°E,' Abends  N327°E. 
Stärke.     Mittel  7,7:   um  2h  a.  m.  3.  durch  NE  auffrischend 
von  6 — 10,    blieb  9  —  10  den  ganzen  Tag   über.     Um  11h 
55'  p.  m.  eine   Bö   von    Stärke    10 — 11,    in    welcher    der 
Wind  von  N327°E  auf  N305°E  sprang. 
Barom.:    Mittel   746,40  mm;    fiel    von   755,70mm  um  2h  a.  m. 

bis   738,20  mm  um  10h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   10,7°;    max.  12,0°  um   2h  p.  m.,    min. 

9,2°  um  2h  a.  m. 
Spannkr,  d.  Dünste:  Mittel  9,2  mm:  max.  10,2  mm  um  2h  p.  m., 

min.   8,0  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken:    Gattung   u.  Betrag,     ni    10.     Nachts    Himmel    leicht 
bezogen,  zuweilen  aufklarend  bis  zu  6 — 7.    Nach  4h  a.  m. 
dicht  bezogen.     Gegen   10h  p.  „,.  zuweilen  aufklarend  bis 
7;  diesig. 
Richtung.     Mit  dem  AA'inde  ziehend. 
Niederschi  :  B  von  5h  a.  m.  ab:  diesig. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  8,3°;  max.  10,1°  um   10h  p.m., 
min.  6,8°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02607;  max.   1,0263,  min.  1,0259. 
Allg.   Bemerk,:  9h  a.  m.  Ozongehalt  nach   24h  ^   10.     9h  a.  m. 
Regenmenge  nach   24h   ^   11,9  mm. 
Starke  Dünung  und  .See  aus  N. 
Nachts  Himmel    leicht  bezogen,   zuweilen    aufklarend  bis  zu 

6—7. 
Nach  4h  a.  ni.  dicht  bezogen,  von  5h  ab  Regen.    AVind  nach 

N12°E,  aulTriscliend:  diesig, 
p.  m.    Himmel  ganz  bezogen  mit  Regen  und   diesig.     Gegen 
10h  zuweilen  aufklarend   bis  7.    Um   10h  5,5'  eine  Bö  von 
Stärke    10—11,    in    welcher   der  Wind   von    N327°E   auf 
N305°E  sprang. 
Ganz  vereinzeltes  Meeresleuchten. 

1874,  den  27.  Dezember. 

Position;  45°  52,0'— 45°  16,3' S-Br.;   71°  44'— 72°  45,1' O-Lg. 

Schiffsbew.:  Kurs,     Vormittags  N12°E,  dann  N338°E;   Nach- 
mittags N350°E,  später  N12°E. 
Fahrt.     A'ormittags  2,1,  Nachmittags   3,4—3,8. 

Wind:  Richtung,     Mittel  N290°E:  von  N305°E  nach  N282°E, 
gegen  Gh  p.  m.  zeitweilig  N316°E,  dann  wieder  N282°E. 
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Stärke.  Mittel  7,9:  bis  Gh  p.  m.  stets  8—9.  dann  eine  Zeit 
lang  6—7;  von  9''  p.  m.  an  nahm  der  Wind  wieder  zu 
bis  zu  9,  heftige  Böen. 

Barom.:  Mittel  746,03  mm;  stieg  unaufhörlich  von  7.38,70  mm 
um  Sh  a.  m.   bis  749,65  mm  um   lOl^  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  9,6°;  max.  11,3°  um  lO'i  p.  m..  min. 
8,4°  um  6h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  7,'_'mm;  max.  8,4  mm  um  lOh  p,  m., 
min.   6.5  mm  um   2''   p.  m 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Bis  l'i  a.  m.  bezogen,  dann  auf- 
klarend, oft  ganz  sternenklar,  eu  3 — 4;  von  41i — 8^  etwas 
mehr  bezogen,  eu  ni  7 — 8;  Vormittags  aufklarend,  cu  4 
bis  5;  Nachmittags  klar,  cu  Str.  3 — 4;  Abends  mehr  be- 
zogen cu  ni  10,  später  ni  10.  Von  10h  30'  an  aufklarend. 
Richtung.     Zogen  mit  dem  Winde. 

Niedersehl.:  B  bis  Ih  a.  m.,  dann  einige  schnell  vorüberziehende 
Regenböen  bis  gegen  6h  a.  m. ;  ebenfalls  einige  Regen- 
böen am  Abend. 

Zustand  d.  See:   Temp.     Mittel  7,8°;  max.  8,6°   um  ih  a.  m.. 
min.   7,0°  um  6h  a.  m. 
■Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,0260-.?;  max.  1,0261.  min.  1,0259. 

AUg.    Bemerk.:     9h  a.  m.    Ozongebalt    nach     24h  =   jo  — 11. 
Regenmenge  nach  24h  =   18,9  mm. 
Starker  Seegang  und  Dünung  aus  NW. 

1874,  den  28.  Dezember. 

Position:  45°   5,2'— 44°   14,0'  S-Br.;   73°  12,1'— 74°  5,8'  0-Lg. 

Schiffsbew.:  Kurs.     N327°E.     Abends  von  6h  ab  N12°E. 
Fahrt.     Vormittags  2,  von   10h  ab  4,2;  Nachmittags  3,0,  von 
6h  p.  m.  ab  5,0. 

Wind:    Richtung.     Mittel  N278°E;    Vormittags  N305°E,    von 
10h  an  N271°E;  Nachmittags  N282°E,  dann  N305°E  und 
um   IQh  p.  m.  N316°J:. 
Stärke.     Mittel  5,5;    Vormittags  anfangs  9—8,   von    10h  ab 
abflauend  bis  3:   Abends  wieder  auffrischend  bis  6. 

Barom.:  Mittel  758,49  mm;  stieg  vom  min.  752,60mm  um  2h 
a.  m.  anfangs  rasch,  dann  langsam  bis  zum  max.  761,35  mm 
um  6h  p.  m.  und  fiel  dann  ein  wenig  wieder. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  11,4°;  max.  13,0°  um  6h  p.  m.,  min. 
9,5°  um  6h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  8,0  mm;  max.  9,4  mm  um  10h  p.  m., 
min.  6,8  mm  um  6h   a.  m. 

W^olken:  Gattung  u.  Betrag.  Vormittags  cu  ni  5 — 7,  schnell 
ziehend,  bisweilen  noch  mehr  aufklarend,  oft  nur  str.  am 
Horizont,  von  Zeit  zu  Zeit  cu  aus  der  Windrichtung.  Nach- 
mittags obere  Wolkenschicht  leichte  weisse  cu,  zogen  von 
E  nach  W,  darunter  cu  ni  in  der  Windrichtung  in  massiger 
Geschwindigkeit.  Abends  ganz  bezogen  ni  10,  zuweilen  diesig. 
Richtung.  Meist  mit  dem  Winde,  eine  obere  Schicht  von 
E  nach  W. 

Niederschi.:  Nachts  bis  Ih  a.  m.  kleine  Regenböen.  Abends 
10h  p.  iji.  zuweilen  diesig. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   10,5°;  max.  12,4°  um  6h  p.  m., 
min.   8,8°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02643;  max.   1,0268,  min.  1,0261. 

Allg.  Bemerk.:  9h  a.  m.  Ozongebalt  nach  24h  =:r  9.  Regen- 
messer in  Unordnung  gerathen. 
Nordwestliche  See  und  Dünung  etwas  abnehmend.  Mittel- 
wache Wind  gleichmässig  stark,  auf  der  Morgenwacbe 
abflauend,  cu  ni  5 — 7  schnell  ziehend.  Vormittags  noch 
mehr  aufklarend,  oft  nur  s(r.  am  Horizont;  von  Zeit  zu 
Zeit  cu  aus  der  Windrichtung. 

1874,  den  29.  Dezember. 

Position:  44°  2,0'— 43°  24,8' S-Br.;   74°  18,5'— 74°  30,0'  0-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.     Vormittags  N11°E,  mn   10h   »,  m.  N34°E; 

Nachmittags  N270°E. 
Fahrt.     Vormittags  5,3 — 4,3;   Nachmittags  3,5,    aber    um  6h 

p.  m.  2,5. 
Wind:    Richtung.     Mittel    N326°E;    Vormittags    von   N304°E 

auf    N326°E;    Nachmittags    N337°E;    6h  p.  m.   N304°E, 

um  8h  wieder  N337°E. 
Stärke.     Mittel   3,8;    Vormittags    etwas  abflauend  von  5 — 3; 

Nachmittags  2 — 3,  um   10h  wieder  5. 


Barom.:  Mittel  758,88  mm;  max.  760,84  mm  um  6h  a.  m  ,  min. 
756,80  mm  um  IQh  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel   12,6°;    max.   13,4°   um  2h   p.  m.,    min. 
12,2°   um  2h  a.  m.  und  um  10h  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    10,2  mm;    max.   10,7  mm    um    2h 
p.  m.,  min.  9,8  mm  um  2h  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Nachts  ganz  bezogen  cu  ni  10, 
gegen  Morgen  etwas  aufklarend  cu  9,  gegen  11h  a.  m. 
oberer  Himmel  klar  cu  6 — 7;  Nachmittags  ganz  bezogen 
cu  ni  10,  gegen  4h  etwas  aufklarend,  die  obere  Wolken- 
scbicht  starke  weisse  cu,  darunter  ni  in  der  Windrichtung 
mit  grosser  Geschwindigkeit  ziehend.  9h  p.m.  ganz  klar, 
11h  -wenig  leichte  str.,  auch  eine  dunkle  Bank  in  E. 
Richtung.     Meist  mit  dem  W^inde. 

Niederschi.:  Um  2h  p.  m.  wenig  B  und  diesig. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   10,7°;  max.  11,4°  um  2h  p.  m., 
min.   10,1°   um  10h  a.  m. 
Spezif  Gewicht.     Mittel   1,02650:  max.   1,0266,  min.  1,0264. 

Allg.   Bemerk.:  9h  Ozongehalt  nach  24h  =  9—10. 

Um  6h  p.  m.  sprang  der  Wind  nach  N302°E;  gegen  8h 
wieder  N335°E.  "9h  ganz  klar.  11h  ■^-enig  leichte  str. 
bis   12h  30'.     Es  stand  dunkle  Bank  in  E. 

1874,  den  30.  Dezember. 

Position:  43°  24,2'— 43°  14,4'  S-Br.;  74°  8,0'— 73°  5,9'  O-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.     Vormittags  N281°E,    dann   N259°E    und 
abermals  N281°E;   Nachmittags  N281°E,  später  N304°E. 
Fahrt.     Vormittags    2 — 3,    um    IQh    5,8;    Nachmittags   sonst 
2  —  3,  aber  um  6h  6,0. 
Wind:    Richtung.     Mittel   N300°E;    N349°E  bis  5h  45'  p.  m., 
nur  einmal   unterbrochen  von  N337°E   um    Bh  a.  m.;    um 
5h  45'  p.  m.  ging  der  Wind  auf  N214°E. 
Stärke.     Mittel   1,6;   zwischen  2  und  4,  aber  6  um   10h  a.  m. 
und  7  um  6h   p.  m. 
Barom.:    Mittel   748,85  mm;    fiel    vom    max.  753,37  mm  um  2h 
a.  m.  bis   zum    min.    744,70  mm    um    2h  p.  m.    und    stieg 
wieder  bis  749,10  mm  um   10h  p.  m. 
Temp.  d.   Luft:    Mittel   11,9°;    max.   12,7°  um  2h  p.  m.,    min. 

10,2°   um  61'  p.  m. 
Spannkr.  d  Dünste:  Mittel  9,8  mm;  max.  10,8  mm  um  2h  p.m., 

min.  7,9  mm  um  10h  p.  ni. 
AVolken:  Gattung  u.  Betrag.     Bis   12h  30'  a.  m.  dunkle  Bauk 
in  E.  dann  leichte  ni  sehr  schnell  aus  der  Windrichtung; 
um    Ih   dicht   bezogen,    ni    10;    4h -5h   p.  m.    etwas    auf- 
klarend, dann  wieder  bezogen,  ni  10;   die  oberen  cu  zogen 
gegen  den  Wind  von   S  nach  N,    welche    gegen    9h    ver 
schwanden;  dann  zogen  schwere  cu  ni  von  SW  und  WSAV 
nach  NPj,    indem  der  Wind  mehr  und  mehr  abflaute  und 
der  Himmel  aufklarte,  cu  ni  6. 
Richtung.     ()ben  gegen  den  Wind,  unten  mit  dem   Winde. 
Niederschi.:   B   und   diesig  bis  gegen   10h   p.   ni. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   11,0°;  max.  11,6°   um  6h  a.  m., 
min.   10,3°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02660;  max.   1,0274,  min.  1,0263. 
Allg.    Bemerk.:    9h   a.  m.    Ozongehalt    nach    24h    =    10—11. 
9h  a.  m.  Regenmenge  nach  24h  =   io,S  mm. 
Es  stand  dunkle  Bank   in  E. 

12h  30'   a.  m.    erst    leichte    ai    mit    grosser   Geschwindigkeit 
aus  der  \Vindrichtung.     Um   Ih  dicht  bezogen,  Regen  und 
diesig  bis  Mittags. 
Nachmittags  bezogen  und  Regen.     Von    4h— 5h  p.  m.  etwas 

aufklarend,  dann  wieder  bezogen. 
5h  45'  Wind  sprang  auf  N218°E. 
Die  untere  Wolkenschicht  ni  zog  von  S  nach  N,    die   obere 

cu  gegen  den   Wind. 
Gegen  9h  verschwand  die  obere  Schicht,  schwere  cu  ni  zogen 
vi>n    SW   und  WSW    nach    NE.     Wind    mehr    und    mehr 
abflauend  und   Hiuunel  aufklarend. 

1874,  den  31.  Dezember. 

Position:  43°   12,9'-41°  39,:!'   S-Br.,  73°   3,4' -73°  0,5'  O-Lg. 
Schilfsbew.:    Kurs.      Vormittags    N356°E,    N29°E,    N344°E, 
Nachmittags  erst  N344°E,  dann  N322°E. 
Fahrt.     Vormittags  anfangs  sehr  langsam  0—2,  um  10h  (5,5^ 
I  Nachmittags  7,0,  von  6h  ab  3—4. 
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Wind:    Richtung.     Mittel  N274°K:    Vormittags  N2!)9°K    und 
N'277°K.  von  6"  p.  m    an  N24.3°E. 
Stärlie.     0,9 ;  früh   flau,  nahm  zu  bis  8   um   IC)!'  a.  m.,  flaute 
dann   wieder  ab  bis   '^ — 4. 
HardUi.:  Mittel  754,43  mui;  stieg  beständig  von  7öiMiinHu   um 

21'  a.  m.  his   7.59,10  mm  um   10h   p.m. 
Tenip.  d.  Luft:    Mittel   11,8°;    max.   i:),.')-    um  -J''  p.  m  ,    min. 

10,5°  um  21'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  8,0  mm:   ma.x.  8,4  mm  um   2i'|i.m., 

min.   7,0  mm  um  2''  a.  m 
Wnlkeu:    Gattung  u.   Betrag.      Um  21'  a.  ni.    eu    1  —  2.    von   o'' 
:i.  ni.   leichte  eu  aus  NW.      Gegen  4''   bezog    es  sieh   mehr 
und    melir,     zuletzt    ganz    eu  ni    10:    naeh    S''    klarte    es 
wieder   auf,    Wind   ging   naeh  N288°E,    Horizont   mit  cu 
besetzt,    leiehte    weisse    eu    in  der  Windrirhtung  eu   5— (j. 
Naehuiittags  oberer  Himmel  klar,  der  Horizont  mit  str.  be- 
setzt, von  Zeit  zu  Zeit  cu  ni  5  —  6  aus  der  Windriehtung, 
zuletzt  ni  Ö — 4. 
Hiihtung.     Mit  dem  Winde. 
XiediTsrhl.:  Um  6''  a.  m.  feiner  B.  ebenfalls  zwisehen  0''  p.m. 

und   lO'i  p.  m.  kleine  schwache  Regenböen. 
Zustand  d.  See:    Mittel   11,9°:    max.   12, (1°  um  2''   p.m.,   min. 
11,1"   um  21'  a.  m. 
.Spezif.  Gew-ii-ht.     Mittel   1,02(;5S:  max.   I,02(i7,   min.  1,iil'(;4. 
Allg.   Bemerk.:   9''  a.  m.  0/ongebalt  naeh   24'"  =    In.      ;ilia.m. 
Regenmenge  naeh   24''   =    1H,0  mm. 
I2I'   Besteekflasi'he   über  Bord. 

Wind  ganz  flau;  in  .SE  am  Horizont  stehen  eu;  von  ;ili  a.  m. 
leiehte  cu  von  NW  nach  SE.  Wind  ging  nordwestlich, 
dann  nördlich.  Gegen  4''  bezog  es  sich  mehr,  zuletzt 
ganz,  nach  Sh  wieder  aufklarend. 

1875,  den  1.  Januar. 

Position:  41°  28. 4'— 40°  13  0'  S  Br.,   72°  56,5'-72°  32,5'  0-Lg. 
Sehift'sbew. :      Kurs.       N335°E,    dann    N358°E,     Naehmittiigs 

N335°E,  dann  N279°E. 
Fahrt.     Vormittags  zunehmend   von    3  bis  0,5,    Nachmittags 

erst  5,9,  um  G''   3,2.  und  später  5,5. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N2G2°E:   Vormittags  N245°E,  dann 

N290°K,  Nachmittags  N245°E.  dann  N200°E. 
Stärke.     Mittel  3,8;    Vormittags    auffrischend    von    2    bis  8, 

Nachmittags    abflauend  von  7  bis  3.   jedoch   um   101'  p.  m. 

5— (;. 
Baroui.:    Mittel    7i;il,(;2  Uiui:    stieg    fast    immer  von   759,50  mm 

um  2'i  a   m.  bis   7Ci3,30  mm  um  10''  p.  m 


p.  m.,     min. 
ma.\.    10,5  mm    um    lo'i 


Temp.  d.  Luft:    Mittel   12,8°;    max.   13,9°  uii 

11,8°  um   lOli  p.  m. 
Sp;inukr.   d.   Dünste:    Mittel    9,1  mm; 
a   ni.,  min.  8,fl  nun  um  6''  a.  m. 
Wolken:  Gattung  n.  Betrag.     Bis  3''  a.  ni.  der  obere  Himmel 
klar,   am   Horizont  eu   3  —  4,   naeh   31'   mehr  bezogen   eu   ni 
7 — 8,  klarte  naeh    li'h   p.  m.   mehr  auf.  oberer  Himmel   oft 
sternenklar. 
Richtung.     Zogen  mit  dem  Winde. 
Niederschi.:   Von   Gl'  a.  m    bis  5h  p.  ni.  kleine   B-]!öen. 
Zustand  d.  See:    Temp.     Mittel    12,9°;    nmx.    14,1^    um    10'' 
p.  ni.,  min.   11,6°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewii-ht.     Mittel   1,02688;  nia.\.    1,0271,  min.  1,02G6. 
Allg.  Bemerk.:  9h  a.  m.  naeh  241':  Ozongehalt  =  8— 9,  Regen  = 
2,9  mm,   verdunstet  =:  3,0  mm. 
Verdunstung  ist  die  DifJ'erenz  einer  mit  dem  Messgefäss  des 
Regenmessers  in  ein  flaches  oben  gegen  Regen  gesehützles 
Gefäss    von    genau   der  Oberfläche,    wie  die   Auflangflärlie 
des    Regenmessers,    gefüllten    Quantität    frischen   Wassers 
nach   24h   wieder  gemessen,    in  derselben  Art  angegeben, 
wie  die  Regenmenge.     Beobaclitungszeit   wie  beim   Regen 
und  Ozon  stets  9h  a,  m. 
Wasser   veränderte   seine    blaue  Farbe  in  grünlich,    war  am 

andern  Morgen  wieder  blau. 
Bis  3h  a.  m.  der   obere  Himmel    klar,    am    Horizont   cu.    :!h 

mehr  bezogen,  von  6h  ab  kleine  Re.genböen. 
12h  Mittags  Flasche  mit  Besteck  über  Bord. 
Nachmittags    bezogen   aus   der  Windrichtung,    bis  jh   kleine 
Regenböen.     Nach    10h  Abends   mehr   aufklarend,    oberer 
Himmel  oft  sternklar. 

Forschungsreise  S.  M.  S.  „Gazelle'.    V.  Theil  r  Meteorologie. 


1875,  (Irn  2.  .Iiniuar. 

Position:  40°  8,0'— 39°  58,5' S-Br.,   72°  30,0'— 72°  6,7' O-Lg. 
Scliiö'sbew.:    Kurs.     Anfangs    Nlll'^E.    von    6h  a.  m.    bis    10h 

p.  m.  N291°E.  dann  N161°E. 
Fahrt.     Anfangs   1,5  bis  2,5,  von   10''  a.  m.  ab  4,(i  bis  5,0. 
Wind:     Richtung.     Mittel    N223°E;     N20I"E,    um     10h  a.  m. 

N24G°E.  von  2''  p.  m.  ab  N224°E. 
.Stärke.     Mittel    2,9;    zicndich  gleiehmässig   Vormittags   3—4, 

Nachmittags   2 — .3,  aber  um    10h   j,    ,„.   wieder  3  —  4. 
Barom.:   Mittel  765,07  nun ;    stieg  fortwährend  von   764,15  mm 

um  2h  a.  m.   bis  766,38  mm  um   10h  p.  „1. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   13.1°;    nuax.   14,5°    um  6h  p.  m.,    min. 

11,7°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  7,7mii[:  nuix.  8,1  mm  nm  lO'ip.m., 

min.   7,6  nun  um  6''  a.  m. 
Wolken:  Gattung  11.  Betrag.     Vorujittags  eu   ni  4 — 6  langsam 

aus  der  Windrichtung    ziehend,    der    obere  Himmel    klar; 

Nachmittags   Himmel    leicht  bezogen,  darunter  eu   ni,    von 

4 — 11h  oberer  Hinnnel   meist   klar,    ll'i  ganzer  Himmel  be- 
zogen. 
Richtung.     Mit  dem    Winde  ziehend. 
Niederschi.:   11h  p   m.  einige  Trojifen  B. 


14,6' 


')..m. 


max.   1,0272,  min.  1,0270. 
Regenmesser  zeigte  0,2  mm. 


Zustand  d.  See:  Temp.      Mittel    14  1 
min.    13,6°   nm  2h   a.  m. 
Spezif.  Gewicht,     Mittel   1,0271 
Allg.   Bemerk.:  Ozongehalt  ^  8. 
Verdunstet  =  2,2  nun. 
12h  Besteckflasche  über  Bord. 
Abends  etwas  Meeresleuchten. 


1875,  den  3.  Januar. 

Position:  40°  10,6'— 41°  18,4' S-Br.,  72°  15,6'— 72°  3,7' O-Lg. 
Sehiftsbew.;  Kurs.     Vormittags  anfangs  N163°E,  dann  N202°E, 
Nachmittags  2h  gelothet,   von   6h  ab  N202°E. 
Fahrt.     Vormittags  von   3,6  bis  4,8.  Nachmittags  4,4  bis  3,0. 
Wind;  Richtung.     Mittel   N270°E;    anfangs   N247°E,    von  6h 
a.  m    ab  stets  N270°E,    gegen    10h   p.  „i.  nach  1>;303°E— 
N315°E. 
Stärke.     Mittel   3,3:  zicndich  gleiehmässig  .3 — 5. 
Barom  :    Mittel    766,48  mm;    stieg    vom    min.    765,85  mm    um 
2h   a.  m.   bis  zum  max.   767,20  nmi    um   2h  p.  m.,    und  fiel 
wieder  bis  766,20mm  nm   lOh  p.m. 
Temp    d.   Luft:     Mittel    13,7  ";    max.   14,6°   um   2''   p.  m.,    min. 

12,6°   um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste;  Mittel  8,8  mm;  max.  9,5  nun   um  10'' p.m., 

min.   7,9  mm  um  2''  a.  m. 
Widken;    Gattung   u.  Betrag.     Um    2''  a.  m.    cu  ni    6 — 8,    mit 
dem    WNW    c'u  ni    10,    Nachmittags    etwas    aufklarend, 
dann   leicht  nnt  weissen  eu  bezogen,  Abends  ganz  mit  ni. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Nicilerschl. :  Um  10''   p.  m.  ganz  wenig  B. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   13,7°:  max.  14,2'   nm  6''a.ni., 
min.   13,1°  um   10''  ]],  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   l,027(i3;  max.   1,0272,  nun.   1,0267. 
Allg.  Bemerk.:    Ozongehalt  =  8  naeh   24''.      Verdunstung  = 
4,1  nun  nach  24h. 
12''   Besteckflasche  über  Bord, 
a.  m.   Wind  ging  westlich  auf  klärend,  später  WNW.   Hinnnel 

wieder  ganz  bezogen, 
p.  m.  Nachmittags   aufklarend,    dann    leicht   mit   weissen   cu 
bezogen,  Abends  ganz  mit  ni.     Gegen   IQh  ging  der  Wind 
auf  N,303°E  bis  N315°E. 


1S75,  den  i.  Januar. 

Position;  41°  33,9'— 42°  55,9'  S-Br.,  71°  55,3'— 71°  9,5' O-Lg. 
Sehiftsbew.:    Kurs.     Vormittags    N205°E,    um     10h    gebrasst; 
Nachmittags  wieder  N210°E,  nm  10h  p.  q,.  N222°E. 
Fahrt      Vormittags  5,5,    um    6h  2,6;    Nachmittags    von    5,7 
bis  8,0  zunehmend. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N318°E;    anfangs  N300°E.    von  6h 
a.  ra.  ab  N312°E,  um  10''  p.  m.  N345°E. 
Stärke.     Mittel  3,8;  Vormittags  erst  3—5,  von  6h  ab  2—3, 
Nachmittags  zunehmend  4 — 5.  um   10h  p.  ni.  6. 
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Barom.:    Mittel  762,95  mm;    fiel  von   765,60  mm    um    2^'  a.  m. 
bis  758,85  mm  um   10''  p.  m. 

Temp.  d.   Luft:    Mittel   13,6°:     max    15,0°   um  '-'h  p.  m.,    niiu. 
12,6°  um  6h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    10,2mm;    max.    10,6mm    um    6h 
p.  m.,  min.  9,9  mm  um   10''  a.  m. 

AVolkeu:     Gattung  u.  Betrag,     cu  ni    um    2''  a.  m.    7—8,    von 
6''  a.  m.  an  cu  ni  9 — 10. 
Richtung.     Beständig  aus  SW,  um   10''  p.  m.   wieder  aus  N. 

Niedersfhf:   V'on   Uli  ;;ii'  p.m.  diesig  und  leichter  B. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  12,'1°;  max.  13,2°  um  lOl'a.m., 
min.   11,6°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02670;  uiax.   1,0268,  min.  1,0265. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  Wie  am  Abend  vorher,  es  zogen  einige 
Böen  vor  dem  Schiffe  durcli,  wenige  von  der  Stärke  6, 
trafen  das  Schiff  vordwars,  sie  waren  schlecht  zu  messen, 
da  überall  der  Wind  von  Segeln  und  Schiff  zuriickstiess, 
sonst  klar  zu  Luvard.  Von  7''  a.  m.  ab  war  der  Wind 
gleichmässig  stark. 
Ozongehalt  =  9 — 10.  Regenmenge  nicht  messbar.  Ver- 
dunstung =  3,9  mm. 
12''  Besteekflasche  über  Bord. 

p.  m.  bezogen,  Böen,  die  vor  dem  Schiff'  vorbeizogen.  Wind 
ging  bis  N357°E.  Von  11'' 30'  an  Regen.  Gegen  Abend 
dicht  mit  ni  bezogen. 

1875,  den  5.  Januar. 

Position:  43°  29,1'— 15°  17,7'  S-Br.,  70°  38,0'- 70°  23,7'  0-Lg. 
Scbifi'sbew.:  Kurs.   Morgens  N220°E,  von  10''  a.  ra.  an  N191°K, 

dann  um  6''  p.  m.  N163°E  und  N180°E. 
Fahrt.    Vormittags    abnehnjend   von  8  bis  5,2,    Nachmittags 

von  8  bis  2. 
Wind:  Richtung.  Mittel  N272°E;  Vormittags  NU3°E,  N287°E 

und  lN'265°iE,  Nachmittags  fast  N242°K.  zwischen  N253°E 

und  N231°E  schwankend. 
Stärke.     Mittel   5,1;   Vormittags    gleichmässig    7-8,    Nach- 
mittags auch  6 — 7,  um  6'' p.  m.  abHauend   bis  zu   1,    2  —  3 

um  lO'i  p.  m. 
Barom.:  Mittel  754,75  mm:  min.   751,00mm  um  6''  a.  m.,  max. 

758,30  mm  um  iC' p.  m.,  unaufhörlich  steigend  vom  min. 

bis  zum  max. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  9,3°;  max.  12,4°  um  2''  a.  m.,  min.  6,8° 

um  10''  p.  m. 
Spannkr.  d.  Düiste:  Mittel  7,9  mm;  max.   10,1  mm  um  2'' a.  m., 

min.  5,8  mm  um  6''  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Vormittags   ni   10,    um  6'' p.  m. 

etwas  aufklarend  eu  ni  7—8,   Abends   später  sternenklar 

cu  4. 
Richtung.    Meist  ndt  dem  Winde. 
Niederschi.:    Sehr   früh    leichter  B,   welcher   bis   gegen  Mittag 

anhielt,  diesig. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   10,4°;  max.   12,0°   um  2'ia.  m., 

min.   8,6°  um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02633;    max.   1,0265,  min.   1,0262. 
Allg.  Bemerk.:  a.  m.   wie  am  Abend  mit  zunehmendem  Winde. 

Um  4''  a.  m.    ging   der  Wind   auf  NW    angebrasst,   daher 

die  höhere  Umdrehungszahl  bei  den  Anemometer-Messungen ; 

Böen  mit  leichtem  Regen.     Vormittags  zuweilen  auf  kurze 

Zeit  aufklarend. 
Ozongehalt   10-11.    Regen   1,2  unu.    Verdunstung   1,1mm. 
12''   Besteckflasche  über  Bord. 
Nachmittags    ging    der    Wind     bis    auf    N242°E.    Himmel 

gleichmässig   weissgrau    bezogen,    dann   aufklarend.     Der 

Wind   flaute  ab,  Abends  sternenklar  mit  einzelnen  cu  aus 
der  Windrichtung. 

1875,  den  C.  Januar. 

Position:  45°  23,0'— 46°  19,2' S-Br.,  70°  30,2'— 69°  58,2' G-Lg. 
Scliiffsbew.:     Kurs.    Vormittags  N199°E,    von   6''  ab  N216°E, 
Nacbmittags  N235°K. 
Fahrt.    Vormittags  3  —  2,  Nachmittags  zunehmend  von  4 — 8. 
Wind:  Richtung.   Mittel  N307°K:  Vormittags  von  N2G1°E  über 
N283"E  auf  N306°E,  Nachmittags  N328°E. 
Stärke.     Mittel     2,6;    Vormittags    3  —  2,     Nachmittags    auf- 
frischend von  2  bis  5. 


Barom.:  Mittel  759,42  mm;  stieg  bis  zum  max.  760,50  mm  um 
lOh  a.  m.  und  fiel    dann  beständig  bis   758,50  mm  um   W" 
p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel   8,2°;  max.  10,2°  um   21'  p.  m.,  min.  6,3° 

um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  7,0  mm;  max.   7,6  mm   um  2''  p.m., 

min.  6  2  mm  um  2''  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Mittelwaclie  klar,  leichte  cu  1 — 2 
am  Horizont.    Gegen  Morgen  bezogen  ni  10;  um  lOtia.m. 
wieder   aufklarend   cu   str.   7—8;    Nachmittags    klar    und 
schon,  leichte  cu  ci  3 — 4,  Abends  cu  und  später  cu  str.  6. 
Richtung.    Anfangs  aus  NW,  von   10''  a.  m.  ab  aus  N. 
Niederschi.:  Nach  6''  a.  m.  wenig  B. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel   6,5°;    max.  7,4°    um   2'' p.  m., 

min.  5,7°   um  6''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02597;  max.   1,0261,  min.    1,0259. 
Allg.  Bemerk.:  Ozimgehalt  nach  24'' =  8. 

Regenmenge  =  0,2  mm.     Verdunstung  =  1,5  mm. 
12''  Besteckflasche  über  Bord. 

Mittelwache   klar,    leichte  cu   am  Horizont.     Gegen  Morgen 
bezogen,  Vormittags  wieder   aufklarend,    ganz    leicht   be 
zogen.     Darunter  einige  cu. 
p.  m.  klar  und  schön,  leichte  cu  ei. 


1875,  den  7.  Januar. 

Position:  46°  39,0'— 47°  54,0'  S-Br.,  69°  27,6'-66°  25,3'  O-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.    Vormittags  N235°E;    Nacbmittags  anfangs 
back  gebrasst,  von   6''  p.  m.  ab  N249°E. 
Fahrt.    Selir  gleichmässig  8—9,  aber  um   10''  p.  ni.  4,2. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N339°E;  Vormittags  N351°E,  Nach- 
mittags  N32S°E   bis  N339°E,   um    11''  N282°E   von   der 
Stärke  9  —  10. 
Stärke.    Mittel  6,7;  gleichmässig  6  —  8. 
Barom.:    Mittel   744,75  mm:    fiel    stark    von   755,65  mm  um  2'' 

a.  m.  bis  726,45  mm  um   lOl"  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel   7,8°;  max.  8,1°  um  6'' p.  m.,  ndn.  7,6° 

um  6''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  7,6mm:  max.   7,7mm  um  6''  p.m., 

min.  7,2  mm  um  2''  a.  m. 
Wolken:    Gattung   u.    Betrag,    ni    10,    selten    auf    eine    halbe 
Stunde  aufklarend. 
Richtung.    Aus  N,  um   10''  p.  m  aus  NE. 
Niederschi.:    Von  2''  30'    an   starker  A    mit  B,    nur    zuweilen 

etwas  aufklarend. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  5,3°;    max.  5,6°    um  2''  a.  m., 
min.  4,9°  um  10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02588:   max.   1,0260,  min.   1,0258. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  =  10— 11.   Regenmenge  =  0,2  mm. 
Verdunstung  =  1,2  mm. 
12'i  Besteck   über  Bord. 

Mitternacht    leicht    bezogen,    von    2''   30'    an    starker    Nebel 
mit  Regen,  selten  auf  etwa  eine  halbe  Stunde  etwas  auf- 
klarend, 
p.  ni.  Wie  am  Vormittag,  Wind  nahm  zu  und  ging  von  11'' 

auf  NW,  Stärke  9—10. 
Meerleuchten. 

1875,  den  8.  Januar. 

Position:  48°  3,4'-47°  .30,3'  S-Br.,  66°  10,3'-66°  .35,4' O-Lg. 
Schiffsbew,:  Kurs     Anfangs  N193°E,  von  611  a.  m.  ab  N32S°E, 

von  6''  p.  m.  an  N103°E. 
Fahrt.    3,  von  6''  p.  m.  ab  6—7. 
Wind:    Richtung.    Mittel   N268°E;    anfangs   N272°E,    von  61> 

a.  m.  an  N261°E,  um   10''  p.  m.  N306°E. 
Stärke.    Mittel   8.2;    der  AVind    nahm    Nachts   rasch   zu    von 

S  — 10    und    blieb  Vormittags    so,    Nachndttags    nalim    er 

wieder  ab   von   9  bis  7.    Um  6''  a.  m.   heftige  Böen  10 — 11. 
Barom.:    Mittel    744,00mm;    stieg    beständig    und    rasch    von 

729,70  nun  um  2''  a.  m.   bis  752,20  mm  um   10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel   5,0°;  max.  5,6°   um  6'' p.  m.,   min.   4,2° 

um  6''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,2  mm;  max.  5,7  nun  um  10''  p.  ni., 

min.  4,4  mm  um  6''  a.  m. 
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Wolken:    G;ittun!{  inul   15etr;ij,'.    Anfangs    ganz    bezogen   ni    10, 
auf  der  Murgenwaihe  aufklarend  eu  ni  ö — G:   Naebniittags 
im  Allgemeinen  eu   ni  4--lj.  zu  Luvaid  aui  Horizont  eine 
Hank.   Abeud.s   einige  ilale   der  Himmel   schwaeh   bezogen, 
immer  .-.ebnell   wieder   klar. 
Hielitung      Au.<  NE. 
Niedersehl. :   Auf  der  Morgenwacbe  einige   Hagelbi'ieii. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  4,1";    niax.  4,6°    um  <j''  [i.  ui., 
min.  3,4°  um  ö''  a.  ni. 
Spezif.  Gewieht.    Mittel   1,02Ö93;    max.   l.O-.'GO,  min.   l,0--*.j9. 
Allg.  Bemerk.:   <3züngelialt  =11.     Regen-  und   Verdunstung.<- 
messer  waren   l)eim   heftigen  .Schlingern   in  Unordnung  ge- 
rathen. 
12''   Besteokflasehe   über  Bord. 

a.  m.  ganz  bezogen,  Wind  nahm  sehr  zu,  es  kam  sehneil 
See  auf  aus  NW.  Morgenwadie  aufklarend.  Heftige 
B,ien  1(1—11. 
p.  m.  ziemlich  klar.  Wind  flaute  ab,  zu  Luvard  am  Horizont 
eine  Bank.  Abends  einige  Male  der  ganze  Himmel 
schwaeh  bezogen,  immer  wieder  schnell  klar. 


Position:  47 


1875,  deu  9.  Jaiiuur. 

;!7,9'— 48°  3.5,4'  S-Br.,  67°  17 


7U°  6,6'  O-Lg.    I 


Schifltsbew.:   Kurs.    Vormittags  N103°E,  Naebmittags  N148°E, 

jedoch  um   10l>  p.  m.  N34.i°E. 
Wind:    Richtung.    Mittel    N;319^E:    Vormittags    >.'13°E,    dann 
um  10h  NSSrE.  Nachmittags  N261  =  E,  von  «l'  an  N283°E. 
Stärke.    Mittel   .j,6:  ziemlich  gleicbmässig  7 — 9. 
Barom.:    Mittel  744,09  mm;    fiel   bestäiidii;  von   749,.';;')  mm   um 

2l>  a.  m.  bis  739,2."i  mm  um   10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft :  Mittel  .'(,9°;  max.  7,4°  um   10'' a.  m.,  min.  4,6° 

um   10h  p   DJ. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  G,0  mm:  max.  7,0  mm  um  10''  a.  m., 

min.  4,7  mm  um   10''  p.  m, 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Oberer  Himiuel  klar  cu  ni  6 — 7 
von  2h  a.  m.   an    bezogen    ni   10;    Nachmittags    von   2''  an 
mehr   uiul    mehr    aufklarend    cu    ni    von    8  bis  3,    Nachts 
ganz  klar. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niedersehl.;   Von  Gh  a.  m.   bis  2h  p.  m.   A  mit  etwas  B. 
Zustand  d.  See;    Temp.    Mittel  4,1°;    max.  4,5°  um   2''  a.  m., 
min.  3,rj"   um    10''  p.  m. 
Spez.  Gewicht.    Mittel   1,02G03;  max.   1.0261,  min.   1,0260. 
Allg.  Bemerk.;    Ozongehalt  ^  8.     Regen  nicht  niessbar:   Ver- 
dunstung =  2,1  mm. 
12h  Besteckflasche  über  Bcn-d. 
See  und  Dünuiii;  aus  NW. 


1S7Ö,  deu  10.  Januar. 

Position:  48°  39,6'— 48°  55,1'  S-Br.;  70°  4,5'— 69°  55,5'0-Lg. 

bis    eh  a.  m.      48°  54,5'  S-Br.,    70°  9,0'  O-Lg.    um    V>^ 

Mittags.     Insel-Hafen  um   10h  p.  m. 
Schittsbew. ;  Kurs.     Zwischen  N216°E  und  N238°E. 

Fahrt.     Vormittags  3  — .5:  Nachinittag.s  6,6,  dann  ö. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N290°E:    fast   immer   N283°E   oder 

N294°E;   um  9h  30'  p.  m.   ging   der  Wind   nach  N24°E, 

sehr  sehwach. 
Stärke.     Mittel  6,3;  Vormittags  gleicbmässig  abnehmend  von 

9—7;  Nachmittags  7—6;  der  N24°E  1—2. 
Barom:    Mittel  749,3  mm;   stieg  von  747,30  mm  um  2''  a.  m. 

bis  zu  751,30  mm  um   10h   p.  „,. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  4,7°;  max.  5,2°  um   2h  p.  m.,  min.  4.1" 

um  10h  „   jj) 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,0  nmi;  max.  5,.S  mm   um  6'' a.  m., 

min,  4.7  mm  um  2h   p.  ni. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Anfangs  Himmel  klar  und  ver- 
einzelte  cu  2  —  3   aus   der  Windrichtung.     Von    10h  — 121i 

a.  m.  etwas  stärker  mit  ru  5—6  bezogen:  Nachmittags  cu 

2 — 5,  zuletzt  um  -10h  p.  ni.  nur  am  Horizont  bewölkt. 
Niedersehl.:  Von  3h  a.  m.  ab  bis  2''  p.  m.  Böen  mit  wenig  B 

oder  Hagel. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  3,7°;   max.  4,1°  um  2''  p.  m., 

min.  3,4°  um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02609:   max.   1.0262.   juin.   1,0260. 


Allg.  Bemerk.:    Von    3h  a.   m.    ab    kamen    einige    nördlichere 

Böen  mit  wenig  Refjcn  oder  Ha;,'el. 
Ozongehalt   =  9  —  10;   Regen   2,9  mm:    Verdunstung  2.U  mm. 
a.  m.  Himmel  klar,  nur  vereinzelte  cu  aus  der  Windrichtung. 

Von   loh  ijis  12h   a.  m.  etwas  stärker  mit  cu  bezogen, 
p.   m.      Wie  am  Vormittage,  etwas  mehr  bezogen:  der  Wind 

nahm  ab    in    kleinen  Böen    auf  der  Abeiidwachc,    Stärke 

4  —  ö.     Um  9h  30'  ging  derselbe  auf  N24"E,   sehr  scli\v:ich. 

IHlö.  den  11.  Januar. 

Position :   Winter-Harbour. 
Sehiffsbew. :   Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.      Mittel    N319°E;    anfangs    N351°E,    dami 

N13°E.  um  6h  p.  m.  still;  um  lOh   N261°E. 
Stärke.    Mittel  1,1;  zwischen  0  und  2 — 3;  aber  um   l(ih  p.  ni. 

4 — 6;  auf  der  Abend  wache  böig. 
Barom.;    Mittel  742,25  mm;    fiel   vom   max.  749,10mm  um  2h 

a.  ra.  bis    zum   min.   738.10  mm   um  6h  p.  m.;   stieg  dann 

wieder  bis  742,05  mm. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  5,2°:   max.  6,8°   um   10'' a.  m..  min.  3,4° 

um   10''  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,8  mnj:  max.  G,G  mm   um  G''  p.m., 

min.  4.0  mm   um    10h  p,  ju. 
Wolken:    Gattung    u.    Betrag.       Obere    Himmel     anfangs    klar. 

Horizont  besetzt  mit  cu  4 — 5;  gegen  Morgen  ganz  bezogen 

ni  10;  Vormittags  etwas  .lufklarend  cu  ni  8:  Nachmittags 

ni   10;  es  klarte  auf  auf  der  Abeml wache  i'u   2 — 3. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niedersehl.:  B  zwischen  6h  und   10h  a.  m.;  vorübergehender  B 

von   10''  a.  m.  bis  2h  p.  m. ;  von  da  bis  7''  p.  m.   B. 
Zustand  d.  See:    Temp.     Mittel  3,7°:  max.  4.0°   um  2''  p.  m., 

min.   3,6°   um   10h  p_  jjj_ 
Spezif.   Gewicht:    Mittel   1,02575;  max.   1.02GI.   min.   1,0253. 
Allg.  Bemerk.;   Ozongehalt  8 — 9:  Regen   1,1mm;   Verdunstung 

1,5  mm. 
a.  m.  Obere    Himmel  klar,  Horizont  besetzt.    Gegtn  Morgen 

ganz   bezogen   und  Regen.     Vormittags    etwas   aufklarend 

mit  vorübergehendem  Regen. 
Nachmittags   bezogen  mit  Regen,  der  Wind  gin^  nach  NW, 

aufklarend   auf  der  Abendwache.     Böig. 


1875,  den  VI.  Januar. 

Position:  Winter-Harbour. 
Sehiffsbew. :  Kurs.   — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.     Mittel    N281°E;    Vormittags    von    N261°E 
über  N306°E  zurück  nach  N283°E;  Nachmittags  blieb  er 
sehr  nahe  N2S3°E. 
Stärke.     Mittel  3,0;   Vormittags  2  —  3,  von   10h  an  fast  still; 
Nachmittags  7 — 5.  jedoch  um   10'' p.  m.  wieder  flau   1  —  2. 
Barom.:    Mittel  740,17  mm;    ziemlich  uiigleichmässig,  am  Vor- 
mittag rasch  steigend,  dann  wieder  eben  so  stark  fallend; 
Nachmittags   fast  gleicbmässig  hoch;    max.   744,10  mm   um 
6h  a.  m..  min.  738,75  nnn  um   10h  p.  m. 
Temp.  d.   Luft;  Mittel  4,7°;  max.  6,2°  um  2h  p.  m..  min.  3,2° 

um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,0  mm:  max.  5, G  mm  um   10''a.m., 

min.  4,0  mm  um  2h   a.  m. 
Wolken;    Gattung   u.  Betrag.     Obere    Himmel    klar,    cu  3—4; 
gegen  Morgen  mehr  bezogen   ni  9  — 10;   Nachmittags  eben- 
falls ni  9—10. 
Riditung.     Aus  NW. 
Niedersehl.:    C-Böen   auf   der  Mittelwache  und   .Morgenwacbe. 

B   vorübergehend  von  6h  a.  m.  an. 
Zustand  d.  See:   Temp.     Mittel  3,5°;  max.  3,9°   um  Gh  p.   m., 
min.  3.0°  um  6h   a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02562;  max.  1,0259.  min.   1,0253. 
Allg.  Bemerk.:    Ozongehalt  =   10^—11;    Regen    5,7  mm:    Ver- 
dunstung 0,8  mm. 
a.  m.     Wie  am  Abend.     Die  Böen   mit  Schnee    und   Regen, 
p.   m.     Bezogen  mit  feinem  vorübergebenden  Regen. 
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1875,  den  13.  Januar. 

Positiiin:   W'iiilrr-Harbuiir. 
Scliiffsbew.:   Kurs.  — 
Fahrt.  — 
Wind:   Ric-Iitung.    Mittel  N274°E;  anfangs  N283°E,  um  lo'' 

a.  m.  X-.>61°E;  Nachmittags  X272°E.  dann  N249°E. 
Stärke.     Mittel   1,V;  um  S^  a.  ni.  und  21'  p,   m    2—4:  sonst 
flau,   .\hciids  last  still. 
Bai-oni.:    Mittel   739,78  mm:    2  max.   740,25  mm   um    10''  a.  m. 
und  740,20  mm    um    10''  p.  m. ;    2  min.  738,70  mm  um  2'' 
a.  m.  und  739,90  mm  um  C»  p.  m. 
Terap.  d.  Luft:  Mittel  5,8°:   ma.\.  7,4°  um  2''  p.  m.,  min.  4,4° 

um   lOli  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste;  Mittel  5,1mm;   max.  6,0  mm  um   lOli  a.  m.. 

min.  4,3  mm  um  G''  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Anfangs  cu  ni  9—10,  zuweilen 
aufklarend  bis  cu  4 — 5.    Morgenwaclie  klar  bis  7'',  dann 
wieder  mehr  bezogen:    Nachmittags   anfangs  cu   7 — 8,    um 
10''  p.  m.  cu  5. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.;   Den  ganzen  Tag  vorübergehender  Kegen.  um    10'' 

leichte  C-Böen. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  3,8°;   max.  4,2°  um   iCi  a.  m.. 
min.  3,5°   um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02578;  max.   1,0259,  min.  1,0256. 
AUg.  Bemerk.:  Ozongehalt  =  8;  Regen  3,8  mm;  Verdunstung 
2,7  mm. 
a.  m.    Wie  am  Abend  vorher,  zuweilen  aufklarend  bis  4 — 5. 
Morgenwache  klar  bis  7'',  dann  wieder  mehr  bezogen  mit 
vorübergehendem  Regen;  ebenso  am  Vormittag  meist  klar, 
zuweilen   Regen.     Wind   1''  N261°E,  sonst  N2S3°E. 
p.  m.     cu    aus   der   Windrichtung.     Von    8''  — 10''  30'    still, 
von   10''  30'  bis   11''  N249°E.   11''  — 12''  N284°E. 

1875,  den  14.  Januar. 

Position;   Winter-Harbour. 
Schiffsbew.:   Km'S.  — 

Fahrt:  — 
Wind:  Richtung.    Mittel  N262°E;  fast  immer  N261°E,  jedoch 
um  61'  a    m.  N272°E. 
Stärke.     Mittel  3,3;  Vormittags  auffrisi'hend  von  1  —  8,  Nach- 
mittags abflauend  3 — 1. 
Barom. :    Mittel   745,33  mm;    stieg  fortwährend  von  740,75  mm 

um  2''  a.   m.  bis  750,45  mm  um   10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  3,9°;  max.  5,0°   um  2'' p.  m.,   min.  3,0° 

um  2''  a.  ra. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4,1mm;  max.  4,7  mm   um   2'' [i.  m.. 

min.  3,6  mm  um  10''  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Anfangs   leicht   bezogen,    dann 
cu   2^3;  um   lOli  a.  m.  ganz  bezogen;  Nachmittags  etwas 
aufklarend,    cu  ni    6 — 7;    gegen   Abend    Himmel    wieder 
ganz  bezogen. 
Richtung.  — 
Niederschi.:   Schneeböen  um  G*'  a.  m.  und  um  G^  p.  m. 
Zustand  d.  See;    Temp.     Mittel  3,3°;    max.  3,4°  um  2''  p.  m., 
min.   3,1°  um  d*'  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02577;  max.  1,0259.  min.   1,0257. 
Allg.  Bemerk.:   Ozongehalt  =  6;  Regen  0,2mm;  Verdunstung 
2,9  mm  (?). 
a.  m.     Anfangs  leicht  ganz  bezogen,   dann  aufklarend,    zu- 
weilen Schneeböen.      Wind  auffrischend, 
p.  m.    cu  ni  aus  der  Windrichtung,  kleine  Schneeböen;  gegen 
Abend  der  Himmel  ganz  weiss  bezogen,  darunter  cu  ni. 


1875,  den  15.  Januar. 

Position:    Winter-Harbour. 
Schiffsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.     Mittel  N253°E;  Vormittags  N261°E,  Nach- 
mittags N227°E  bis  N261°E. 
Stärke.     Mittel   1,7;  meist  1 — 2,  aber  um  Mittag  2—3. 
Barora.:     Mittel   753,77  mm:     stieg    beständig    von    751,70  mm 
bis  757,10  mm. 


Temp.  d.  Luft:     Mittel  4,4°:  max.  5,9°   um  2''  p.m.,  min.  3,0° 

um  2'i  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    4,4  mm;    max.  4,7  mm     um    10'' 

p.  m,;  min.  4,1  mm  um  2''  a.  m. 
Wolken;   Gattung  u.  Betrag,    cu   ni  6 — 10. 

Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niedcrschl.:    Zuweilen   ganz    leichter    nicht    messliarcr  Si-bnee, 

sowohl  am  Vormittage,  als  am  Nachmittage. 
Zustand  d.  See:     Temp.    Mittel  3,3°;  max.  3,6°   um   10''   p.m., 
min.  3,0°  um  211  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02583;  max.   1,0260,  min.  1,0257. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  8 — 9;  Verdunstung  2,0  mm. 

a.  m.  cu  ni    aus    der  M'indrichtung,    zwischen    6 — 10    betra* 

gend;  zuweilen  ganz   leiditer  nicht  messbarer  Schnee. 
p.  m.  Wind  ging  um  3''  =  N249°E,  2ii  =  N227°E.  AVetter 
wie  am  Vormittag. 


1875,  den  16.  Januar. 

Position:    Kleine   Whalebay   um   2''  p.  m. 
SchiÖ'sbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.     N284°E;   Vormittags  N261''E  und  um   10'' 

N272°E,  Nachmitiags  N306'^E  und  um   &>  N283°E. 
Stärke.     Mittel   3,9;    Vormittags    1—2,    um    10''  a.  in.    auf- 
frischend   bis    6,    Nachmittags    böig    und    nngleichniässig 

3-6. 
Barom.:  Mittel   755.89  mm;  max.   757,45  mm  um  6'' a.  m.,  von 

da  ab  fallend  bis  zum  min.   754,10  mm  um  10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft;  Mittel  5,6°:  max.  7,2°  um  2''  p.  m.,  min.  3.7° 

um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,1  mm;  max.  5,8  nun  um  2'' p.  m., 

min.  4,4  mm  um  2''  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Anfangs  bezogen,  gegen  3'' a.  m. 

aufklarend  cu  str.  4 — 5,  Nachmittags  bezogen  eu  ni  7  — 10 

bis   10''  p.  m.,  dann  mitunter  aufklarend. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:  Nachmittags  leichter  B  von  2''  bis   10''. 
Zustand  d.  See:     Temp      Mittel  3,4°;  max.  3,6°   um   2''  p.  ui., 

min.  3,1°   um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02583:  max.   1,0260,  min.  1,0257. 
Allg.  Bemerk.:     Ozongehalt  8;  Verdunstung  1,8  mm. 

a.  m.   12'' — 4''  Winil  N261°E.     Himmel  gegen  3''  aufklarend. 

Von  4t'-G''  Wind  N283°E,  von  6''  — 8''  wieder  N2G1°E. 

von  8''— 12''  N272°E,  zwischen  11''  und    12''  zunehmend, 
p.  m    W^nd  von   12''— 2''  N306°E,  2''— 3''  N272°E,    3''  — 5'' 

N283°E,    5''— 6''  N272°E,    0''— 811  N283°E    auffrischend, 

Sh— 12')  N294°E.     Bezogen  mit    leichtem  Regen    bis   10'' 

dann  mitunter  aufklarend,   böig. 


1875,  den  17.  Januar. 

Position:    Kleine   Whalebay. 

Schift'sbew. ;  Kurs.  — 
Fahrt.  — 

Wind:    Richtung.    Mittel  N272°K;  meist  N28:!°E,  von  4''  p.  m. 
an  N2G1°E.     Der    Wind    sprang    gegen    Abend    mehrere 
Male  auf  N283°E,  aber  immer  bald  wieder  zurück. 
Stärke.     Mittel     5,0;     Vormittags    3—5,    Nachmittags    auf- 
frischend bis  zu  8,  von  9'' — 12''  abflauend  von  5  bis   1. 

Barom.;  Mittel  752,99  mm;  fiel  vom  max.  754,40  mm  um  2'' 
a.  m.  bis  zum  min.  751,70  mm  um  0''  p.  m.  und  stieg 
wieder  bis  zu  753,05  mm  um  10''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  7,0°;  max.  8,2°  um  6''  !>.  m.,  min.  5,5° 
um  2''  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  6,1  mm;  max.  6, .8  mm  um  2'' p.  m., 
min.  4,9  nun   2''  ;i.  m. 

Wü)lken:  Gattung  u.  Betrag.   Himmel  bezogen,  zuweilen  durch- 
brochen,   cu  ni   7 — 0,    von   8''  a.  m.   an   ganz    bezogen    cu 
ni  10. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niedcrschl.:  Von  8''  ab  feiner  B  den  ganzen  Tag. 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  3,4°;  max.  3,8°   um    10'' p.  m., 
min.  3,0°  um  '2^  a.  ni. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02583;  max.    1,0259,   min.  1,0258. 
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AUg.  Bemerk.:  Ozongehalt  7 — 8,  Regen  0,2  mm,  VenlHnstung(?) 
a.m.  Wind  121'— Ih  N294°E,  Ih— 3h  N283°E,  31'— 5liN272°E, 
'il' — 12li  N283°E.  Himmel  bezogen,  zuweilen  durchbrochen, 
8l' — 121'  ganz  bezogen  mit  Regen, 
p.m.  Wind  12t'-2li  iSI283°E  3—4,  2''— 41'  N261°E  0—1, 
41'— 81'  N261°E  7—8,  81"— 91'  N272°E  5—7,  91'— 121' 
>.'261°E  j — 1  abflauend.  Himmel  bezogen,  Regen.  Der 
Wind  sprang  gegen  Abend  mehrere  Male  auf  N283°E, 
aber  immer  bald  wieder  zurück. 

1S75,  den  18.  Januar. 

Position:   Kleine  Whalebay 
Schiffsbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:     Richlung.     Mittel  N272°E;    bis  ö''   p.  m.  um  N283°E 
bis  N2Ü1°E,   von  da  an  N81°E. 

Stärke.     Mittel   1,2;    anfangs  flau,  um   ■J''   a.  m.  auflVi.-irhend 
bis   G,   darauf  von  6h  a.  m.   an   wieder  abflauend   bis   zu  1, 
von  5h  p.  m.  an  2 — 1. 
Barom.:    Mittel    753,33  mm;    max.    754,80  nun    uuj     l(ll'  p.  m., 

min.  752,50  mm  um   10h  a.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  7,9°:  max.  10,5°  um  21'  p.  ni.,  min.  5,0*^ 

um   lOl'  ]>.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel  tJ.O  mm;  max.  4.8  mm  um   2h  p.m., 

min.  5,(j  mm  um   lOh  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Anfangs  bezogen  ni   lu,    gegen 
9h  aufklarend,    cu   ni   Ü  —  7  bis   7h  p.  m.,    von    da   ab  be- 
zogen  ni  9  — 10. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:   Von  9h  ab   Regenschauer  bis  Miltag;  von  7h  p.m. 

ab  diesig,  Nebel  und  Regen. 
Zustand  d.  See:    Temp.     Mittel  3,8°;  max.  4,2°   um  ii''  p.  m., 
min.  3,6°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02588;  ma.\-.   l,02t;o,  min.   1,0258. 
Allg.  Bemerk.:     Ozongehalt    8,    Regen    1,5  mm,     Verdunstung 
1,0  mm. 
a.  m.  12h— 4I1  wind  N261°E,   von  2h  ab  auffrischeTid.  4h— 7h 

N272°E,   7h— nh  N283°i;,   11h— 12h  N272°E. 
Bis  9h  bezogen    mit  leichteui  Regen,    gegen    9h    aufklarend 

mit  Regenschauern. 
p.   m.     12h-2h     Wind    N272"p;.     2h— 5I'     N2(il°E,    5h— tlh 

N81°E;,   11h— 12h  NG9°E. 
Wetter    wie    von    9h  ab   bis  71',    dann    bezogen,    diesig   und 
Kegen. 

1875,  den  19.  Januar. 

Position:    (irosse  Whalebay. 
Schiö'sbew.:    Kurs.  — • 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.    .Mittel  Nt;0°E;  anfangs  N58°E,  dann  N81°E 
bis   5h  p.  m.,    dann    N238°E   und   N283°E,    von  9h  p.  m. 
ab  still. 
Stärke.     Mittel  0,:!;  flau  0  —  1. 
ßarom.:     Mittel   753,49  mm;    stieg    ein    wenig    bis    zum   max. 
755,00  mm  um  Oh  p.  ra.,  und  Hei  dann  beständig  bis  zum 
min.  751,65  mm  um   lOh   p.  ni. 
Temp.  d.  Luft:  Mitlei  5,9°;  max.   7,0°  um   «h  p.  „,.,   uiin.  4,9° 

um  (Jh  a   m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  C,5nMn;  max.  l'i.O  mm   um  loh  j,.  1,1.. 

min.  6,1  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken:    Gattung  und  Betrag.     Fortwährend    bezogen   ni    10. 

Richtung.     Aus  E. 
Niederschi.:    Vormittags  feiner  B,  diesig  und  A,     Naibniitlags 

vorübergehender  B  und  diesig. 
Zustand  d.  .See:    Temp.     Mittel  4,7°:  max.  6,5"   um  6''  p.m.. 
min.  3,6°  um  2h  a.  ni. 
Spezif  Gewicht.     Mittel   1,02507;   max.  1,0259;  min.  1,0238. 
Allg.  Bemerk.:     Ozougehalt    =    9,     Regen    =    1,9  mm,     Ver- 
dunstung  1,1  mm. 
a.m.   12h— 4h  N58°E,  4h— 5h  N69°E,  5h— 12h  NS1°E:     ni 

mit  liegen,  diesig  und  Nebel, 
p.  m.   12h— 2h  N81°E,    2h— 3h  still,    ,°.h— .^jh  N81°E,  5h— 91' 
N238°E  und  N283°E,  9h— 12h  still,  ni  bezogen,  diesig  mit 
vorübergehendem  Rewn. 


1875,  den  20.  Januar. 

Position:  Grosse  Whalebay. 
Schiffsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.     Mittel  N201°E;    bis  2h  a.  m.  N283°E,   bis 
9h  still,    dann  bis  5h  p.  ni.   N2S3°K    und  später  zwischen 
N261°E  und  N328°E. 
Stärke.     Mittel  0,8;  0—2. 
Barom.:  Mittel  749,97  mm;  fiel  vom  max.  750,60mm  nni  2h  a.  m. 
bis   zum   min.  749,40  mm    um    2h    p.   ni.    und  stieg  wieder 
bis  750.20  mm  um   10''   p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  8,4°;  max.   11,2°  um  2h  p.  ni.,  min.  5  5° 

um  211  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  6,5  mm:   max.   7,3  mm   um  2h  p   m., 

min.  4,Smin   um    10h   p    ,„ 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Bezogen  cu  ni  8  — 10  bis   7h  p.  m., 
dann  aufklarend;   ,\bcndwache  fast  ganz  sternenklar,   i-u  2. 
Richtung.      Mit  dem   Winde. 
Niederschi.:    Diesig,   von    10h   a,   „,.   Ijjs   7I1   p.    m.  feiner   B. 
Zustand  d.   See:  Temp.      Mittel  5,8°;   max.  6,2°   um    lOh  p.  m., 
min.  5.1°  um  6h  a.   m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02382;  max.   1,0251,  min.   1,0209. 
Allg.    Bemerk.:    Ozongehalt    =    7—8;    Regen    0,3  mm;    'Ver- 
dunstung 0,15  mm. 
a.  m.     12h— 2h  N283°E,  2h-9h  still.  9h— 12h  nürdlich.    — 

ni  bezogen,  diesig, 
p.  m.     121'— 2h  N328°E,    2h-5h  N2S3°E.    5h-8h  N261°E 
Sh— 9h  N328°E,  9h— 10h  N2S3°E,   IQh— 12h  N272°E.  — 
Bezogen  mit  Regen  bis  7h,  dann  aufklarend;  Abendv\'ache 
fast  ganz  sternklar. 


1875,  den  21.  Januar. 

Position:    Grosse  Whalebay  bis   l(|h  a.  m.     Unter  Dampf   von 

10h  a.  m.  bis  2h  p.  m.     Fissar  Harboiir  von  2h  p.  ni.  ab. 
Schiffsbew.:  Kurs.     N64°f:. 

Fahrt.     5,6. 
Wind:   Uichtung.    Mittel  N326°E;  anfangs  N3Ü6°E,  ging  dann 

über  N328°E  herum  bis  auf  M3°E;  Nachmittags  beständig 

N328°E. 
Stärke.     Mittel   2,3:    frischte    gegen    Mittag    auf    von    2 — 5, 

flaute  aber  um  6h  p.  m.  wieder  ab   bis  2. 
Barom.:    Mittel  745,98  mm;    fiel    beständig  von   750,55  mm   um 

2h  a.  m.  bis   740,10  mm  um  10h  p.  ,„. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  7,6°:  max.  10,6°  um  2h  p.  m  .   min.  5,4° 

um  6h  a.  m. 


Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  6,4  mm:   max.  7,9  niii 


p.  in. 


min.  4,3  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Bis  3ha.  111.  klar,  nur  am  Horizont 
cu  ni  2 — 3,  dann   bezogen   cu  ni  10,   später  von  2h   p.  m. 
ab  weniger  bezogen  cu  ni   7—8;   um   10h  p.  ,„.  ,iev  obere 
Himmel  wieder  klar,  jedoch  noch  cu  ni  6  —  7. 
Richtung.     Aus  N. 
Niederschi.:    Von   11h  ;>()'  an  Nebel  und  diesig,  auch   vorüber- 
gehender B   bis   10h  p.  „1. 
Zustand  d.  See:  Temp..    Mittel   5,1°;   max.  5,8°  um  2''  u.   m., 
min.  4,7°  um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02552;  max.  1,0258,  min.   1,0252. 
Allg.   Bemerk.:    Ozongehalt   =  S — 9;    Regen    nicht    messbar; 
Verdunstung   1,4  mm. 
a.  m.     12h— .4h   N306°E,    4h— 6h  40'  N328°E,    6h  40'— 7h 
N351°E.   7h— 8h  N317°E.   8h  — 9h   N13°E.  9h— 10h  N2°E, 
lOh— 12h  X32S°E. 
Bis  3h  klar  bis  auf  den  Horizont,  dann  bezogen;   von  11h  30' 

an  Nebel  und  diesig, 
p.  m.     Von   12h— lOhp.  ni.  N328°E  2—5,   10h  — 12h  N306°E 
7.     Bis  10h  bezogen,   diesig   mit  Regen,   dann   der   obere 
Himmel  klar,  sonst  cu  ni  6 — 7. 

1875,  den  22.  Januar. 


Position:  Betsy  Cove  von  2h 
Schiffsbew.:   Kurs.  — 
Fahrt.  — 


p.  ni.   ab. 
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Wind:  RiehtuiiR.     Mittel  N297°E.    Vürraiitags  tlieils  N-2f)4°E; 
theils  M272°l-;;  Xachiiiittags  besiämlig  N306"E. 
Stärke.     Mittel  0,8.     Vunnittags  böig,  anfangs  7— S,  bis  C' 
a.  m.:  .später  4 — (i.  um   IG''   p   ni.  wieder  7. 
Barom.:    Mittel   742,49  mm;    stieg  foftwähvend  von   73S,8.j  mm 

lim  2''  a.  m.  bis   744, Gö  mm  um   Itt''  p.  m. 
Tcmp.  d.  Luft:  Mittel   7,2°:  max.  S,4°   um  2'' a.  m.,  min.  5,H° 

um   10''  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel   5,(i  mm;  max.  von  (j,2  mm  um  2'' 

a.  m.,  min.  4,6  mm  um  10h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Der  obere  Himmel  klar.  Horizuiit 
bewölkt  cu  2 — 4;  um   10'' a.  m.  mehr  bezogen  eu  ni  7 — 8; 
Nachmittags  obere  Himmel  klar,  eii  2 — ö,  nach  lO*"  p.  m. 
etwas  mehr  bezogen. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Jv'iederschl.:   Nachmittags  um  2''   kurze  Zeit  diesig. 
Zustand  d.  See:    Temp.     Mittel  4,8°;    max.  5,2°  um  2''  p.  m., 
min.  4,3°   um  6''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02082;  max.  1,0259,  min.  1,0258. 
AUg.    Bemerk.:    Ozongehalt  =   9 — 10;    Regen    1,1  mm;    Ver- 
dunstung 1,7  mm. 
a.  ni.     Wind   121'— 3''    N294°E    7—8,    31' -4''  N2S3°E,    41' 

bis  61'  N272°E,  Gl'— 121'  N294°E. 
Obere   Himmel   klar,    Horizont   bewölkt,    böig.     Vormittags 

mehr  bezogen,  abflauend, 
p.  m.     121'— llh  N30G°E. 
Obere  Himmel  klar,   10''-12l'  mehr  bezogen. 


1875,  den  23.  Januar. 

Position :   Betsy  Cove. 
Schifl'sbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.     Mittel  N309°E;    meist  N306°E,   kurze  Zeit 

um  Mittag  N317°E. 
Stärke.    Mittel  3,7.    Vormittag.>i  gleichmässig  3;  Nachmittags 

auffrischend  bis   7;  Abends  flauer  bis  2. 
Barom.:  Mittel  747,53  mm;  stieg  beständig  von  745,65  mm  um 

2h  a.  m.  bis  748,65  ram  um   IQi'  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:   Mittel  6,1°;  max.  7,3°  um  21'  p.  ni.,  min.  5,0° 

um  10h  p.  ni. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,4  mm;  max.  6,0  mm  um  10h  a.  m., 

min.  4,9  mm  um   IQl'   p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Grossentheils  obere  Himmel  klar, 

cu  5 — 6,  zuweilen  cu  str.  3—4  und  cu  ni  6 — 7.     Abends 

um  lOh  klar,  cu  2. 
Richtung.     Meist  mit   dem  Winde,   jedoch  die  oberen  etwas 

westlicher  ziehend  als  die  übrigen  Wolken. 
Niederschi.;    Von    2h  30'    bis    31'  30'   a.  m.   A,    später    kleine 

Böen  mit  wenig  B  und  diesig  bis   10h  a.  m. ;  Nachmittags 

von  6h — 7h  ganz  wenig  B. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  5,3°;    max.  5,6°  um  6h  p.  m., 

min.  5,0°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02586;  max.  1,0260,  min.  1,0257. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  =  10;  Regen  0,2  mm;  Verdunstung 

2,2  mm. 
a.  m.     Wind    12h-9h    N.306°E,    9h— 12''  N317°E.      Oberer 

Himmel  klar,  leichte  Böen, 
p.m.  Wind  12h— 4hN317°E,  4h— 12hN306°E.    Grossentheils 

oberer  Himmel  klar;  51'- 7h  und  lOhSO'  bis  11h  30'  stärker 

bezogen,    etwa  6 — 7,    etwas    westlicher   aus  NW  ziehend 

als  die  übrigen  Wolken. 


1875,  den  24.  Januar. 

Position:  Betsy  Cove. 

Schiffsbew. :  Kurs.  — 
Fahrt.  — 

Wind:  Richtung.    Mittel  N294°E;  Vormittags  N306°E,  Nach- 
mittags N294°E. 
Stärke.    Mittel  6,3;  meist  gleichmässig  6— 8;  gegen  10h  p.  „i. 
abflauend  3 — 4. 

Barom.:  Mittel  748,09mm;  fiel  von  748,65mm  um  2h  a.  m. 
bis  zum  min.  746,50  mm  um  lOh  a.  m.  und  stieg  wieder 
bis  zum  max.  751,10  niui   um   10h  p.  ,],. 


Temp.  d.  Luft:  Mittel  5,5°;  max.  7,1°  um  2h  p.m..  min.  4,1° 

um  2li  a.  m. 
Spainikr.  d.  Dünste:  Mittel   5,0  mm;    max.  5,4  mm   um  1(V' a.  ut., 

min    4,8  mm  um   10''  p.  ni. 
Wolken:   Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  klar,  mit  kurzen  Unter- 
brechungen cu  ni  5 — 6.  von  5h — 11h  30'  a.  m.  meist  ganz 
bezogen  cu  ni  9 — 10;  Nachmittags  wie  am  Vormittag. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Nicderschl.:    Zuweilen  ganz  wenig  B,    etwa  um  2^  a.  m.  und 

um  2h  p.  m. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  5,0°;  max.  5,3°  um  2h  p.  m., 
min.  4  7°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02579;  max.  1,0258,  min.   1,0257. 
Allg.  Bemerk.:    Ozongehalt  =  8;    Regen  =  0;    Verdunstung 
1.8  mm. 
a.  m.     12h— 2h  Wind  N306°E.     Anfangs  klar,    mit  kurzen 
Unterbrechungen;  5h — 11h  30'  meist  ganz  bezogen;  11h  30' 
cu  ni  6. 
p.  m.     r2h— 4h  N294°E,    4h— 12h  N272°E  abflauend. 


1875,  den  25.  Januar. 

Position:  Betsy  Cove  bis   10h  a.  m. 

49°  8,8'— 49°  45  0'  S-Br.,    70°  46,2'— 70°  42,8'  0-Lg.  von 
2h  p.  m.  ab. 
Schiffsbew.:    Kurs.       Anfangs    N103°E,     dann    N171°E    und 
N193°E. 
Fahrt.    Anfangs  7,0,  Nachmittags  3,3,  um   10h  p.  j]).  7,0 
Wind:      Richtung.        Mittel    N295°E;     Vormittags     N261°E, 
N238°E,  dann  N283°E,  Nachmittags  N283°E  und  N.306°E, 
um  8h  p.  m.  sprang  der  Wind  auf  N13°E. 
Stärke.    Mittel  2,3.     Vormittags  3 — 5,  Nachmittags  6. 
Barom.:    Mittel  753.83  mm;    stieg  von  752,50  mm  um  2h  a.  m. 
bis  zum  max.  756,85  mm  um  10h  a.  m.  und  fiel  dann  bis 
zum  min.   747,95  mm  um   10h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel   5,1°;  max.  6,0°  um  6h  a.  111.,  uiiu.  4,4" 

um    101'  p.  ,n. 
Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel   5,4mm;   max.  6,1  unn  um  inh  p.  ni., 

min.  5,0  mm  um  21'  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  anfangs  cu  ni,  dann 
cu,  dann  cu  str.  4 — (i,  Nachmittags  ganz  bezogen  cu  ni  10, 
dann  ni   10. 
Richtung.    Zogen  mit  dem  Winde. 
Niederschi.:  Von  2h  p.  m.  bis  7h  vorübergehender  Regen,   von 

7h  ab  fortwährender  Regen. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  4,1°;    max.  4,8°    um  6h  a.  m., 
min.  3,1°  um   10h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02598;  max.   1,0261,  min.   1,0258. 
Allg.  Bemerk.;    Ozongehalt  :=:  9  — 10.      Regenmenge    0,1  ram. 
Verdunstung  2,1  mm. 
a.  m.  12h— Ih  N272°E,    lh-2h  N261°E,    2li— 3h  N249°E, 
3h_6h  N238°E,  6h— 7h  N261°E,  7h— 81'  N283°E,  8h  bis 
9h  N328°E,  9h— 10h  N272°E,  10h— 12h  N283°E. 
cu  und  cu  Str. 

p.  ni.  12h— 2h  30'  N283°E  — N261°E,  2h  30'— 3h  30'  still, 
3h  30'— 5h  N272°E,    5h— 8h  N30e°E,   8h— 9h  N2°E,   9h 
bis  10h  N13°E,  10h— 11h  N2°E,  11h— 12h  N351°E. 
Bezogen  mit  Regen. 


1876,  den  26.  Januar. 

Position:  50°   3,1'— 51°   31,2'  S-Br.,  70°  41,1'— 70°  1,9'  0-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.    Vormittags  N204°E,  Nachmittags   N2]6°E 

und  dann  N227°E. 
Fahrt.  Vormittags  5,5  bis  7,0,  Nachmittags  4,9,  kurze  Zeit  6,2. 
Wind:    Richtung.    Mittel  N293"E;   Vormittags   meist  N283°E, 

von  10h  a.  m.  bis  4h  p.  m.  N294°E.  dann  N306°E. 
Stärke.    Mittel   8,1;  fast  gleichmässig  8 — 9,  nur  um  6h  a.  m. 

kurze  Zeit  7 — 8. 
Barom.:  Mittel   742,91  tum:  fiel  von  746,50  mm  bis  736,60  mm. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  4,8°;  max.  5,3°   um  2h  a.  m.,  min.  4,3° 

um   10h  p   m. 


Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,6  tum;  max.   5,7  mm  u 
min.  5,3  mm  um  6h  p.  m. 


ui  2"  a.  m., 
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Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Den  ganzen  Tag  ganz  bezogen 
cu  ni  oder  ni  10,  nur  von  2'' — 4''  p.  ni.  etwas  aufklarend 
bis  zu  5 — G;  Nachmittags  später  leicht  bezogen,  so  dass 
die   Sterne  oft  durehscbimniern. 

Richtung.    Aus  NW. 
Niederschi.:  Um  2'"  a.  m.  etwas  B,  S — 91'  B.  um  (ili  ]i.  m.  etwas 
C   und   später   öftere  Regenböen,    den  Tag    über   ziemlich 
diesig. 
Zustand    d.  See:    Temp.    Mittel   3,H;    max.    ;!,ll^    um    (!'■  a.  m., 
min.  3,0°   um   10*i  p.  m. 

Spczif.  Gewiclit.    Mittel   1,02(;(15;  ma.x.   1,0262,  min.   1,02(;(1. 
AUg.  Bemerk.:    Ozongehalt    11.      Regenmenge    9,0  nnu.     Ver- 
dunstung 1,2  mm. 

Schwere  Dünung  und  See  aus  NNW. 

a.  m.   121'— Iti  N306°E  5,    ll>  — 9l>  N283°K  ,S— 9,    911  —  12'' 
N249°E  8-9. 

Ganz  bezogen  und  diesig,  böig. 

p.m.   12b— (;li   N294°E  8  —  9,  eh  — 12li  N30(;°E  S— 9. 

oh— 4h  etwas  aufklarend,   sonst   ganz   bezogen    mit  Schnee- 
und   Regenböen. 

1875,  den  27.  Jauuar. 

Position:  .50°  40,0—00°  43,6'  S-Br.,  69°  49,9'— 70°  7,6'  O  Lg. 
Sehiffsbew.:  Kurs.    N244°E,  von   10h  a.  m.  gb  N13°E.  jedoch 
um  10"  p.  m.  N351°E. 
Fahrt.    3—4,8. 
Wind:    Richtung.    Mittel   N293°E;    N306°E.    auch    zeitweilig 
N294°E  und  Abends  N272°E. 
Stärke.    Mittel   7,6;  ziemlich  gleichmässig  7—9. 
Barom.:    Mitte!   734,08  mm;    fiel    von  733,20  mm    um    2"  a.  m. 
bis   zum  min.  731.15  mm  um  10''  a.  m.  und  stieg  dann  bis 
zum  max.  741,2.5  mm. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  3,5°;  max.  4,0"   um  2'' p.  m..  min.  2,5° 

um   10h  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,2  mm;  max.  5,5  nun  um  2"  p.  ui.. 

min.  5.0  mm  um   10''  p.  m. 
Wolken:   Gattung  u.  Betrag.    Bis   Ih  a.  m.  bezogen.   1" — 4'' auf- 
klarend cu  ni  5 — 6,  dann  fast  ganz  bezogen  bis  10''  p.  m., 
ausser  von  7h — $b  schönes  Abendroth,  von  10h — joh  auf- 
klarend cu  ni   7 — 8. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  Von  5'' — Sh  a.  m.  vorübergehend  B,  C  und  Hagel, 
von  11''  a.  m.  bis  2h  p.  m.  vorübergehend  B,  von  7h — 8''  B, 
von  8''— 10  B  und  C-Böen. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  2,8°:  max.  3.0°  um.  2h.  p.  m.. 
min.  2,6°   um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02608;  max.   1,0263,  min.   1,0260. 
Allg.  Bemerk:    a.  m.   12h— 5''  N306°E   8-9,  .5''— 8''  N272°E 
8—9,   10h— 12"  N272°E  7. 
Bis   Ih  a.  m.   bezogen,    \^  —  4''   aufklarend,    dann    fast   ganz 

bezogen. 
9h  a.  m.   nach   24h  Ozon  =  10—11,  Regen  =  2,4  mm,  Ver- 
dunstung =  1,7  mm. 
p.  m.  12''  — 3'!    N306°E  7,    3''  — öl"   N283°E  7,    5''  — 12" 

N272°E  8—9. 
Bis   lO'i  fast  ganz  bezogen,   ausser  7'' — 8''. 

1875,  den  28.  Januar. 

Position:  .50°  20,4'  S-Br.,  70°   13,5'  O-Lg.  —  Betsv  Cove. 
Sehiffsbew.:    Kurs.     Vormittags    N351°E.    dann    N47°E    und 

N36°E,  Nachmittags  N13°E  und  N261°E. 
Fahrt.    Vormittags  anfangs  4,5,  dann  7 — 8,  Nachmittags  6, 

dann  4. 
Wind:     Richtung.     Mittel    N288°E:     N261°E    bis    10''  a.  m., 

N272°E  bis  1''  p.  m.,  dann  bis  2''  still,  von  2''— 6''  N317°E, 

6''— 10"  N328°E,  zuletzt  N351°E  und  N13°E. 
Stärke.    Mittel  4,8;  am  stärksten  8  — 10  bis    10"  a.  ui.,  dann 

abflauend,  meist  4—5. 
Barom.:    Mittel   753,84  mm;    stieg  von  746,65  mm  um  2''  a.  m. 

bis    zum    max.   757,90  mm  um  6"  p.  m    und   fiel    dauu    bis 

754,45  mm  um   10"  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  4,3°:  max.  5,2°  am  2''  p.  m..   min.   3,3° 

um  2"  a.  m. 


Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,1  mm;   max.  5,6  mm  um  10"  p.  m., 

min.  4,7  mm  um  6"  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Vormittags   oberer  Uinmiel   klar 
eu   3 — 4,  cu  ni  4 — 6;  Nai'bmittag  cu.  cu  str.  und  ni  7 — 10, 
zuweilen  leicht  bezogen,  um   7"  ganz  bezogen. 
Richtung.   Aus  NW,  Nachmittags  aus  N. 
Niederschi.:   Von   S''   bis  10"  a.  m.   wenig  B.   von    11  —  I2hp.  m. 

schwerer  Regen. 
Zustand  d.  See:    Tcniii.    Mittel   3,7":  max.  4,6'   um   lOh  p.  m.. 
min.  2,6°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02597:  ma.x.   1,0261,  min.   1.0258. 
Allg.   Bemerk.:    Ozongehalt  9—10.     Regen  — .     Verdunstung 
2,0  mm. 
a.  m.  12h— 10h  N261E,  Stärke  2  Stunden  9.  2  Stunden  9—10, 
4  Stunden  8—9,  2  .Stunden  6—4;   10h— 12"  N272°E  5—3. 
Mittel-  und  Morgenwache  oberer  Himmel  klar,  später  etwas 

mehr  bezogen. 
p.m.   12"— 1"  N272°E,    1"— 2"  still.  2"— 6"  N317°E  5,  6" 
bis  10"  N328°E,  10"— 11"  N351°E,  11"— 12"  N13°E  5—6. 


1875,  den  29.  Januar. 

Position:   Betsy  Cove. 
Sehiffsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.   — 
Wind:    Richtung.     Mittel    N335°E;    Vormittags    bis    7h  a.  m. 

N13°E,  N294°E  6—9"  a.  m.,  dann  N317°E  und  N328°E 

bis  9"  p.  m.,  von  da  ab  still. 
Stärke.    Mittel  4,1;  Vormittags  7—9,  Nachmittags  abflauend 

von  4 — 0. 
Barom.:  Mittel  742,89  mm:  liel  von  749,00  mm  um  2"  a.  m.  bis 

738,45  mm  um  2"  p.  m..   um  diese  Zeit  2"  p.  m.  wurde  das 

Barometer  an  Land  gebracht  zum  Vergleich. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel   5,6°;  max.  6,5°  um  2"  p.  m..   min.  4,0° 

um  10''  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,3  mm;   max.  6,8  nun   um  6"  a.  m., 

min.  4,4  mm   um  6"  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Bis  7''  a.  m.  bezogen  ni  10,  dann 

aufklarend   schön    bis   2"  p.  m.  cu  2  —  4,    dann   bezog   es 

sich    ni    8  —  10.    um    8"  p.  m.     schnell    aufklarend    schön 

cu   2. 
Richtung.    Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:  Feiner  B  bis   7"  a.  m.,    ebenfalls  wenig  B  von  6" 

p.  m.  bis  8"  p.  tu. 


Oh 


p.  m., 


Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  5,3°;    max.  5,9°    uii 

min.  4.5°  um  2"  a.  m. 

Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02590;  max.   1,0260,  min.   1,0258. 

Allg.  Bemeik.:    Ozongehalt    11,    Regen  4,6mm,    Verdunstung 

1,7  mm. 
a.   m.   12"  — 4"    N24°E  7,    4"— 7"   N13°E  7—8,    7"  — 11" 

N294°E  6—9. 
Bis   7"  bezogen,  dann  aufklarend  schön, 
p.m.   12"— 6"  N317°E  .5— 2,  6"-9h  N328°E  2— 0,  9"— 11" 

still,  11"— 12"  N262°E  3—4. 
Bis  2"  schön,    dann  bezog  es  sich  mit  zeitweiligem  leichten 

Regen. 


1875,  den  3(1.  Januar. 

Position:  Betsy  Cove. 
Sehiffsbew.:  Kurs.   — 

Fahrt.  — 
Wind:   Richtung.     Mittel  N276°K;     anfangs    N283°E.    sprang 

um  5"  a.  m.  auf  N228°E,    dann  wieder  N283°E  und  um 

5''  N328°E,  holte  aber  um  8"  nach  N306°E. 
Stärke.     Mittel    3.6;   anfangs   2 — 3,    frischte    um    5"    a.    ni. 

etwas  auf  und  blieb  dann  4 — 6. 
Barom.:    Mittel     747,43mm:    stieg    vom    min.  742,30mm    um 

2"  a.  m.  bis   zum   max.  7.50,30  mm  um    2"  p.  m.    und    fiel 

wieder  bis   748.30mm  um   10"  p.m. 
Temp.   d.   Luft:    Mittel    6,1°;    max.   8,1°     um    10"  a.  ni.,    min. 

4,0°   um  2"  a.  m. 
Spannkr.    il.    Dünste:    Mittel    5,2mm;     max.    6,8  nun     um     10" 

p.  m.,  min.  4,0  mm  um  öl"  a.  m. 
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Wolken:     Gattung  u.  Betrag.     Vormittags  obere  Himmel  klar; 
eu  Str.  ge.sehen    um    2''    und    um    io''  a.  m.  5 — 7;    um  6^ 
zeigten  sieh  nur  eu  4 — 5;    Nachmittags    etwas    melir    be- 
wölkt,  eu   Str.   7 — 8.   tlann  gegen  Abend  eu  ni   S  — 10. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niedersehl.:  Von  3h  30' — 4''  p.m.,  und  von  7'' — .S'i  p.  ni.  wenig 

B,  dann  bis   \'2^^  fortwährend  B. 
Zustand  d.  See:    Temp.     Mittel   ."),I°;   uiiix.   .3,4°   um  llV'a.  m., 
min.  4.6°  um  G'' a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Miilil   1,02ÖSS;  max.  1,0200;  min.   1,0258. 
Allg.   Bemerk.:     Ozcuigehalt    8  —  9,     Regen    — ,    Verdunstung 
2,1  mm. 
a.  m.    2  Stunden    N294°E   4—3,     1   Stunde    N261°E    2—3. 

5  Stunden  N22S°E  3—7. 
p.m.    2  Stunden    N272°K    3-4,     1   Stunde   N283°E    2— .3, 
2    Stunden    N294°E    2—3,    3    Stunden    N328°E    3—5, 
4  Stunden  N306°E  4—5. 


1875,  den  31.  Januar. 

Position :   Betsy   Cove. 
Sohiiisbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Rielitung.     Mittel  N337°E;   NS(li;°E,   von   2h  a.  m.  bis 

4'i  p.m.  fast  N328°E,  dann  Isl3°E. 
Stärke.     Mittel  2,8;    anfangs  3,  von  9h  a.  m.  bis   12''   a.  m. 

flauer  1 — 2:  Nachmittags  3 — 5. 
Baroni.:    Mittel    746,46  mm;  stieg  von   747,60  mm   um  2h  a.  ni. 

bis  zum  ma.\.  748,45  mm,  fiel  dann  bis  zum  min.  739,38  mm 

um    IQh  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel   7,0°;  niax.  7,8°   um  6h  p.m.,  min.  6,0° 

um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel  7,2n]ui;  niax.  7,7  mm   um  6h  p_  n,.^ 

min.  6,8  mm  um  2h  a.  m. 
AVulken:     Gattung  ii.  Betrag.      Bis   4h  a.  m.  klar    und    schön 

cu  ni  2 — 3,    von  da  ab  bezogen,    erst   eu  ni  10,  von  10h 

a.  m.  an  nur  ni   10. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  Von  4h  a.  m.  ab  A  und  von   Sh  a.m.  ab  auch  B. 


max.  5,6°   von   IQh  a.  m. 


Zustand  d.  See:   Temp.    Mittel   , 

bis    10h  p.  m.^  i„i,].  4^c)0   „„j   jh    -,,.  ni. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02590;  niax.   1,0260,  min.  1,0256. 
Allg.  Bemerk.;   9h  a.  m.    Ozongehalt    10-11,    Regen    0,9  mm, 

Verdunstung  0,9  mm. 
a.  m.     12h— 2h  X300°E  4.     2h- 9h   N32S°E  2—3,    9h— 12h 

N317°E. 
Bis  4h  klar  und  schön,  4h   bezogen  und  Nebel,    von  10h  ab 

Regen, 
p.  m.    bezogen.    Regen  und  Nebel.     12h  — 3h  N317°E  3—4, 

3h-4h  N328°E  3—4,  4h-6h  N2°E  3-5,  6h-10h  N18''E  2, 

10h— 12h  N24°E  4—5. 


1875,  den  1.  J'ebruar. 

Position:  Betsy  Cove. 
Schifi'sbew. ;  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:   Richtung.     Mittel    N316°E;    Vormittags    anfangs    still, 

von    2h— 4h   a.   m.    fast    den    ganzen    Tag    N32S°E    und 

N317°E,  nur  von  Sh— 12h  g,.  m.  N30G°E. 
Stärke.      Mittel    6,3.      Der    Wind    wurde    an     diesem    Tage 

immer  stärker  von  4  bis   10. 
Barom.:  Mittel   735,54  mm;    min.    737,85  mm   um  2h  a.  m.,  fiel 

bis  6h  a.  m.  auf  733  30  mm,  stieg  dann   liis  zu  737,40  mm 

um    2h  p.  m.,    fiel    wieder    bis    zum    min.   732,50  mm    um 

10h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft;  Mittel   6  8°;  ma.x.   8,5°  um  2ha.  m.,  min.  5,0° 

um   loh  p.  ni. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  6,4  mm;   niax.  7,7  mm  um  2h  a.  m., 

min.  5  8  mm  um   10h  p.  nt. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Fast   den    ganzen  Tag   bezogen 

ni  und    cu  ni   10,    nur   von    2h  bis  3h  p.  m.   etwas   klarer 

cu  ni  5 — 6.  auch  um   10h  p.  m.  cu  ni   7 — 8. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 


Niederschi.:  Von  6h  bis  8h  a.m.  A  und  von  12h — 5h  a.  m.  B, 
um  IQh  a.  m.  diesig,  6h  —  7h  p.  m.  B-Böen,  ebenfalls  nach 
10h   p.  ,u. 

Zustand  d.  See:    Temp.   Mittel  5,7°;    max.  6,0°  um    6h  a,  ui., 
min.  5,2°  um   10h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02568;  max.   1,0259.  min.  1,0255. 

Allg.  Bemerk.:  I2h— Ih  a.  m.  N24°E  2— 3,  Ih— 4h  still,  4h— 8h 
N317°E  .5,  Sh  — 12h  N306°E  6;  p.  m.  12h— 2h  N317°E  e_ 
2h_4h  N328°E  6—7,  4h— 8h  N328°E  7—8,  Sh— 10h 
N317°E  9—10.  10h— 11h  N294°E  9—10. 
Ozongehalt  10 — 11,  Regen  26,9  mm,  Verdunstung  0,3  nun. 
4h  a.  m.  ni  B,  6h  —7h  aufklarend,  10h  bezogen  diesig,  um 
2h  p.  m.  etwas  klarer,  2h — 4h  cu  ni  5 — 7,  von  4h — 8h  be- 
zogen mit  vorübergehendem  leichten  Regen,  um  10h  ^^  ni 
7 — 8.     Regenböen. 

1875,  den  '2.  Februar. 

Position:  Betsy  Cove. 

Schiffsbew. :  Kurs.  — 
Fahrt.  — 

Wind;  Richtung.  Mittel  N257°E,  Vormittags  erst  bis  2h  a  m. 
2  Stunden  N294°E,  dann  2  Stunden  N306°E  uml  aber- 
mals 2  Stunden  N306°E,  holte  dann  noch  weiter  westlich 
mit  sehr  starken  Böen,  war  Nachmittags  endlich  N238°E 
und  zuweilen  sogar  N227°p]. 
Stärke.  Mittel  7,0;  Vormittags  noch  ziemlich  gleichmässig  9. 
zuweilen  etwas  abflauend  8  aber  die  Böen  bei  N261°E  11, 
Nachmittags  flaute  er  ab  von  9 — 6. 

Barom.:  Mittel  738,92  min;  sank  noch  bis  zum  min.  731,15  mm 
6h  a.  m.  und  stieg  wieder  bis   750,45  mm  um   10h  p.  ni. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  4,3°;    max.  5,9°  um  2h  p.  m.,  min.  3,3° 
um  6h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Diinsti':  Mittel  4,7  mm;  nuix.  5,4  mm  um2hp.  ,]i.; 
min.  4,0  mm  um   10h  p.  m, 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Ganz  bezogen  ni   10;   um  6h  p.  m. 
cu  ni   10,  nur  um   10h  p   m.  cu  ni  6 — 7. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschi.:  Vormittags  Regen,  anfangs  vorübergehend,  dann 
beständig,  zuweilen  auch  Schnee.  Nachmittags  Regen- 
und   Hagelböen  zeitweilig  bis  6h   p.  lu. 

Zustand   d.   ,See:     Temp.     Mittel  4,8°;  max.  5,1^   um   2h   a.m., 
min.  4,6'^   um   10h   p.  ,„. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02560;  max.   1,0257,  min.  1,0255. 

Allg.  Bemerk.:  a.m.  12h— 2h  N294°E  8,  2h— 4h  N306°E  9; 
bezogen  mit  vorübergehendem  Regen;  4h — 6h  N294°E8 — 9, 
6h_8h  N261°E  8—9,  eine  Böe  =  11,  ni,  Regen  und 
Schnee,    8h— 12h    N261°E.     2  Stunden    9—10    Böen    11, 

2  Stunden  7—8. 

p.  m.  Regen,  2  Stunden  N249°E,  2  Stunden  N238°E.  cu  ni 
böig,    2  Stunden    N249°E    8-9.    2  Stunden    N227°E    8, 

3  Stunden  N238°E  6—7;   1  Stunde  N249"E  8. 

9h    a.  ni.    nach    24h:     Ozon  =   10 — 11,     Regen    —    1,0mm. 
Verdunstung  =  1,6  mm. 

1875,  den  3.  Februar. 

Position:  Betsy  Cove  bis  6h  p.m.     Unter  Dampf  von  6h  p.  ni.  ab. 
Schiffsbew.:  Kurs.     N334°E,    N339°E. 

Fahrt.     5,2   und  4,7. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N275°E;  erst  N283°E,  dann  N261°E, 
von  9h  a.  m.  bis  5h  p.  m.  N272°E,   dann  wieder  N283°E. 
Stärke.     Mittel  4,4;    flaute  bedeutend  ab  von  5—2,   frischte 
indess  um  9h  a.  m.  wieder  auf  bis  zu  8  um  5h  p.  m.,  von 
da  ab  minderte  sich  die  Stärke  bis  zu  5. 
Barom.:    Mittel   758.40  mm;    stieg    beständig    von    753,65  mm 
um  2h  a.  m    bis  764,00  mm  um  10h  p.  ,„. 

um  2h  p.  m.,  min.  3,9" 


Temp.  d.  Luft:  Mittel  ,5,9°;  max.   8,4° 


um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  4,8  mm;  max.  5,2  mm  um  6h  p.  m., 

min.  4,5  mm  um   10h  p.  m. 
Wolken;  Gattung  u.  Betrag,     cu  ni  anfangs  3 — 4,  dann  etwas 

mehr  bewölkt,    cu  ni  6—7  um  Mittag,  Nachmittags  mehr 

und  mehr  aufklarend,  von   10h  p.  ^i.  ab  fast  ganz  klar. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi. :   — 
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Ziisfand  (t.  See:  Temp.     Mittel  4,6°;   inax.   0,1"   um   10"  a.  ni., 

min.  4,1°  um   10h  p.  m. 

Spozif.  Gewicht.     Mittel   1,02063;  max.   1,02.58,  min.  1,0256 

Allf;.Bemerl<. : Ozongehalt  .5—6, Regen  1,0 mm,  Verdunstun"6,4(>) 

a.  m.    6  Stunden    X261°E.    3  .Stunden    N283°K,    3  Stunden 

N272'"E.  —  ou  ni   böig, 
p.  m.  5  Stunden   X272°K,    7  Stunden    N283°E,     böi"-    von 
10''  Abends  fast  ganz   k\i,i: 

1875,  den  4.  Februar. 

Position:    4S°  47,3'  S-Br. ;    69°  43,0'  0-Lg.   un,    121'    Mittags. 

Port   Halli.ver  von  2!'  p.  ui.  ab.  ' 

Sehiftsbew.:    Kurs.     Anfangs  N334°E,    dann  von  61'  a.  m.  ab 

N1S2°E. 
Fahrt.     Anfiing.v   2,  dann  4,6  bis   7,0. 
Wind:    Richtung.       Mittel    N276°E;    Vormittags     S    Stunden 

N261°E,  dann  N272°E;  Nachmittags  7  Stunden   N-5S3°E 

dann   N32S°£.  '         '  -  ' 

Starke.     Mittel  5,8;    anfangs  von  der  Stärke  9,    Haute  dann 

mehr  und  mehr  ab  bis  zur  Stärke  4,  frischte  um  5''  p.  m. 

etwas  aul,  war  aber  um   lOh  p.  m.  nur  noch  ''  —  3 
Barom.:  Mittel   766,33  mm;  stieg  von   766,05  mm  um  2''  a    m 

bis  zum  max.   769,95  mm  um   lOli  a.  m.  und   ticl  dan.i  bis 

i63,80mm  um   lOh  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:   Mittel   5,4°;   max.    7.1°   um   21'  p.m.,   min.  4,0° 

um  6h  a.   m. 
Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel  5,2  mm;   max.  6,2  mm   um  in''  p.  m., 

min.  4,3  nun  um  2h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  klar,  cu  2—3,  nach  und 

nac-h    bezogen    bis    cu  ni    8—10    um    12h  Mittags;    Nach- 

nnttags  ebenfalls  anfangs  klar,   nach  und  nach  bezogen  bis 

ni   10.  " 

Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  Um  ßh  a.  m.  Regen,  welcher  ci.ie  Stunde  anhielt; 

spat  um   10h  p.  „j.  etwas  Schnee. 
Zu.^tand  d.   See:   Temp.     Mittel   4,0;   max.  4,1°   von    10h   a    ,„ 
bis   10h   p.   ,„^  ,„i„    3  ßo   yjj^  .21,   ^    ^ 

Spezif  Gewicht.     Mittel   1,02588;  max.   1,0260,  min.  1,0257. 
Allg.   Bemerk.:   Ozongehalt  =   10;  Verdunstung  2,S  mm. 

a.   ni.     8    S:unden    N261°E,   4   Stunden    N272°P:.     Anfangs 

Klar,  nach   und  nach  bezogen, 
p.  m.    4  Stunden  N2S3°E  4-5,  3  Stunden  N283°E.  3  Stunden 

N328^E  2  -  3,  2  Stunden  N306°E  3—4. 

1875,  den  5.  Februar. 

Position:    Port  Palliser   bis    10h   p.   ,„_     jgc   jg  c'  ,S-Br  •    69° 

35,0'  0-Lg.  -       ■.      J 

Schiflsbew. :  Kurs.     N]9°E  \ 

Fahrt.     9,7  /   '""   1'"'  P-  "'• 

Wind:  Richtung.  Mittel  N296°E;  Vormittags  beständig  N.306°E 
Nachmittags  N294°E  bis  N272°E. 
Stärke.      Mittel   5,8;    Vormittags  ziemlich  gleiehmässig  4—6. 
Xaclmiittags    flaner   2—3.    gegen  Abend    auffrischend    bis 
zur  Stärke  8. 
Barom.:    Mitlei   759,18mm;    fiel    von   760,40mm   um   2h  a    m 
bis  zum  min.  757,85  mm   um  6h  a.  m.,  stieg  dann   bis  zum 
max.    i61,30mm   um   luh   p.  m. 
Temp.   d.  Luft:   Miticl    7,2°;   max.  9.1°   um    loh  a.  m.,   min.  4,7° 

um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste;  Mittel  6,0  mm;   max.  7,5  mm  um  2h  a.  m. 
min.  5,7  nun  um  6h  p.  m.  ' 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Bezogen  mit  ni  10  bis  5h  a.  m., 
dann  aufklarend,  schön  und  klar;  um  10h  a.  m.  nur  noch 
cu  1—2  am  Horizont:  Nachmittags  etwas  mehr  bezogen 
cu  3— 4  und  custr.  3— 4;  Abends  dünn  mit  b-i,  hten  ni"lO 
bezogen. 
Richtung.  Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschl.:   Regen   und   diesig  bis  5h   a.  m. 

Zustand  d.  .See:  Temp.      Mittel  4,5°:   max.   5,1°    um    2h   p.  m., 
min.  4,0°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02593;  max.   1,0260,  min.  l,0->59 
Allg.  Bemerk.:    9h  g.  m.    nach    24    Stunden    Ozon   =  9—10; 
Regen  =   1,4  mm;   Verdunstung  =  2,1  mm. 
a.  m.  12  Stunden  N306°E,  p.  m.  2  Stunden  N272°E,  4  Stunden 
N294°E,  6  Stunden  N283°E. 
Forschungsreise  S.  M.  S.  „Gazelle'.    V.  Theil:  lleteurologie. 


1875,  de»  6.  Februar. 

Position:  48°  0,7'— 46°  24,0'  .S-Br.:   69°  43,0'— 70°  48'  0-L" 
Schilfsbew.:   Knrs      Vormittags  beständig  N351°E,  Nachmittags 
anfangs  NI3°E,  dann   N36°E  und   N64°E 
Fahrt.     5,5—7,0. 
Wind:  Richtung.   Mittel  N294°E:  Vormittags  beständig  N-'94°E 

S^''lo','"''"'    ''""''    ''"'■    ^^'i'"'    «'"''■   ^'^ine'E   weiter   nach 
lN32b  E  und  wurde  zuletzt  N351°E. 
Stärke      Mittel  3,8;    anfangs  7-8,    flaute  aber  immer  mehr 
ab  bis  2  um  2h  p.  „,.   „nd  frischte  dann  etwas  wieder  auf 
bis  4  um   10h  p,  ,1, 

^*''"SL'^  ?,J'"'''  '^'^^'^-  "'"''  '**''"8  ""-ständig  von  763,25  mm  bis 
7bb,40  mm. 

Temp.  d.  Luft;  Mittel  5,8°;  max.  7,0°  um  2h  p.  m  min  4  4° 
um  6h  a.   m.  r        ,  . 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel   5,8  mm;   max.  6.5  mm  um  6h  p.  m 

min.  4,8  mm  um   6h  a.  m.  ' 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Anfangs  leicht  bezogen  cu  ni 
9—10,  dass  die  Sterne  durchschienen,  gegen  Morgen  dichter; 
um  10ha.  m.  klarte  es  etw^as  auf.  cuni  6-7;  Xachmittai's 
wieder  bezogen  cu  ni  9—10,  später  ni   10.  ° 

Richlung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:    Von  9h  p.  m.  bis   12h  leichter  Regen. 
Zustand  d.  See:    Temp.     Miltel  5,1°;  max.  5.9°   um  6h   p    m 
min.  3,9°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewic'ht.     Mittel  1,02592;  max.   1,0260,   min.   1,0"58 
Allg.   Bemerk.:  Ozongehalt  =  9—10;  Verdunstung  2,5  mm. 
a.  m.    Leicht  bezogen,  so  dass  oft  die  Sterne  durchschienen. 
Gegen  Morgen  dichter. 

1875,  den  7.  Februar. 

Position:  46°  14,5'-44°  51,5' .S-Br.;  71°  16,0'— 73°  58,5' O-L» 
Schifi'sbew.:    Kurs.     Fast    immer   N37°E,    nur    um    10h  a.   i^ 
N335°E. 

Fahrt.     Vormittags    5,6—6,5.    Nachmittags    abnehmend    von 
8 — 6. 
Wind:    Richtung.      Mittel    N335°E;    zwischen    N31S°E    und 
N352°E  hin-  und  herschwankend. 
Stärke.     Miitel  4,8:    stets  4-5,    nur  Abends   um    10h  p.  ,„. 
stärker  als  N  6 — 7. 
Barom.:  Mittel   766,74  mm;  stieg  von   765,00  mm   um  6h  a.   m. 

bis  zu   769,40  mm  um   10h  p.  „,.  oij„g   Unterbrechuni'. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   11,1°;    max.   13,2°   um    6h  n.  m.  "min 

c  oo    oll    ..      r  1  • 


8,2°  Uli 


a.  m. 


Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  9,2  mm;  max.  11,0  mm  um  6h  p.  ni. 
min.   7,9  mm  um  2h  a.  ni.  ' 

Wolken:  Gattung  n.  Betrag.  Anfangs  ni  10,  durchsichtig  be- 
zogen, der  obere  Himmel  war  scheinbar  klar  auch  während 
des  Nebels:  um  10h  a.  ni.  waren  nur  noch  cu  str.  2—3 
am  Horizont;  Nachmittags  bezog  es  sich  wieder  nach  und 
nach  und  war  \on  6h  ab  ganz  bezogen,  ni  10. 
Richtung.  Aus  N. 
Niederschi.:    Um   4h  a.  m.  starker  Nebel;    um    6h   p.  m.    ganz 

wenig  Regen  und  Abends  um   10h  wieder  Nebel. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Miltel  9,3°;  max.   12,1°  um  6h  p.  m., 
min.  6,2°  um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02638;  max.   1,0268,  min.   1,0259. 
Allg.  Bemerk.:   Ozongehalt  =  1 1 ;   Regen  0,3  mm  ;   Verdunstung 
0,6  mm. 
121'   Besteck  Hasche   über  Bord. 

a.  m.     Durchsichtig  bezogen.     Morgenwache   starker  Nebel; 
der  Himmel  oben   klar;  cu  str.  2—3  am   Horizont. 

1875,  den  8.  Februar. 

Position:  44°  32,0'— 42°  40,0'  S-Br.:  74°  40,0'— 77°  20,5'  Q-Lg. 
Schiäsbew.:  Kurs.    Vormittags  N340°E,  von  6h  a.  m.  ab  N37°E- 

Nachmittags  fast  N14°E. 
Fahrt.     Vormittags  7,5—8,2;  Nachmittags  abnehmend  8—6. 
Wind:  Richtung.   Mittel  N327°E;  Vormittags  beständig  N340°E, 

Nachmittags  anfangs  N318°E,  dann  N307°E. 
Stärke.      Mittel   5,8;    gleiehmässig  6—7  bis  6h  p.   m.,    dann 

etwas  abHauend  bis  4. 
Barom.:  ^Mittel   769,88  mm;   stieg  fortwährend   von   768,85  mm 

bis  772,65  mm. 
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Temp.  d.  Luft:    Mittel   13,4°;    niax.   14,8°  um  Sh  p.  m. ,   min. 

12,0°  um  Gli  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    10,9  mm;    max.   ll.Gmra   um    10h 

p.  111..  min.  9,n  mm  um  6''   a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Den  ganzen  Tag  bezogen,  ui   10. 

Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:    Vormittags   Regen,    der    mitunter   2   Stunden   an- 
hielt :   von    6''  p.  m.  ab   ebenfalls   anhaltender  Regen  und 
von  lOh  a.  m.  fast  beständiger  Nebel. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   11,9°;  max.  13,2°   um   KU- a.  m., 
min.   10,7°  um  21"  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02662;  ma.x.  1,0268,  min.  1,0264. 
Allg.  Bemerk.:  a.  m.     Meeresleuchten  in  kleinen  Punkten. 
Ozongehalt  =  10— 11;  Regen  0,1  nmi;  Verdunstung  1,2  mm 
p.  m.     Bezogen,  Nebel  und  Regen. 

1875,  den  i).  Februar. 

Position:  42°  15,0'— 40°  36,0'  S-Br.,   77°  ,34,0'— 78°  9  0'  0-Lg. 
Sehiffsbew.:  Kurs.    N3°K  bis  101'  a.  m  ,  dann  8  Stunden  hin- 
durch N3.52°E,  und  von  (i^  p.  m.  ab  wieder  N14°E. 
Fahrt.    Vnrmittags  6.  Nachmittags  4—6. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N293°E;  anfangs  N.307°E,  holte  um 
6li  a.  m.  auf  N384°E  und  wurde   lO'i  p.  m.   N318°E. 
Stärke:    Mittel  3,2;    Vormittags  fast  gicichmässig  4,    Nach- 
mittags flauer  2 — 3. 
Barem.:    Mittel  772, .33  mm;   stieg  vom  min.  771, .50  mm  nm  21' 
a.  m.  bis  zum  max.  773,00  mm  um  21'  p.  in.,  fiel  dann  bis 
772,60  mm  um   lOh  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   14,6";    ma.x.   15,7°    um   2''  p.  m  ,    min. 

13,6°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   12.0  mm;    max.   12,6  mm   nm    10h 

a.  m  ,  min    11,5  min  nm  2h  a.  m. 
Wolken;     Gattung    u.    Betrag.     Vormittags    beständig    ni    10, 
Nachmittags  war  der  Himmel   kbir,  cu  2  —  3. 
Richtung.    Mit  dem  Winde   ziehend. 
Niedersch!.:    Vormittags  früh  3  Stunden  Regen    von  4h  bis   7h 
a.  m.  und  eine  Stunde  Nebel,  um   10h  a.  m.  diesig,  Nach- 
mittags ebenfalls  9  Stunden  hindurch  Nebel,  um  6h  sogar 
bei  ganz  klarem  lliimncl. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   13,9°;    max.   1-1,9  um  Gh  p.  m., 
min.   12,5°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1.02678;    max.   1,0269,  min.   1,0266. 
Allg.  Bemerk.:  Vormittags  bezogen,  Nebel  und  Regen. 
Nachmittags   Himmel  klar,  wenn  der  Nebel  fiel. 
Ozongehalt  11,  Regen  0,5  mm,  Verdunstung  0,5  mm. 
12h  Besteckflasche  über  Bord. 

1875,  den  10.  Februar. 

Position:  40°   21,0'— 39°   .54'  S-Br.,  7S°   IS'— 78°  .3,5'  0-Lg. 
Sehiffsbew.:  Kurs     Vormittags  N10°E  und  N359°E,  dann  bei- 
gedreht; Nachmittage  N330°E,  zuletzt  N291°E. 
Fahrt.    Vormittags    langsam    1,0,    Nachmittags    mittelmässig 

4,8—3,3. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N11°E;  anfangs  N302°E,  holte  bald 

nördlicher  imkI  ging  nach  N21°E.  bald  N10°E,  bald  N32°E. 
Stärke.    Mittel   1.7;    anfangs  fast  still,    dann    1  —  2  und  erst 

um  6h  p.  m.  etwas  auffrischend  vfin  2 — 4. 
Barom.:    Mittel    772,17  mm;    2  max.  773,30mm   um   ll>h  a.  m 

und  771,50  mm  um   10h  p.m.,    o  niiu.   772,65  mm   um    6h 

a.  m.   und   770,55  mm  um  6h  p.  in. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   16,6°:    max.   18,1°    um   2h  p.m.,    min. 

15,0°   um  2h  a.  m. 
Spannkr.   d.  Dünste:    Mittel    13,2  mm;    max.   13,9  mm    nm    10h 

a.  m.,  min.   12,4  mm  um  10h  p.  m 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Vormittag  cu  3 — 5,  Nachmittags 

anfangs  cu  4 — 5.  dann  cu  str.  3 — 4,  um  10h  p.  ni.  Himmel 

ganz  klar. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Nieder.-chl.:   Früh  Morgens  um  6h  2  Stunden  hindurch  Nebel. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel    16,1°:  max.   17,2°  um  2h  p.  m., 

min.   14,6°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02687:  max.  1,0271,  min.    1,0265. 
Allg.  Bemerk.:    Himmel  klar  bis  3h  a.  m.,    dann  bezogen,   4h 

bis  5h  A,   dann    fast   klar,   zuweilen  ganz    dünn  bezogen, 

später  wieder  klar. 


Ozongehalt  10,  Regen  0,9  mm,  Verdunstung  1,8  mm. 

r2h  Besteckflasche   über  Bord. 

a.m.  1  Stunde  N314°E,  3  Stunden N302°E,  5  StundenN336°E, 

3  Stunden  N2S°E. 
p.  111.    2    Stunden    N10°E   1-2,    4  Stunden    N32°E   2  —  3, 

2  Stunden  N22°E  3,  Sh— 10h  N22°E  4,  ioh-12h  N11°E  5. 

1875,  den  11.  Februar. 

Position:  39°  45,5'— 39°  22  5' S-Br.,  77°  40,5'— 76°  31,5'  0-Lg. 
Schifi'sbew.:     Kurs.      Vormittags    N292°E,    Nachmittags    erst 

N292°E,  von  6h  ab  N22°E. 
Fahrt.    4,3—5,5,  von   6h  ab  2,5. 
Wind:    Richtung,    Mittel    N3.54°E;    bis   4h  p.  m.    Nord,    dann 

wurde  der  Wind  N337°E  und  um  6h  p.  m.  N315°E,    um 

9h  N292°E. 
Stärke.    Mittel   5,6;   begann  mit  der  Stärke  5,  nahm  indess 

beständig   an  Stärke   zu  bis  8,    flaute    aber  von   4h  p.  m., 

als  er  westlicher  wurde,    immer   mehr   ab,    bis  zur  gänz- 
lichen Windstille. 
Barom.:  Mittel  766,48  mm;  max.  769,50mm  um  6h  a.  m.,  dann 

fiel  es  beständig  bis  zum  min.   762,50  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.   Luft:    Mittel    17,4°;    max.    18,2°   um  6h  p.  m. .    min. 

17,0°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.   d.  Dünste:    Mittel   14,2  mm;    max.   14,6  mm    um    6h 

p.  111.,  min.   13,7  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Um  2h  a.  in.    war    der  Himmel 

ganz  klar,  bezog  sich  aber  mehr  und  mehr,  cu  str.  2 — 3, 

cu  ni  6 — 7,  Nachmittage  um  2h  ganz  bezogen  ni  10,  klarte 

aber  später  wieder  auf  bis  cn  ni  6. 
Riclitung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  Von  2h  p.  m.  an  regnete  es  18/4  Stunden. 
Zustand  d.  See;  Temp.    Mittel   16,5°;  max.  17,1°   um  6h  p.  m., 

min.   16,0°  um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02712;  max.   1,0273,  min,   1,0269. 
Allg   Bemerk.:  Ozongehalt  10— 11.     Regen  =  0.    Verdunstung 

1,8  mm. 
a.  m.  4  Stunden  Nord  5,  2  Stunden  N11°E  5—6,  2  Stunden 

N11°E  G— 7,  2  Stunden  N11°E  6—7,  2  Stunden  Nord  7. 
p.m.    4    Stunden    Nord   7-8,    2    Stunden    N337°E  6  —  7, 

2  Stunden  N31.5°E  3—4,  8h— 9h  N315°E  3-4,  9h— 12h 

N292°E  0—1. 

1875,  den  12.  Februar. 

Position:  39°  13,5'— 38°  30,0'  S-Br.,  76°  38,0'-77°  32,0'  0-Lg. 
Sehiffsbew  :  Kurs.  Vormittags  N1°E.  dann  N69°E,  Nachmittags 
anfangs  N47°E,  dann  N16°E. 
Fahrt.    Vormittags  zunehmend  von  3  bis  5.  Nachmittags  an- 
fangs 5,0,  dann  2,5  von  6h  p.  m.  an. 
Wind:    Richtung.    Mittel    N307°E;    anfangs    N283°E,    wurde 
aber   immer   mehr  westlich  bis  N328°E  um  2h  p.  m.,    lief 
dann  wieder  zurück  auf  N305°E. 
Stärke.    Mittel  2,6:    bis  3h  p.  m.    von    der    Stärke  3,    dann 
schwächer   1 — 2. 
Barom.:  Mittel   776,01  mm;  stieg  beständig  von  764,80  mm  bis 

767,35  mm. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   18,0°;    max.   19,2°    um  2h  p.  in.,    min. 

17,0°  um   2h  a.  m. 
Spannkr.   d.    Dünste:    Mittel    14,2mm;    max.    14,8  mm   um    2h 

p.  m.,  min.   13,5  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Anfangs  leicht  bezogen,  oft  durch- 
bruclien,    gegen  Morgen   etwas  dichter  ni   10,    dann   auf- 
klarend um  6h  a.  m.  eu  ni  8,  um   10h  ^.u  ni  3—4,    Nach- 
mittags Himmel  meistens  klar,  nur  um  6h  cu  2 — 3   im  W. 
Riclitung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.   See;  Teuiii.    Mittel    17,0°;   max.  17,3°   um   2h  p.  m.. 

min.   16,8°  um  2h  a.  m. 

Spezif.  GewI.'ht.    Mittel   1,02708;  max.   1,0273,  min.   1,0269. 

Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  11.  Regen  2.8  mm.   Verdunstung  (?) 

a.m.   12h-lh   N294°E  4-5,   Ih— 4h  N283°E  ,3. 

Anfangs   leicht   bezogen,    oft    durchbrochen,    gegen   Morgen 

etwas  dichter,  Vormittags  aufklarend. 
4h_Sh  N294°E  3—1,  8h— 12h  N317°E  3. 
p.  m.  12h— 3h  N328°E  3,  3h— 4h  N317°E  2,  4h— 8h  N317°E 
1_2,  8h— 12h  N305°E  2—3  und  1—2. 
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1875,  den  13.  Februar. 

Positüm:  38°  19,0'— 37°  Ö3,0'  S-Br.,  77°  37,0'— 78°  0,0'  0-Lg. 
Schifl'sbew. :    Kurs.    Friih  N19°E,  dann    back   gebrasst,   Nach- 

niitiaijs  Nl'S4°K.  dann  Nö9°E. 
Fabrt.    Früh  '2,6:   Nacbmittags  abnidimend  5 — 3. 
■Wind:    Kiibliintj.     Mittid    N34'i"K-,     Vormittags    iiordwestlicb. 

XacbniittaKS  nurdüstlicb. 
.Stärke.    Mittel  2.0;    anfangs   1,   frischte    etwas  auf  liis  zu  3 

um  21'  p.  ni    und  flaute  wieder  ab   bis  2. 
Barom.:    Mittel   768, OG  nun;   stieg  vom  min.  7G6,3.')  mm  um  2'' 

a.  ui.    bis   zum   max.  76.S,90  mm   inn   lo''  p.  m  ,    tiel    dann 

wieder  bis   708,40  mm  um   10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   ]S.ö°:    max.   19,9°   um    2''  p.  m..    min. 

17,6°   um  21'  a    m. 
■Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   14,9  mm:    max.   l.'i,.s  mm    um    lo'' 

p.  m.,   min.    14,4  nun   um  2''  a.  ni. 
Wolken;    (Gattung  u.   Betrag.     Schön    und     klar,    um  2li  a.  m. 

einige   cu    1  —  2   am  Horizont,    dann   cu   ni    und  eu  Str.   bis 

zu  3,    Nachmittags  nahm  die  BewTdkung  zu  bis  zu  6 — 7. 
Richtung.    Anfangs  aus  NW,  später  bei  nordöstlichen  Win- 
den aus  N- 
Niederschi.:    — 
Zustand  d.  See:   Temp.    Mittel    17,7":   max.  l.SG°   um   2''  p.  m.. 

min.   16,7°  um  (i''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mitiel   1,02698;   nuix.   1,0271.   min.   1,0269. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  9.    Verdunstung   1,3  mm. 

a.  m.    Schön    und    klar.      121'  — 4^  N318°K   1  -  2,    4h  -  ffl' 

N318°E   1-2.  8''— 121'  N329°K  2. 
p.m.   1   Stunde  N3.'>1°E  2—3.  3  Stunden  N.340°E  3,   1  Stunde 

N.340"E  2—3.  21'  N3°E  2,   1   Stunde  N14°E  2,   1   Stunde 

N14°E  2—3,  3  Stunden   \3,il°E   1-2. 

187Ö,  den  14.  Februar. 

Position;  37°  43„j'— .36°  27,0'  S-Br  ;  78°  17,0'- 80°  14,.'/  0-Lg. 
Schift'sbew.:    Kurs.     Anfangs    N31°E,    von    C'  a.  m     ab   stets 
N52°E. 
Fahrt      5,4-6,8. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N339°E:    anfangs   N3öl°E,    um    61' 
N329°E,  von  7''  ab  stets  N340°E. 
Stärke.     Mittel  3,1;  als  N.3.51°E  2,  später  3—4. 
Barom.:  Mittel  768,49  mm;   max.  769,00  mm  um  10'' p.m.,  min. 
767,50  mm  um   lOli  a.  m.     Gang   Vormittags  fallend,  nach 
dem  min.  steigend. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   19,9°;    max.  211,8°   um   2''   p.  ni..    min. 

l.S,6°  um  21'  a.  m. 
Spannkr.    d.   Dünste:    Mittel    15,6  mm:    max.    l.'j.9mni    um    6'' 

a.   m..  min.   15,1  mm  um  2*'  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Bis  5''  a.  m.  bezogen   cu  ni    9, 
dann  aufklarend:   von  7'' a.  m.  ganz  klar,  selten  kleinere 
Wolken  am  Horizont. 
Richtung.     Aus  N. 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Tenjp.     Mittel   18,8°;  max.  20,0°   um  21' p.  m., 
min.   17,0°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht:    Mittel   1,02682;  max.   1,0269.  min.  1,0267. 
Allg.  Bemerk.;   Ozongehalt  ^   11;  Verdunstung  2,1mm. 

a.  m.    Bis  5''   bezogen,  dann   aufklarend;  von   7''  ganz  klar, 
selten    kleinere  Wolken    am    Horizont.      12'' — 4''  N351°E, 
4h— 81'   N329°E,  gh— 121"  N340°E. 
p.    m.       121' — ]2I'    N340°E.       Einige    Sternschnuppen    fielen 
in  N.     Meeresleuchten  in  einzelnen  Punkten. 


1875,  den  15.  Februar. 

Position:  36°  9,5'— 34°  44,5'  .S-Br.:  81°  48,5'— 81°  37,9'  0-Lg. 

Schifl'sbew. :  Kurs.     Früh  N51°E,    um  61"  a.  m.  N28°E;  Nach- 
mittags anfangs  back  gebrasst,  dann  beständig  N342°E. 
Fahrt.    Vormittags  7 — 6,  Naelnnittags  immer  langsamer,  3 — 1. 

Wind:  Richtung.    Mittel  N308°E;  anfangs  N343°E,  der  immer 
westlicher  wurde,  von  41"  p.  m.  ab   N253°E,  endlieh  still. 
Stärke.     Mittel  2  —  3;   anfangs  als  N.343°E  4,  dann   flaute  er 
immer  mehr  ab,  je  weiter  er  nach  N253°E  herumging. 

Barom.:  Mittel  768.4.8mm;  stieg  bis  zum  max.  769,40mm  um 
ich  a.  m.,  fiel  wieder  bis  zum  min.  767,00  nnn  um  61"  p.  m. 
und  stieg  abermals  bis   769,3(1  mm  um   101'  p.  m. 


Temp.  d.  Luft:    Mittel  20,8°;    max.  22,5°   um   61'  ]).   m.,   min. 

20,0°  um  21'  a.  m. 
Spannkr.  d.   Dünste:    Mittel    15,2  mm;    max.   16,8  mm    um    21' 

p.  m.,  min.   14,4  nnn  um  6^  a.   m. 
Wolken:    Gattung  u.   Betrag.      Himmel  klar  und    schön,    selten 
leichte  cu  am  Horizont,  cu  3  -  4  um  Gl'  a.  m.  und  cu  1 — 2 
um    lOl'  p.   m. 
Richtung.     Um  6li  a.  m.   aus  der  Wimlrichtung,   um    lll''  p.  m. 
windstill,   Wolken  am  Horizont  unbeweglich. 
Niedcrschl.:   — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  20,3°:  max.  21,1°  um  6'' p.  m., 
min.    19,4°   um   21'   a.  m. 
Spezif.  Gewiidit.     Mittel    1,02703:  max.    1,0271,  min.  1,0269. 
Allg.   Bemerk.:  t>zongehalt  ^=  8;   Verdunstung  2,8  mm. 
Klar  und  schön,  selten  leichte  cu  am   Horizont, 
a.  m.     4  Stunden  N343°E,   4  Stunden   N321°E,   4  Stunden 

N298°E. 
p.  m,     1   Stunde   N298°E,    3  Stunden    N27G°E,   4  Stunden 
N253°E.   2  .Stunden  N253°E,  2  Stunden  still. 


1875,  den  16.  Februar. 

Position:  34°  39,5' -32°  25,5'  S-Br.:  81°  37,0'— 80°  40,5'  0-Lg. 
Schift'sbew.:   Kui's.    Beständig  N345°E. 

Fahrt.     Anfangs  nur  3,5  während  der  Windstille,  dann  von 
6''  a.  m.   ab   7—8,5. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N138°E;  anfangs  still,  um  2''  a.  m. 
N255°E;    seit  41'  a.  m.  N165°E,   welcher    plötzlich  gegen 
61' a.  m.  nach  N120°E  sprang  und  fortwährend  südöstlicli 
blieb. 
Stärke.     Mittel  3,7;   anfangs  still,  als  N255°E  flau,   frischte 
auf  als   N165°E  und  noch   mehr  als  N120°E  von  3—6. 
Barom.:    Mittel  769.81  mm;  2  max.  770,50  mm  um   10''  a.  m., 
770,40  mm  um   101'  p.  m..  o  min.  769.10  mm  um  21'  a.  m., 
769,70  mm  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   19,7°;    max.  20,6°   um  2^  a.  m..    min. 

18.3°  um  61'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    15,3  mm:   max.    16,0  mm    um    21' 

a.   m.,  min.   14,7  mm  um   2^'  p.  m. 
Wolken:  Gattung  n.  Betrag.     Um  2'' a.  m.  fing  es  an,  sich  zu 
beziehen;    um  61'  a.  m.  cu  ni   6—8,  um  101'  ganz  bezogen 
cn  ni   10;  Nachmittags  klarte  es  auf,  cu  Str.  ö — 6,  um  lOl' 
p.  m.  cu  6. 
Richtung.     Aus  SE. 
I    Niederschi.:  Von  4''  a.  m.  bis  91'   a.  m.  Regen. 
Zu.<tand  d.  See:   Temp.    Mittel  21,0°;   max.  21,4°   um  10''  p.  m., 
nun.  20  3°   um  21'   a.  m. 
i        Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02703;  max.  1.0271,  min.  1,U270. 
Allg.  Bemerk.:   Um  2^  a.  m.  bezog  es  sich,  und  es   kam  plötzlich 
um  61'  SE-Wind. 
Ozongehalt  =  8 — 9;  Regen  23,2  mm;   Verdunstung   1,8  mm. 
Abends  schwaches  Meeresleuchten. 


1875,  den  17.  Februar. 

Position:   31°  56,5'— 30°  0,3'  S-Br.;  80°  30,(»'— 79°  48,5' 0-Lg. 

Schifl'sbew.:  Kurs.     Beständig  N345°E. 

Fahrt.     Vormiitags  7,    nur    um    6''   a.  m.    eine  Zeit    lang  3: 
Nachmittags  6,0  und   um  6''   p.  m.  zeitweilig  4.5. 

Wind:    Richtung.      Mittel   N!38°E;  meist  N120°E.  jedoch    von 
101'  p.  m.  ab  N75°E. 
Stärke.     Mittel  3,2;   meist  3—4,  jedoch   flauer  um   Gl'  a.  m. 
und  stärker,   5.6,  um   101'  p.  „,.  ^Is  N75°E. 

Barom.:  Mittel  768,66  mm;  max.  769,55  mm  um  21' a.  m.,  min. 
767,80  mm   um  6''  p.m.;  Gang  ziemlich   unregelmässig. 

Temj).  d.   Luft:    Mittel  21, G°;    max.  22,8°  um  2li  p.  m.,    min. 
20,0°   um   61'  a.  m. 

Spannkr.  d    Dünste:    Mittel     16,3  mm;    max.    17,3  mm    um    2^ 
a.  m.,  min.   15,6  nnn   um  6''  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.   Betrag.     Bis   ll' a.  m.  bezogen,  dann   auf- 
klarend,   cu   1  —  2  um  2l<  a.  m.,  später  cu  ni  5 — 6;   Nach- 
mittags cu,  dann  cu  str.  3 — 5,  zuletzt  cu  6 — 7. 
Richtung.     Aus  SE. 

Niederschi.:    Um  5^  a.  m.   Regen,    idjeufalls    um    2''   p.  ni.  ein 
wenig  Regen. 

8* 
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Zustand  d.  See:  Tenip.    Mittel  '.>2.3°;   iiiax.  23,5°   um  'Jl' p.  lu., 
min.  21.5°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02747;  niax.  1,027(;,  min.   1,0272. 
Allg.  Bemerk.:  Ozonf^ehalt  =  10;  Roi,'i>u   l,:!nim;  Verdunstung; 
l.l'i  mm. 
a.  m.    Bis  l^  bezogen,  dann  aufklarend.    4  Stunden  N131°E 
4—.").    41'— 51'   N131°K   4—5,    öh-G''    N75"E  2,    G''— 81" 
N120°E  3-4,   8h— 101'  N120°K   2—3,    10''— Ui'  N75°E 
2—3,   Uli— 121'  N143°E. 
p.m.    121- lhN98°E2-3,   1"— 2h  N109°E,  2h— 4h  N120°E, 
4h— 5h  N120°E.   5h-8hN109°E.    —    Abendroth.    —    8h 
bis   10h  N109°E  5—6,   10h— 12h  N75°E  5— G. 

1875,  den  18.  Februar. 

Position:  29°  30,5'-27°  11,5'  S-Br. ;  79°  39,0'— 77°  49,5'  0-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.     Vormittags  N34S°E,  Na.hmittags  N309°E. 

Fahrt.     7,5—9,5. 
Wind:    Richtung.     Mittel    N78°K;    meist    N78°E,    früh    kurze 

Zeit  N67°E  und  ebenfalls  Nachmittags  kurze  Zeit  N89°E. 
Stärke.  6,5;  fast  immer  G — 7;  um  2h  a.  m.  beiNG7°E  einige 

Böen. 
Barom.:     Mittel  768,57  mm;  2  ma.x.  770,90  mm  um   10h  a.  m., 

768,30  mm  um   10h  p.  „,.;  2  min.  768,20  nnn    um  2h  a.  m. 

und  767,45  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   22,8°:    max.  23,7°   um    li'h  ;,.  m.,  min. 

21,9°   um  2h  a.  m. 
.Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    15,8  mm;    max.   16,1  mm    um    6h 


a.  m..   min.   15,3  mm  um 


p.  m. 


Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  ganz  bezogen  eu  ni   10, 
dann  mehr  und  mehr  aufklarend  bis  cu  2 — 3  um  10h  a.  ni.; 
Nachmittags  immer  cu   5 — 7. 
Richtung.     .\us  E. 
Niederschi.:   Um  2h  a.  m.  Regenböen,  auch   von   Ih — 2h  p.  m. 

leichter  Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  23,0°;  max.  23,5°  um  IQh  a.  m.. 
min.  22,5°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht,     Mittel  1,02760;  max.   1,0278,  min.   1,0275. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  =  8;  Regen  0,3  mm;   Verdunstung 
4,4  mm  (?) 
a.  m.    4  Stunden  N67°E  G,  3  Stunden  N67°E  6—7,  wovon 

1   Stunde  N78°E  8,  4  Stunden  N78°E  7.   1  Stunde  8. 
p.  m.    2  Stunden  N78°E  6—7,  2  Stunden  N89°E  7.  4  Stunden 
N89°E    6—7,    4  Stunden  N78°E    6—7,    zuweilen    etwas 
nördliclier. 

1875,  den  19.  Febrnar. 

Position:  26°  47,5'— 25°  13,0'  S-Br.,  77°  14,5'— 74°  34,0'  0-Lg. 
Schittsbew. :  Kurs.     Bis  Mittag  N309°E,  dann  N314°E. 

Fahrt.     Bis  Mittag  9,0;  dann  8,0—7,0. 
Wind:     Richtung.     Mittel    N84°E;     abweclisciud    N78°E    und 
N89°E. 
Stärke.    Mittel  6,3;    bis    Mittags    7,    dann    etwas    abflauend 
bis  zu  5. 
Barom.:  Mittel  766,16mm;  max.  7G6,20nnri  um  Gh  a.  m.,   min. 

764,65  nmi  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  23,7°;  max.  24,6°   um   10h  a.  m.;    min. 

21,6°   um  2h  a.  m. 
Spannkr.    d.   Dünste:      Mitlei     15,5  mm:    max.     17,0  mm    um 

10h   p    111.^     min.   14,9  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:     Gattung  und  Betrag.      Mittelwache    ni   II),    auf   der 
Morgenwache     aufklarend     und    schön,     zeitweilig   cu   str. 
4 — 5,  gewöhnlich  cu  2 — 3  am  Horizont. 
Richtung.     Aus  E. 
Niederschi.:  Mittelwache   iVa  .Stunde  Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  22,9°;  max.  24,6°   um  2h  p.  m., 
min.  23,1°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02738;  max.   1,0277,  min.   1,0271. 
Allg.   Bemerk.:     Auf  der  Mittelwache  Regen,  auf  der  Morgen- 
wache aufklarend,  klar  und  schön  den  ganzen  Tag. 
Ozongchalt  5 — 6,  Regen  0,5  mm,   Verdunstung  5,3  mm.  (?) 
a.  m.  4  Stunden  N78°E  7,  4  Stunden  N89°E  7,  4  Stunden 

N78°E  7. 
p.  m.  4  Stunden  N89°E  6—7,  2  Siunden  N89°E  5,  2  Stun- 
den N78°E  5,  4  Stunden  N89°E  5. 


1875,  den  20.  Februar. 

Position:  25°  20,0'— 24°  14,5'  S-Br.;  74°  2,0'-71°  49,5'  0-Lg. 
SchiH'sbew.:   Kurs.     N293°E,  jedoch  um  Gh  p.  m.  Back. 

Fahrt.     7  bei  N79°E  und  G  hei  N57°E,  Abends  spät  8,0. 
Wind:  Richtung.    Mittel  NG8°E;  anfangs  N68°E,  um  2h  a.m., 
N57°E,    von  Sh  a.  m.    ab  N79°E,    aber   von  9h  p.  m.  ab 
N34°E  und  böig. 
Stärke.     Mittel  3,9;  anfangs  4 — 5,  dann  3 — 4,  von   '.|h  p.  m. 
ab  eine  kurze  Zeit  5 — 6  mit  Böen. 
Barom.:     Mittel  7C5,03  mm;  2  max.  7G5,4ö  mm  um   loh   a.  m., 
766.00  mm  um   10h   p.  ]„.  ■   o  m\n.   765,10  uiui   um   Gh  a.  ui. 
und   764,54  nnn  um  Gh   p.  m. 
Temp.  d.  Luft:     Mittel   25,0°;   nuix.  26,0°   um    loh  a.  m.,    miu. 

24,2°   um  Gh  a.  m. 
.Spannkr.   d.   Dünste:     Mittel     18,2  nun;     max.     19,0  ujui     um 

2h    p.  m.,  min.   17,4  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:    Gattung  n.  Betrag.     Wetter   schön,    abwechselnd  eu 
1 — 3,  und  cu  3 — 4. 
Richtung.    Aus  E. 
Niederschi.:   10h  p.  ni.   eine  leichte  Regenböe. 
Zustand  d.  .See:    Temp.    Miitel  24,9°;  max.  25,7°  um  2h  p.  ui., 
min   24,0°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02717;    max.  1,0273,  miu.  1,0271. 
Allg.  Bemerk. :  Ozongehalt  5— 6.  Regen  0,0,Verdunstung  5,3  mm  (?) 
9h  50'  p.  m.  schraltc    der  Wind    2  Strich    in    einer   leichten 

Regenböe.     .Sonst  Wetter  schön, 
a.  m.     12h— 2h    N68°E    4—5.     2h-4h    N57°E    4,     4h— 8h 

N57^E  3-4,  8h— 12h  N79°E  3—4. 
p.   m.     12h-4h     N79°E    4-5,    4h-8h    N79°E    4,    8h— Hh 
N79°E4-5,  9h— 10h  N34°E5— 6,  10— 12h  N45°E3— 4. 

1875,  den  21.  Febrnar. 

Positicm:    24°  5,5'— 23°  9,5  S-Br.;   71°  25,0'     68°  41.5' 0-Lg. 
Schift'sbew.:    Kurs.     N292°E. 

Fahrt.     Um  2h  a.  m.  6,0,  dann   7.5  —  8.5. 
AVind:   Rii'htung.     Mittel   N76°E;   meist  N79°E,  um   10''  p.  uj. 
N23°E. 
Stärke.     Mittel  4,4,  beständig  4-  5. 
Bai'om  :    Mittel  765,53mm:  2   max.   766.45mm   um   IQh  a.m. 
und  766,30mm    um   10h  p.m.;    2  nnn.  76."). 25  nun  um  Gh 
a.  m.  und  764,80  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:     Mittel  25,8°:  max.  26,8°  um   Inii  a.m.,  miu. 

24,8°   um  2h   a.  m. 
Spannkr.    d.    Dünste:      Mittel    19,0  nmi;     max.    19,4  mm     um 

2h  a.  m.,  min.   18,2  nnn  um   10h  p.  „,. 
Wolken:     Gattung    u.  Betrag.     Klar    und    schön;    anfangs    cu 
5 — G,  dann  nur  cu  2 — 4.  jedoch  um   10h  p.  ni.  cu  ni  5 — G. 
Richtinig.     Mit  dem   Winde  ziehend. 
Niederschi.:      Um    loh  p.  „i.  und    11h   p.  ]ii.   einige  ganz   leichte 

Regenböen. 
Zustand  d.  See:  Teuip.    Mittel  25,6°;  max.  26,0"  um  10h  a.  m., 
min.  24,8°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02722;    max.  1,0274,  min.  1,0271. 
Allg.  Bemerk.:     .Sonst  klar  und  schön,    nur  um  10h  p.  ni.  zu- 
weilen   einige   ganz  leichte  Regenböen.     Von   8h  p.  m.  ah 
änderte    der  Wind    seine    Richtung    rasch    hintereinander 
N57°E,  N23°E,  dann  wieder  N78°E. 
Ozongehalt  5,   Verdinistung  6.1  mm. 

a.  m.  4  Stunden  N79°E  4,  4  Stunden  N79°E  4—5,  4  Stun- 
den N79°E  5. 
p.  m.    4  Stunden    N79°E  5;    4  .Stunden    N68°E  4,     8h— 9h 
N57°E,  9h— 10h  N23°E,   !0h— 12h   N79°E  4  —  5. 

1875,  deu  22.  Februar. 

Position:   20°  50,0'- 20°  18,0'  S-Br.;  62°  38,5'— 60°  20,5'  O-Lg. 

Schift'sbew.:  Kurs.     N28S°E. 

Fahrt.     Bis  2h  p.  m.  7,0—5.7,  dann   8,0. 

Wind:    Richtung.     Mittel   N106°E;    abwechselnd  N1I4°E  und 
N103°E,    jedoch    Abends    von    8h    ab  Witul   ••iehr   unbe- 
ständig,   zwar    meist    N103°E,     aber    von    N136°E    bis 
N58°E;  einige  Böen. 
Stärke.      Mittel  3,7;   meist  4   oder   3 — 4. 

Barom.:  Mittel  764,75  mm;  max.   765.70  mm  um  2h  a.  m.,  unn. 
763,45  mm  um  2h   p.  m. 
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Temp.  d.  Luft:     Mittel   25,0°;  max.  26,5°  um   l(i'>  a.  m.,  min. 

25,2°   um  61'  a.  m. 
Spannkr.  <i.  Düiislo:    Mittel    18,2  mm;    niax.   IS.Sniui   um   Ulli 

a.  m.,  min.   17,5  mm  um  2li  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Klar  und  schein,  meist  lu  2 — 3, 
um  6''  a.  m.  cu  Str.    2 — 3;    zeitweilig    gegen    Mittag    und 
Abends   10''  cu  4 — 5  am  Horizont. 
Richtung.     Mit  dem   Winde  ziehend. 
Niederschi.:    12''  und  4''  a.  m.   Regenböen,    ebenfalls    H)i'  5(1' 

p.  m.  und   lll'  45'   p.  m. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  25,5°;  max.  25,9"  um  lo'ia.m., 
min.  25,0°  um   lOl'  p.  m. 
Spezif.  Gewicht:   Mittel    1,02720;  max.   1,0273,  min.   1,0271. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  4,   Verdunstung  4,4  mm.     Klar  und 
schon, 
a.  m.   1211—11'  NSO^K.     ll'— 4''  NU4°E  4,    4''— 81'  N10:i°E 

3—4,  81'  — 121'  N103°E  3—4. 
p.   m.     121'— 21'    KlU^K,    2li— 41'    N103°E     3—4.    4''— Sl' 

X114°E  4,  Sl'— 121'  NlO:rE  bis  N5S°E  4. 
Wind    sehr   unbeständig     von    N114°E    bis    N58°E,     meist 
jedoch  X103°f],  einige  Böen. 

1875,  den  23.  Februar. 

Position:   21°  26,5'— 21°  0,0' S-Br.:  65"   28,0'- G3°  4,5'  0-Lg. 
Schiftsbew.:  Kui's.     N288°E. 

Fahrt.     5-0  bis  7,6. 
Wind:   Richtung.   Mittel  Nl(l2°E;  Vormittags  N125°E,  N103°E, 

N80°E:  Nachmittags  NSO°E,  N125°E,  N103°E. 
Stärke.     Miitel  4,2:    anfangs  3 — 4,    allmählich    auffrischend 

bis  5. 
Barom.:    Mittel    763,37  mm;    2  max.  764,10  nun    um    IQl'  a.  nj. 

und  764,40  mm  um  101'   p.  ,„^   2  min.  763,40  nnn   um  21' 

a.  m.  und  762,30  mm  um  21'  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,0°;   max.  27,2°  um   101'  ;,.  „1.;    mj,,. 

24,8°  um  21'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  17,9  mm;   max.  19,1mm   um  (il'a.  m., 

min.   15,8  unu  um   10''  p.  m. 
Wolken:     Gattung   u.  Betrag.     Nachts   und   Morgens    bezeigen 

cu   8 — 9,  zuweilen  cii  ni  8 — 9,  später  aufklarend  cu  4—5. 

Nachmittags  anfangs  cu  6,  später  schön  und  klar. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niedersclil.:  — ■ 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  25,7°;  max.  26,2°   um  2'' p.m., 

min.  25,5°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02710;  max.    1,0273,  min.  1,0269. 
Allg.  Bemerk.:     Ozongehalt    G,     Regen    3,0mm,    Verdunstung 

4,5  mm. 

a.  m.    Nachts  und  Morgens    bezogen,    später    aufklarend. 

p.  m.  Nachmittags  schön  und  klar. 
a.   m.    3  Stunden    N125°E,     1   Stunde    N103°E,    4  Stunden 

N103°E,   3  Stunden  NS0"£,   1   Stunde  N91°E. 
p.  m.    4  Stunden    N91°E,    4  Stunden    N136°E,    4  Stunden 

N103°E. 

1875,  den  24.  Februar. 

Position:  20°  50'  — 20°   18,0'  S-Br.,  62°  38,5'— 60°  20,5'  ()-Lg. 
Schitisbew.:   Kurs.    N287°E. 

Fahrt.    Vormittags  7 — 6,  Nachmittags  6 — 8. 
Wind:    Richtung.    Mittel  N116°E;    den   ganzen  Tag  N124°E, 

nur  zu  Anfang  N102"E. 
Stärke.    Mittel  4,1;    ziemlieh   gleichmässig. 
Barom.:    Mittel  762,33  mm;    2  max.   762,55mm    um    IQl' a.  m. 

und  763,05mm   um   101' p.  m.,    ■>  „li,,,   7(;i,8Uinm    um  6'' 

a.  m.  und  761,70  mm  um   2l' p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,2°;    max.   26,7"   nnj    Kl''  :i.  m.,   min. 

25,6°   um  61'  a.  m. 
Spannkr.    d.  Dünste:     Mittel    17,4  mm:     niax.    18,2  u im    (jli    j 

a.  m.,  min.   16,1  mm  um  2li  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.   Betrag.    Schön  und  klar  cu  meist   1  —  2, 

nur  um  2li  p.  m.  cu  5 — 6. 
Richtung.     Vm  2l'  a.  m.   und    6l'  p.  m.   am    Horizont,    sonst 

aus  SE. 
Niederschi.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,1";  max.  26,4"  um  lul' a.  m., 

min.  25,9°   um  21'  a.  m. 


Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02703;  max.   1,0273,  min.   1,0269. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  4—5,   Verdunstung  7,0  mm. 
Wetter  sihön  und  klar, 
a.  m.    4  Stunden  N101°E  bis  NlI2°E,    4   Stunden   .\Iii2"E 

bis  N112"E,  4  Stunden  N135°E  bis   N102'-'E. 
p.m.  4  Stunden  N113°E,  4  Stunden  N124°E  bis  X135"E, 

4  Stunden   N'135"E   bis   XITJ^E. 

1875,  den  25.  Februar. 

Position:  20°  8,0'— 19°  43.5'  S-Br.,  59°  49,0'— 58°  18,7'  0-Lg. 
Schiftsbew.:   Kurs      N287°E,   um   61'  p.m.   Bark,   uiu    l()li  n.  ni. 
N68°E. 
Fahrt.    Meist  4  —  6,  jedoch   um    lo''  p.  m.    1,(1. 
Wind:    Richtung.    Mittel   N117'E:    meist  N113°E.   mir  um   61' 
p.m.  N147"E  und  von   lol'— 121' a.  m.  Xui:.'^].;. 
Stärke.    Mittel   3,8 ;   von   3   bis   5. 
Barom.:    Miitel   762,15  mm:    2   max.   762,95  mm    um    liil'u.  ni. 
und    762,55  nun   um   lOl'  p.  m.,    2  min.  762,10  mm    um  2i' 
a.  m.  und  761,20  mm   um  21'  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,8°:    max.  28,0"  um   Kl'' a.  m  .  min. 

26,0°  um  Gl'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  19,4  mm;  max.  2(1, s  mm  um  (Ji'  p.m., 

min.   18,0  mm  um  2l'  a.  m. 
Wolken:   Gattung  u.  Betrag.     Vormittags  si'hön   und  klar,  cu  1 
am  Horizont,  um  10''  a.  m.  jedoch   leicht   bezogen   cu  7  —  8, 
Nachmittags  wieder  aufklarend  cu  4 — 5,  um  lOl'  p.  m.  nur 
cu  2  am  Horizont. 
Richtung.     Anfangs    aus   SE,    von  6''  p.  m.    :ili    aus   S    bei 
N147"E-Wind. 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.:  Mittel  26,4";  max.  27,0  '   um   2l' p.  m., 
min.  25,9°   um  61'  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02693;  max.   1,0271,  min.   1,0267. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  5,  Verdunstung  5,9  umi. 

Bis   lO'i  a.  m.  schön  und  klar,  um  101'  a.  m.  leicht  bezogen, 
a.  m.  4  Stunden  N113°E,  4  Stunden  N113°E  3—4.  2  Stun- 
den N113°E,  2  Stunden  N102°E  4. 
p.  m.  4  Stunden    N113°E,    1   Stunde    N113"E,    3  Stunden 
N146°E,  4  Stunden   NI35°E. 

1S75,  den  20.  Februar. 

Position:    19°  41,8'  S-Br.,    58°  22.1'   O-Lg.    um   2i'  a.  m.   bis 

Mauritius.      Port  Louis. 
Schiftsbew:  Kurs.    N58°E,  dann  N193"E  und  zuletzt  \271"E, 
2I1  p.  m.  zu  Anker 
Fahrt.    Anfangs   1,0.  dann   8,0. 
Wind:    Richtung,    Mittel    N131"E;    Vorndttags    N136"E    oder 
N125°E. 
Stärke.    Mittel    1,3;    anfangs   3—4.    gegen    Mittag    abtlau. 'iid 
und  Nachmittags  fast  still. 
Barom.:    Mittel  761,98  nun:    2  max.  762,20  mm   um    Kl''  ;i.  m., 
763,49  mm  um    lOl'  p.  m.,    2   min.   761,70  mm    um   61' a.  m. 
und  761,10  mm  um  Gl'  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   27,3°;    max.  29,0°    um  21'  p.m.,    min. 

26,0°  um  61'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  20,2  mm:  max.  21,7mm  um  Gl'  a.  m., 

min.   19,6  tum  um   101'  j^_  ,ji_ 
Wolken:    Gattung  u.   Betrag.    Vormittags  um  2''   klar,    nur  in 
Str.  2 — 3  am  Horizont,  dann  cu  str.  5  aus  der  Windrich- 
tung,   Nachmittags    mir   cu    1  —  2    am    Horizont,    um    IQi' 
ganz  klar. 
Richtung.    Mit  dem    Winde  ziehend. 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   26,8°;   max.  27,6°   um  2i' [i.  m., 
min.  26,1°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel    1,02687;   max.   1,0270,   min.   1,0268. 
.\llg.  Bemerk.:  Ozongehalt  6.    Verdunstung  5,2  mm. 

Nachmittags  war  der  Wind  fast  still,  er  war  um  121'  Mittags 
2  Stunden  westlich  2  —  3  und  drehte  sich  durch  N  nach  E. 
a.  m.  3  Stunden  N114°E  3  —  4,  1  Stunde  N136°E  3  —  4, 
2  Stunden  N103°E,  2  Stunden  N148°E  3.  4  Stunden 
N13G°E  2—3. 
p.m.  2  Stunden  westlich  2  —  3  durch  N  nach  E.  4I'  —  8'' 
2  Stunden  E-lich,  81'— 121'  s,ii|. 
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1875,  den  27.  Februar. 

Position:  Poit  Louis  auf  Mauritius. 
Scliiffsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Winil:    Kii-litung.    Mittel  N107°E:    anfangs   bis   41'  a.  ni.  still, 

dann  schwach  und  veränderlich,   his  VI'  a.  ni.   N35°K,  dann 

bis    Mittai;   Nlü;i°f;,    bis    :',''  ISO'  p.  m.  N2G0°E,    N]25°E, 

N80°E  und  N103°E. 
Stärke.    Mittel  0,3;  Vormittags  und  Abends  leicht  0—1.  nur 

von  2li— Gli  p.  m.   1 — 2. 
Barom.:    Mittel  761,19  mm:    2  max.   762,00  mm   um    loi' a.  m. 

und  762,80  mm    um    10h  p.  m..    2  min.  760,80  mm    um  i\<' 

a.  m.  und   760,65  nnu  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,?)°;    max.   29,2°  um   lOli  a.  m.,  min. 

25,8°  um  61'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  19,5  mm;  max.  20,9mm  iim  2''  p.  ni., 

min.   18,4  mm  um  6''  a.  ni. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Anfangs  ganz  klar,  um  6'' a.  m. 

zeigten   sich    eu  1 — 2  am  Horizont,    um   lOh  a.  m.  cu  str. 

5 — 6,  Nacbmittags  erst  cu  6 — 7,    dann  cu   ni  6 — 7,    aber 

um  10h  p.  ni,   ganz  klar. 
Richtung.    Aus  E. 
Niederschi.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,0°;  max.  27,11°  um  6h  p.  m., 

min.  26,7°  um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02688;  max.   1,0271,  min.   1,0267. 
AUg.  Bemerk.:  Ozongehalt  5.     Verdunstung  5,6mm. 

a.  m.  4  Stunden  still,  4h— 8h  leichter  N3ö°E,  um  7h  E-lich, 

8h— 12h  ]Sil03°E  0—1. 
p.m.  bis  3h  30'    N260°E,    dann    wieder   N125°E,    bis  6h 

N125°E,  dann  N80°E,  bis  9h  N80°E,  dann  N103°E. 

1875,  den  28.  Februar. 

Position :  Port  Louis  auf  Mauritius. 
Schiffsbew.:   Kurs.  — 

Fahrt:  — 
Wind:  Richtung.    Mittel  N99°E;  anfangs  N80°E  bis   l'' a.  m., 
N103°E  bis  4h,  N80°E  bis  Sh,    von   8h— 12li  schwankend 
zwischen    N91°E    und    N103°E,    endlieh    bis    10h  p.  m. 
NI03°E,  von  da  ab  N80°E. 
Stärke:  Mittel   1,5;  leichte  Winde  bis  zu  2. 
Barom.:    Mittel  761,76  mm;    2  max.   762,53  mm    um    10h  a.  m., 
762,35  mm  um   10h  p.m.,  •_»   ,i,in.   761,70  mm  um  6h  a.  m., 
760,95  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,7°;    max.  29,8°   um    2h  p.m.,    min. 

25,8°   um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   19,0mm;    max.  20,2  mm    um   10h 

a.  m.,  min.   18,4  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  klar  cu  1—2,  dann  mehr 
bezogen  i-u  bis  5 — 6  am  Horizont;  Nachmittags  aufklarend 
cu  2—3. 
Richtung.    Vormittags  aus  E,  Nachmittags  aus  SE. 
Niederschi.:    Zeitweilig    kurze    Regenböen    von    IQh  a.  m.    bis 

lOli  p.  m. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   27,0°;  max.  27,6°  um  2h  p.  m., 
min.  26,6°  um  21>  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02668;  max.   1,0271,  min.   1,0267. 
AUg.  Bemerk.:  Ozongehalt  5,2.    Verdunstung  6,2  mm. 

3  Mal    plötzlich    bezogen    mit    ziemlich    starkem    Kegen   auf 

ganz  kurze  Zeit, 
a.  m.    1   Stunde   N80"E,  3  Stunden  N103°E  1—2,  4  Stunden 

N80°E  0—1,  4  Stunden  N91°E  bis  N103°E  1—2. 
p.  m.    4   Stunden    N103°K    1-2,    4    Stunden    N103°E  2, 
2  Stunden  NIOS^E,  2l"  N80°E. 

1875,  den  1.  März. 

Position:  Port  Louis. 
Schiffsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.     Mittel    N108°E;    der    Wind    ging    allmälig 
von  N125°E  duri'h  N114°E  nach  N103°E. 
Stärke.      Mittel    0,5;    Vormittags   0—1,    Nachmittags    kurze 
Zeit  1—2,  dann  ganz  still;  gegen  Mitlag  Böen  4. 


Barom.:   Mittel  761,76  nun;  max.  763,95  mm  um  2h  p.m.,  min. 

760,48  nun  um  6h  p.  m. 
Temp.   d.  Luft:    Mittel   27,3°;    max.   29,5°   um   2h   p.   m  ,    min. 

25,8°   um   10h  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   19.1mm;   max.   19,5  mm    um    10h 

a.  m.,  min.   18,8  mm  um  2''  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Meist  klar,  cu  am  Horizont  1 — 2; 

nur   um   6h  a.  m.   cu    3 — 4   am    Horizont;    um    10h   p.  „,. 

ganz  klar. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  — 
Znsland  d.  See:  Temp.     Mittel  27,2°;  max.  27,7°  um  2h  p,  m., 

min.  26,9°   um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02695;  max.   1.0271,  min.  1,0269. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  ^  G;   Regen  2,1mm;  Verdunstung 

5,2  mm. 
a.  m.    4  Stunden  N125°E  0  —  1,  2  Stunden  NI  14°E,  2  Stunden 

N103°E,   1  Stunde  N114°E,   3  Stunden  N103°E  0—1,  in 

einzelnen  Böen  4. 
p.  m.     4  Stunden  N103°E   1—2,   4  Stunden  N103°E  0—1, 

4  Stunden   still. 

1875,  den  2.  März. 

Position:  Port  Louis. 
Schiffsbew.:  Kurs.    — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.     Mitlei  NS4°E;   Vormittags  N103°E,   Nach- 
mittags anfangs  N80°E,  dann  westlich;  dann  wieder  N80°E 
und  N103°E. 
Stärke.     Mittel   1,1;    meist   leichte  Winde   0—1,    nur  Nach- 
mittags etwas  stärker,  2 — 3,  auf  kurze  Zeit. 
Barom.:    Mittel  760,57  mm;    2  max.  760,85  mm  um  10h  a.  m. 
und    762,15  mm   um    10''  p.  m.;    2  min.  760,60  mm  um  6'' 
a.  m    und  759  40  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,8°;    max.  30,4°   um  2h  p.   m.,    min. 

25,5°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   18,6  mm;    max.   19,0  nun    um   10h 

p.   m.,  min.   17,5  mm  um  2h  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  cu  1  —  3,  Nachmittags 
mehr  bewölkt  cu  ni  5—7,  Abends  ganz  klar. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:   — 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  26,8°;  max.  27,1°   um  2h  p.  m., 
min    26,4°  um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02688;  max.   1,0270,  min.   1,0267. 
Allg.  Bemerk.:    Ozongehalt  =  6—7;  Verdunstung  5,3mm. 
a.  m.     4  Stunden  N103°E  0-1,   4  Stunden   NI03°E  0—1, 

4  Stunden  N80°E  0—1. 
p.  m.    3  Stunden  N80°E  2—3,  1  Stunde  N270°E  3.  l'o  Stunde 
N270°E,    31/ä  Stunden  N80°E  0-1,   4  Stunden    N103°E 
0—1. 

1875,  den  3.  März. 

Position:   Port  Louis. 

Schiffsbew.:  Kui-s.  — 
Fahrt.   — 

Wind:  Richtung.  Mittel  N184°E;  anfangs  still,  dann  Vor- 
mittags östliche  und  südöstliche  leichte  Winde;  Nach- 
mittags N238°E  und  N215°E,  dann  still  und  spät  von 
9h— 12h  p.  m.  wieder  N103°E. 
Stärke.  Mittel  0,2;  meist  0  —  1,  nur  der  N238°E  gleich  mich 
Mittag  1—2. 

Barom.:    Mittel  760,65  mm;    2  max.  761,15  mm  um   10h  a.  m., 
761,80  mm  um   10h  p.m.;    2  min.  759,90  mm  um  6h  a.  m,, 


759,75  mm  um  2' 


p.  ui.,    nun. 


Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,6°;    max.  29,5°   ui 

26,0°  um  6h   a.  m. 
Spannkr.   d.  Dünste:    Mittel    19,1  mm;    max.    19,7  nun    um    6h 

p.  m.,  min.   18,2  nnii  um  2h   p.  ni. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Um  2h  a.  m.  und  10h  p.  m.  ganz 

klar,  von  6h  a.  m.   bis  G'"  p.  m.  cu  2  —  4. 
Richtung.     Morgens  aus  E,  Nachmittags  aus  SW. 
Niederschi.:   Um  3h  30'  p.  m.  ganz  wenig  Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,8°;  max.  27,1°.  um  2h  p.  m., 

min.  26,4°  um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02692;  max.   1,0270,  min.   1,02ÜS. 
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Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  =   7 — 8;  Verihmsding  ü,8  iiini. 
a.  in.     1   Stunde  N103°E  0—1,    3  Stunden  .still,   4  Stunden 

NSC^E  0—1,  i  Stunden  N1U°E  0—1. 
p.  ni.     1  Stunde  N103°E,  3  Stunden  N238°K  I— ■_',  4  Stunden 


N215°E,   1  Stunde  Stil 


.Stunden   N103='K  0—1. 


1875,  den  4.  März. 

Position:  Port  Louis. 
Schiffsbew.     Kurs.  — 

Falut.  — 
Wind:   Kiehtung.     N103°E;  am  ganzen  Tage  N103°E. 

Stärl<e.     \  —  i>. 
Baroni.:    Mittel   760,49  nnn;    liel    von   7(;i,20nnn  bis  zum  min. 
759,.')0  mm    um    S''  p.m.,    iuhI  stieg  wieder  bis  zum  max. 
7G1,5.')  nnn   um   10'^   p.  m. 
Tenip.  d.  Luft:    Mittel  27,7°:    max.   29,i;°   um  L'i'   p.  ni.,    min. 

26,1°   um  el>  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    18,6  mm;    max.    111,0  mm    um    6'' 

a.  ni.,  min.   18,1  mm  um  2''  p.  ni. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Anfangs    ganz   klar,    dann   am 
Vormittag    cu    2 — 3,    Nachmittags  wieder   klar,    zuweilen 
eu  0  —  1   am   Horizont. 
Richtung.     Vormittags  aus  E.SE. 
Nicderschl.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   26,8°;  max.  27,2°  um  yli  p.  ni.. 
min.  26,1°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02695;  max.   1,0271,  min.  1,0268. 
Allg.  Bauerk.:  Ozongehalt  =  8;  Verdunstung  6,3  mm. 
Wind  am  ganzen  Tage  N103°E. 

1875,  deu  5.  März. 

Position :  Port  Louis. 
Schifl'sliew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:   Kielitnng.    Mittel  N77°E;  anfangs  N103°E  bis  41"  a.  m., 

dann  ging  der  Wind  auf  K91°E    bis    61'  und   von    Gl)   bis 

8''  a.  m.    war   er   wieder   NI03°E,    später   fast    bestäntUg 

N80°E,'nur  um  2li  p.  m.  N68°E. 
Stärke.     Mittel   1,9;   anfangs  fast  still,  0—1;  von   lOli  a.  m. 

etwas  mehr  auffrischend  als  N103°E  3,  dann  N6S°E  4—5; 

um  4h   p.  m.  wieder  abflauend  bis  zu  0 — 1. 
Barom.:    Mittel    760,55  mm;    2  max.   761.45  mm  um   IQh  a.  ni. 

760,60  mm  um   10h  p.m.:  2  min.   760,45  mm  um  6h  a.  m.. 

759,85  mm  um  2h   p.   m. 
Teinp.  d.  Luft:    Mittel  27,8°;    max,   30,0°   um   2h   p.  m..    min. 

25  8°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    18  2  mm:    max.   18,6  mm    um    6h 

a.   m.,  min.   17,5  mm  um  IQh  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Anfangs  ganz  klar,  um  6h  a.  m. 

eu  Str.    1 — 2   am   Horizont,    von    lOh    bis   2h  p.  m.   etwas 

mehr  bewölkt  cu  3—5,  dann  cu  ni  4—6:  Abends  6^  nur 

cu  ni  2 — 3  am  Horizont,  um   10h  ga„./   ki^r 
Richtung.  — 
Niederschi.:  Um  2h  p.  m.  eine  Regenbö. 
Zu.-tand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,9°;  ma.x.  27,4°   um  2h  p.  m., 

min.  26,2°  um  6h  a.  m. 
Spezif.   Gcwiclit.    Mittel   1,02707;  max.   1,0272,  min.    1,0268. 
Allg.  Bemerk.:   Ozongehalt  =  7;  Verdunstung  5,6mm. 

a.  m.     4  Stunden    M03°E    0—1.    2  Stunden  N9I°E   0—1, 

2  Stunden    N103°E   0—1,    2  Stunden    N80°E   1-2,    zu- 
weilen  \58°E  3,   10h— 12h  Ni03°E  3—4. 
p.  m.    4  Stunden  N69°E  4—5.  4  Stunden  NSO°E  2.  2  Stunden 

N8n°E  0—1,  dann   1—2. 

1875,  den  6.  Mär/. 

Position:  Port  Louis.     Mauritius. 
Schifl'sbew. :    Kurs.  — 

Fahrt.    — 
Wind:  Richtung.    Mittel  N86°E;  meist  X80°E,  von  4'"  15'p.m. 

bis  Gh  50'  N215°E,  dann  N103°E.  von  10h— 12h  p.  „,.  ,.;,ii|. 
Stärke:  Mitlei   1,0;  meist  0—1,  nur  von  8h  a.m.  bis  4''  p.  m. 

2—3. 
Barom.:    Mittel   760,95  mm;    2  max.  7G1,G0  mm   um   ll)h  a.m. 

und  762,70  mm    um  10h  p.m.,    q  mjj,.  7(50,25  mm    um  6h 

a.m.  und  760,05mm  um  2h  p.m. 


I    Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,2°;    nia.x.  29,3°    um    2h  p,  ni..    min. 
'  25,8°   um  6h  a.  m. 

Spannkr.    <].    Dünste:    Mittel    18,8  mm;  max.    20,5  mm    um  (;h 

p.m.,    min.   17.6mm  um  2h  a.m. 
Wolken:    Gattung   u.  Beirag.      Wie  am  vorigen  Tage  anfangs 
klar,  dann  cu   str.  2—3  am  Horizont,    cu  4—5,  Nachmit- 
tags cu  ni   4 — 5,  um   4h  p.  m.   aufklarend   bis   cu  1  —  2  am 
Horizont. 
Richtung.    — 
Niederschi.:  Zwischen  4h   und   7h  vorübergehender  Regen. 
Zustand  d.  See:    Temp.     Mittel  26,8°;  max.  27,4°  um  Gh  p.m., 
min.  26,1°   um  Gh  a.  m. 
Specif.  Gewicht.    Mittel   1,02700;  max.    1,0271.  min.   1,0268. 
Allg.  Bemerk.:   Ozongehalt  7 — 8,   Verdunsluug  5  8  mm. 

Um  4h  15'  p.  m.  sprang  der  Wind  nach  N215°E,  Gh  .50' 
zurück  nach  N103°E;  während  des  N215°E-\Vindes  vor- 
übergehender Regen. 


1875,  den  7.  März. 

Position:  Port  Louis.     Mauritius. 
Schiffsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.     Mittel  N148°E;  Vormittags  N80°E,  von   12h 

bis  4h  a.m.  böig,    um     Ih    p.  ni.    ging    der    Wind    durch 

N170°E    nach    N215°E.    4h- 6h    N260°E.     6h— 8h     still. 

8h  30'  -10h  0,  dann  still. 
Stärke.    Mittel  0,4;  meist  0—1,  uml  12h— 4h  g.  m.  1—3  und 

4h— 6h  p.  m.  2—3. 
Barom. :    Mittel    762,09  mm ;    2  max.  762,60  mm   um    10h  g.  m., 

762,85  mm    um     10h  p.m.;     min.   761,90  mm    um  6h  a.  m., 

760,80  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   26,9°;    max.  29,5°    um  2h  p.m.,    min. 

25,0°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.    <i.    Dünste:    Mittel    19,2  mm;    max.    20,2  mm    um  6'' 

p.m.,  min.   18,2  mm  um   10h  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  cu  ni  4 — 5,  Bewölkung 

nahm  ab    bis    cu   1 — 2   am  Horizont  gegen  Mittag;  Nach- 
mittags   anfangs    wieder   stärker    bewölkt  cu  5 — 6,    nahm 

dann  ab  bis  cu   1 — 2  am  Horizont. 
Richtung.     Vormittags  aus  E,   Nachmittags  ebenfalls  aus  der 

Windrichtung. 
Niederschi. :  Regenböen  um  2h  a.  m.  und  um  2h  p.  m. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27  0°;  max.  27,4°  um  2h  p.  ni., 

min.  26,6°  um  6h  a.  m. 
Spezif.  Geviicht.    Mittel   1,02697:  max.   1,0271.  min.   1,0269. 
Allg.   Bemerk.:     Ozongehalt    6,     Hegen    0,2  mm,     Verdunstung 

5,8  mm. 
a.  m.   12h — 4h   böig, 
p.  m.    Um   Ih  ging  der  Wind  durch  N170°E  nach  N215°E, 

4h— 6h  N260°E  1.  Gh— 8h30'still,  8h  30'— 10h  N80°E  0-1, 

dann  still. 

1875,  den  S.  März. 

Position:  Port  Louis. 

Schiffsbew. :   Kurs.  — 
Fahrt.   — 

Wind:  Richtung.    Mittel  N80°E;  Vormittags  still,  dann  N80°E. 
Stärke.     Mittel   0,1;   max.    1. 

Barcuu.:     Mittel  761,31mm;   max.   762,8  mm   um   2h  a.  m.,  min. 
760,35  mm    um  2h  p,  m. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel   26,7°;  max.  28,1°    um   10h  a.  m.,   niiii. 
24,6°  um  6h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    19,1mm;    max.  20,7  mm    um    6h 
p.m.,  min.   18,0  mm  um  2h  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Anfangs  ganz  klar,  um  6h  a.m. 
cu  Str.   1 — 2  am  Horizont,    dann   mehr   bezogen  ohne  Be- 
wegung im    W  bis    cu    ni    G — 8;    Abends    um    10h    wieder 
klar. 
icbtun_ 

Niederschi.: 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  27,0°;  max.  27,4°  um  2h  p.m., 
min.  26,5°   um  Gh  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02695;  max.   1,0271,  min.   1,0269. 
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Allg.  Bemerk.:    Ozongchalt  ä — (i,  Regen   1,0  mm,  Verdunstung 
5,1  mm. 
p.  m.    Um   11'   15'    sprang  der  Wind  auf  N260°E   1,    -th  -ib' 
auf  N215°E  0—1,  5l>  still,  zuweilen  eiu  Hauch  aus  N80°E, 
51'  50'  N2(jü°E   1,  tJl'  40'   NSC^'E. 

1875,  den  9.  MHrz. 

Position:  Port  Loui.<. 
Schiflsbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.   — 
Wind:    Richtung.    Mittel    N214°E;    Nachmittags  N103°. 
Stärke.    Mittel  0,;};  meist  0—1,  nur  der  N260''E  am  Nach- 
mittage y. 
Barom.:    Mittel  760,94:  nnu;  max.   TUL.SO  uiin    um   (jl'  a.  m.,   hei 
dann    bis    zum    min.   759,90  mm   um    2i'i).  m.,    und   stieg 
wieder  bis  761,40  mm  um   lOli  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,3°;    max.  30,0°    um  21' p.  m.,    min. 

25,6°  um  61'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:     Mittel   18,4mm;    max.  21,2  mm    um    G'' 

p.  m.,  min.   16,3  mm  um  21'  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.      Vormittags    klar,    nur   cu    1—3 
am  Horizont.     Nachmittags   mehr   bewölkt  4 — 7,.  anfangs 
aus  S,    dann  aus  W  ziehend;    Abends    um    lOh    cu    1 — 2 
am  Horizont. 
Richtung.     Nachmittags  aus  S,  dann  aus  W. 
Niedersehl.:  Um  61'  [>.  m.   Regenböen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,0°;  max.  27,6°  ura  21"  p.  m., 
min.  26,5°  um  6''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht:    Mittel  1,02690;  max.   1,0270,  min.   1,0269. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehah   6 — 7,   Verdunstung  5,5  mm. 
a.  m.  von  N103°E"iiber  N80°E  zurück  nach  N114°K. 
p.m.    21'   15'  AVind    sprang    auf  N260°E   2—3.    kurze  Zeit 
N305°E,  7''- 101'  still,  lOl'— 12^  N80°E  0—1. 


1875,  den  10.  März. 

Position:  Port  Luuis. 
Schiftsbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.     Mittel   N147°E;   Vormittags  östliche  Winde, 
N80°E  und  N114"E,  Nachmittags  N260"'E. 
Stärke.       Mittel    0,4:     meist     0 — 1,     nur    Nachmittags    als 
N260°E   1—2,    und  Abends  N125°E  0  —  1. 
Barom.:  Mittel  aus  3  Beobachtungen  762,35  mm;   von  101' a.m. 

bis  61»  p.  m.  zum  Vergleich  an  Land. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  25,3'^;   max.  26,4°   um  lOl'  a.  m.,  miu. 

24,8°  um  61'  a.  m.  und  um  61'  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  18, 8mm;  max.  20,0  nun  um  61' p.m., 

min.   17,3  mm  um  21'  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Anfangs    ganz    klar,    nach    und 
nach  mehr  bezogen  bis  zu  cu  ni  6 — 7  um  21'  p.  m.,  später 
aufklarend  bis  cu  ni  2 — 3  am  Horizont  um  IQl'  p.  m. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  Regenböen  um   lOh  a.  m.,  bis  3^  p.  m.  anhaltender 

Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  26,8°;  max.  27,4°  um  '2''  p.m., 
min.  25,9°  um  IQl'  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   l,t12683,  max.   1,0271,  min.  1,0263. 
Allg.  Bemerk.:  Ozougehalt  5  —  6,    Regen  0,5  mm,   Verdunstung 
5,4  mm. 
Von   Uli  y'  a.  m.  an  N260°E  bis  71'  p.  m. 
a.  m.  Von  llh  5'  N26ü°E  0—1. 

p.m.  N260°E,  zuweilen  N215°E-Böcn,   71'  still   bis  9'>,  dann 
N125°E  0—1,  böig  bis  zu  3. 

1875,  den  11.  März. 

Position:  Port  Louis. 
Schiffsbew.:  Kurs.  — 

Fahit.  — 
Wind:    Richtung.    Mittel  N116°E;  Vormittags   N114°E,    dann 
N125°E,  Nachmittags  N103°E,  dann  N125°E. 
Stärke:  Mittel  2,1 ;  meist  2—3,  nur  von  lOl'  a.  m.  bis  Ih  p.  m. 
böig  bis  5,  und  um  6l'  p.  m.  zeitweilig  0—1. 


Barom.:  Mittel  764,15mm;  764,.50mm  um  6^  a.m.,  fiel  dann 
bis  zum  min.  763,45  mm  um  2^  p.  m.,  stieg  wieder  bis  zum 
max.  765,50  mm  um  lOh  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  26,6°;  max.  29,6°  um  21'  p.  m..  min. 
24,8°  um  6h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Miltel  18,2mm;  max.  19,4mm  um  61'  a.  m., 
min.   17,2  mm  um  2li  p.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  ganz  klar,  von  lOl' a.  ni. 
bis  21'  p.  m.    bezogen,   cu  ni  7 — 10.    dann   aufklarend   cu 
2 — 3  am  Horizont,  zuletzt  nur  cu  ni   1 — 2. 
Richtung.     Aus  SE. 

Niedersehl.:  Einige  Regenböen  um  lOb  a.  m.,  ganz  wenig  Regen 
um  d^  p.  m. 

Zustand  d.  See:   Temp.    Mittel  26,2°;  max.  27,0°   um  2'' p.  m. 
min.  25,6°   um  61'  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02688;  max.   1,0271,  min.   1,0264. 

Allg.    Bemerk.:     Ozongehalt  5  —  6.       Regen  10,0mm.       Ver- 
dunstung 4,7  mm. 
Vormittags  böig  bis   11'  p.  m. 

1875,  den  12.  März. 

Position:  Port  Louis. 
Schiftsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.    Mittel  N115°E;    abwechselnd  N103°E   und 

N125°E. 
Stärke.    Mittel  0,7;  beständig  0—1. 
Barom.:  Mittel  763,78  mm;  max.  765,05  mm  um  10^  a.  m.,  min. 

762,60  mm  um   10h  p.  „i. 
Temp.  d.  Luft:      Mittel  26,9°;  max.  28,5°   um  2h  p.  m.,    min. 

25,7°   um  61'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  18,7mm;  max.  19,4uun  um  6''  p.  m., 

min.   17,2  nmi  um  IQh  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Klar,    meist    nur    cu    1-3    am 

Horizont,  jedoch  cu  ni  4 — 5  um   lOh  a.  m. 
Richtung.    Aus  SK. 
Niedersehl.:  — 
Zustand  d.  See:   Temp.    Mittel  26,4°;  max.  26,7°   um  2h  p.  m.. 


min.  25,9°  um 


6h  a.  m. 


Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02712;  max.   1,0273,  min.   1,0270. 
Allg.    Bemerk.:    Ozougehalt   5.     Regen   0,5mm.     Verdunstung 
4,7  nnn. 
Gegen   7h   a.  ni.  bis  8h  a.  m.   leicht  bezogen. 

1875,  den  13.  März. 

Position:   Port  Louis. 
Schiftsbew.:   Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.     Mittel    N86°E;     meist    N80°E,     zeitweilig 

N125°E. 
Stärke.  Mittel  0,6;  leichte  Winde  0  —  1,  von  81'— 9h  p.  m.  still. 
Barom.:    Mittel   762,47  mm;    2  max.  763,04  mm  um  lOh  a.  m., 

763,30  mm  um   10h  p.  m.,  2  min.   762,65  nnn  um  6h  a.  m., 

761,45  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,1°;    max.  29,0°    um    2h  p.  ni.,    min. 

25,1°   um   10h  p.  ,„. 
Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel  18,9mm;  max.  20,4mni  um  6''  a.  m., 

min.   17,4  mm   um   10''  a.  m. 
Wolken:    Gattung    u.  Betrag.    Vormittags   ziemlich    klar   cu  2 

bis  4,  Nachmittags  cu  ni  5  —  6,  cu  str.  2—3,    dann   cu   8. 
Richtung.    Beständig  mit  dem  Winde  ziehend. 
Niedersehl.:  Regen  um  lOh  p.  m. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,5°;  max.   27,1°  um  6h  p.  m.. 

min.  25,9°   um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02707;  max.   1,0272,  min.   1,0269. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  5,6.     Regen  0,2  nun.    Verdunstung 


a.  m.  —     p.  m. 


81'  — 9h   still. 


1875,  den  U.  März. 


Position:   Port  Louis. 
Schiffsbew.:  Kurs.  — 
Fahrt.  — 
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Wind:  Richtung.  Mittel  Mlo°E;  Vormittags  N80°E,  N125°E, 
N80°E,  Nachmittags  N'SO°E.  dann  N1()3°E. 
Stärke.    Mittel  0,9;    anfangs   1,  dann   auffrischend  bis  4,  um 
2li  p.  m.,  von  da  ab  wieder  abflauend   bis  (i— 1. 
Barem.:    Mittel   761,92  mm;    762,(30  mm    um  2ha.  m.,    Jiel    bis 
zum  min.   760,90  mm  um  2''  p.  m.  und  stieg  bis  zum  max. 
762,70  mm  um   lO''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,6°;    max.  2S,6°  um    21' p.m.,    min. 

24,4°  um  6''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Miitel  17,6mm;  max.  18,4  mm  um  r,'<  a.  m., 

min.   16,1  mm  um  21'  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Morgens  bezogen,  anfangs  cu  6—8 
dann  cu  ni  9—10,  um   10''  a.  m.  wieder  aufklarend  cu  ni 
3—4;  Nachmittags  auch   ziemlich  klar  cu  4—5,  zeitweilig 
cu  2  am  Horizont. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Xiederschl. :  Um   21'  a.  m.  etwas  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26  4°;  max.  26,9°   um  2l>  p,  m., 
min.  25,8°  um  61'  a.  m. 
.Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02718;  max.    1,0274,  min.   1,0269. 
Allg.    Bemerk.:    Ozoiigehalt  9.     Regen   0,8  mm.     Verdunstung 
5,3  mm. 


unter  Dampf  und 


1875,  den  l.>.  Jiarz. 

Position:    Port  Louis,  jedoch    um    lOii  p.  ni 

.Segel. 
Schifl'sbew. :   Kurs.    N226°E  um   10'' p   ni 

Fahrt.    3,5. 
Wind:     Richtung.     Beständig    N103°E. 

Stärke.     Mittel    2,8;    meist    3  —  4,    aber    6''  a.  ni.    und    10'' 

p.  m.  0—1. 
Barom.:    Mittel   762,40  mm;    2  max.  762,75  mm   um   10h  a.  m., 

763,25  mm  um   IQh  p.  m.,  2  min.  762,30  mm  um  6h  a.  m.,' 

761,60  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.   d.  Luft:    Mittel  26,9°;    max.  28,9°    um    2h  p.  m      min 

25,0°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.   d.  Dünste:    Mittel    17,9mm;    max.    19,3  mm    um    6h 

a.  m.,  min.   16.4  mm  um  6h  p.  ni. 
Wolken;  Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  ganz  bezogen  ni  10,  um 

6h  a.  m.   klar,  cu   1 — 2  am  Horizont,  dann  cu  ni  4—7  und 

um  6h  p.  m.  eu  3—4  am  Horizont,  ganz  klar  um   10h  p.  „,. 
Nieilerschl.:   Regen  um  2h  a.  m.  und  auch  um   10h  a.  m. 
Zustand  d.  See;  Temp.    Mittel   26,3°;  max.  26,6°   um  2h  p.  m 

min.  26,1°  um  6h  a.  m.  und  6h  p.  m.  ' 

Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02715;  max.   1,0272,  min.   1,0270. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  5-6.    Regen  1,2mm.  Verdunstun<r 

7,3  mm. 
Vm   10h  a.  ni.  ganz  kleiner  Regenschaui'r.  nicht  mes^bar 
p.  m.   10h— 12h  ■\vj„a  N125°E. 

1875,  den  1«.  März. 

Position:    20°  28,2'— 21°  11,8'  S-Br.;  57°  3,0'-57°  36,0'  0-L<r 
Schiffsbew.:  Kurs.    Morgens  N203°E,  N163°E,  N34°E-  Nach- 
mittags N163°E  und  N152°E. 
Fahrt.     Anfangs  5,4,   dann  2,4,  6,0;  Nachmittags  6-:!. 
Wind:  Richtung.   Mittel  N102°E:  zwischen  N79°E  und  N124°E. 
Stärke.     Mittel  3,2;  auffrischend   von  2—5  um  2h  p.  m.    dann    i 
etwas  abflauend   bis  zur  Stärke  3. 
Barom.:  Mittel    763,18  mm;   2  max.  763.75  mm  um   l(|h  a.  m.. 
764,60  mm  um   lOh  p.  ni.;  2  min.  762,80  mm   um  2h  a.  m.. 
761,60  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   26,8°;    max.  27,2°  nm  2h   p.  m..    min 

26,2°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   20,3  nun;   max.    21,7  luni    luu    lOh 

p.  m..  min.   19,4  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.      Klar,    cu     1—2    am    Horizont; 
nur  um   10h  p.  „,.  ^^^  „j  4_5.  51,  30'  p.  m.  cu  ni  5—6. 
Richtung.     Aus  E  um   10h  p.  m. 
Niederschi.:    Um  6h  Regenbö. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,6°;  max.  27,1°  um  10h  a.  „, 
min.  26,3°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02705:  max.   1,0272,  min.   1,0269. 
Allg.  Bemerk.:  Von   12h— 2h  a.  m.   Wetterleuchten. 
Ozongehalt  =  5—6.  Verdunstung  7,1mm. 
Forschungsreise  S.  M.  S.  «tJazelle'.    V.  Theil:  Meteorologie. 


Um  6h  a.  m.  schwaches  Wetterleuchten.     Wasserfarbe   blau 

Wind  gleichmässig,  N90°E  durchschnittlich. 
Um  6h  p.  m.  cu  ni   5-G;   kurze  heftige  Dünung  aus  SE. 

^'"?„.'°     P-  "'•    '■'>"    -'^■'-'•*°'':    ''i»    ^'l^^K    Wetterleuchten. 
\\  lud   N90°E. 


1875,  den  17.  März. 

Position:  21°  30,2'-22°  31,9' S-Br.;  57°  46,8'  -  58°  12.2' 0-Le 
Schiftsbew.:  Kurs.    Vormittags  N157°E,  dann  N146°E:  Nach- 
mittags anfangs  Back,  dann  N162°E,  N159°E 
Fahrt.     4—5. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N86"E;    meist  N89°E,    nur  von    loh 
a.  m.  bis  2h  p.  m.  N78°E. 
Stärke.     Mittel   3,5;    beständig  3-4.   nur  um    10h  p.  „,    f,i.s 
weilen  5. 
Barom.;    Mittel  764,43  mm;    2  max.   765,65  mm    um   10h  a   „, 
76o,60  mm  um   10h  p.  m.;  2  min.  762,70  mm  um  2h  a.  m.' 
763. 85  mm  um  2h  p.  m.  ' 

Temp.  d.  Luft:    Mittel   26,9°;    max.  27,8°   um  2h   „    „,      „.i,, 

26,2°  um  21'  a.  m.  ''      '' 

Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   20,7  mm:     uiax.  21,6  mm    um    6h 

a.  m.,  min.   18,7  mm  um   lOh  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  cu  ni  5-6,  Nachmittags 
aufklarend,  cu   1—2,  um   10h  p.  „,.  ^.^  4  aus  E. 
Richtung.     Aus  E. 
Niederschi.;     Um     3h  30'  a.  m.     eine    Regenbö,     auch    Regen 

zwischen  8h  und  9h  a.  m. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,.3°;  max.  26,5°   um  10h  a.  m. 
min.  26,1°  um  (Jh  p.  m.  ' 

Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02720;  max.  1,0273,  min.   1,0271 
Allg.  Bemerk.:  Um  2h  a.  m.  .starkes  Wetterleuchten  vorzüglich 
von  SE  bis  S,  starkes  hohes  Morgenroth. 
Ozongehalt  =  4-5;  Regen  0,8  mm;  Verdunstung  6,5  mm 
12h  Besteck  flasche  über  Bord. 
Nachmittags  Wind  sehr  gleichmässig. 


1875,  den  18.  Mäiz. 

Position;    22°  55,1'— 24°  .3,4'  S-Br.:  58°  15,1'— 57°  48,6' O-Lg 
Schilfsbew. :  Kurs.     Vormittags  N157°E,  Nachmittags  N213°E. 
Fahrt,     Vormittags  5,  dann  3;  Nachmittags  anfangs  2,  dann 
5 — 6. 
Wind;   Richtung.     Mittel   N114°E;   Vormittags  N89°E,   Nach- 
mittags von  N]46°E  bis  N16S°E. 
Stärke.     Mittel  3;    Vormittags   abflauend    von   4—2,    Nach- 
mittags auffrischend  voji   1 — 6. 
Barom.:   Mittel  764,61  mm:    2  max.   765,15  mm    um    10h  a.  m. 
und   765,70  mm  um   10h  p.  m.;   2  min.  763,90  mm   nm    6h 
a.  m.  und  764,15  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   26,4°;    max.  27,6°   um  10h  «.  ni.,  min. 

25,7°  um  6h  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    19,2  mm;    max.  20,1  mm    um    2h 

a.  m.,  min.   18,8  mm  um  2h  p.  ni. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    cu  3-5  bis  2h  p.  m.,  dann  mehr 
bezogen   cu  str.  8    um    6h;    später    um    8h    eu    8    aus  W; 
später  cu  ni  5—6  aus  der  Windrichtung. 
Richtung.     Abends   bei    S-Wind,    cn    aus   W,   später   wieder 
cu  ni  aus  S. 
Niederschl.:   Gegen   10h  p.  ,„_  pj„p  .Stunde  Regen. 
Zustand  d.  See;  Temp.    Mittel  26,1°;  ma.x.  26,9°  um   10h  a.  in., 
min.  25. ,5°  um  10h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02725;  max.   1,0274,  min.  1,0271. 
Allg.  Bemerk.;  Um  2h  a.  m.  Wetterleuchten  in  SW. 
Ozongehalt  =  5;  Verdunstung  7,5  mm. 

12h  Besteckflasche  über  Bord.  Der  Wind  ging  südlich,  .\bends 
wieder  Wetterleuchten,  der  Himmel  mit  weissen  leichten 
cu  bezogen,  die  aus  AV  zogen,  dariinier  cu  ni  aus  SE; 
10h  ;;o'  zog  ein  Gewitter  von  S  auf  über  E  vorbei,  starke 
Kugelblitze,  nachher  starkes  Wetterleuchten,  meist  in  Kugel- 
form;  während  des  Gewitters  Wind  von  N168°E  nach 
N78°E  springend. 
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1875,  (Teil  19.  MHiz. 

Position:  24°  IK,!'— 24°  4(i,S'  S-Br.;  57°  :!S,4'-57°  43.9' 0-Lg. 
Schiffsbcnv.:  Kurs.    Vormittags  N2 12° E,  um  10h  N77°E;  Nacli- 
mittags  N122°E,  dann  beigedreht,  inui  wieder  N122°E. 
Falirf.     Vormittags  4— G,    Nachmittags  4,3,   jedocli   um   lOl' 
nur   1,4. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N146°E;    Vormittags  N145°E,  dann 
N15(5°E  und  zurück  nach  N133°E;   Nachmittags  N145°E, 
N17.S°E,  dann  ging  der  Wind  über  nach  N77°E. 
Stärke.    Mittel  2,7 ;  Vormittags  3-5,  Nachmittags  abflauend, 
anfangs  2 — 3,  zuletzt  1,0. 
Barom.:    Mittel    763,10  mm;    niax.   763,95  mm    um    lO''  a.  m., 

fiel  dann  bis  zum  min.  762,40  mm  um  10h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  24,8°;    max.  25,9°  um  2h  p.  m. ,   min. 

24,1°  um  10h  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    16,7  mm;    max.    l.S,l  mm    um    6h 

a.  m.,  min.  15,2  mm  um  2h  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Bis   Ih  a.  m.  bezogen,  dann  auf-    j 
klärend,    nach   6h  a.  m.  wieder   bezogen    bis   zu    cu  ni  9; 
Nachmittags   anfangs   klar,    cu  4-5,    dann    cu  str.  4—5, 
und  um   10h  |.u  ni  6 — 7. 
Richtung.     Mit  dem  M^inde  ziehend. 
Niederschi.:    Um  7h  a.  m.  Regen  beim  Gewitter,  und  nachher 

einige  Regenböen. 
Zustand  d.  See:  Temp.   Mittel  25,5°:  max.  26,1°  um  2h  p.  m., 
min.  25,1°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02700;  max.   1,0272,  min.  1,0269. 
Allg.  Bemerk.:  Bis   Ih  a.  m.  bezogen,  dann  aufklarend;  starkes 
Werterleuchten  in  SSE. 
Um   7h  a.  m.  in  SW  doppelter  Regenbogen.     Gegen  8h  a.  m. 
Gewitter   mit   Regen.     11h  30'  a.  m.    bis    Ih  a.  m.  Wind- 
stille. 
Ozongehalt  =  5;  Regen   1,3mm:  Verdunstung  6,3  mm. 

1875,  den  20.  März. 

Position:  24°  51,1'- 25°  20,4'  S  Br.;  57°  45.0'-58°  43,3' 0-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.   Vormittags  N122°E  und  kurze  ZeitN156°E, 
Nachmittags  N32°E,  N100°E  und   N156°E. 
Fahrt.     Anfangs  langsam,  1,5.  dann  4 — 5,5. 
Wind:     Richtung.       Mittel    N60°E;     Vormittags    N77°E    und 
N66°E.;    Nachmittags    ging   der  Wind   von   N55°E   nach 
N32°E,  dann  wieder  zurück  nach  N66°P^ 
Stärke.     Mittel  2,8;    anfangs   2—3,    frischte   indess    auf   um 
10h  a.  m.  bis  zu  5,  schrale  Böen  sogar  6 — 7:  Nachmittags 
um  2h  sehr  leicht,  dann  um  6h  auffrischend  3—4. 
Barom.:    Mittel   762,51  mm;    2  max.   763,60  mm  um   10h  a.  m., 
763,25  mm  um   10h  p.  „i  ;  2  min.  761,90  mm  um  6h  a.  m., 
761,90  mm   um  &   p.  m. 
Temp.  d.   Luft:    Mittel    24,9°;    max.  ■_'(;, 0°  um  6h  p.  m.,    min. 

24,6°  um   lOli  a.  m. 
Spannkr.    d.   Dünste:    Mittel    18,1  mm:    max.  20,4  mm   um   6h 

p.  m  ,  min.   15.4  mm  um  10h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.   Betras.    Anfangs  ziemlich  klar,  cu  4—6, 
gegen  Mittag  mehr  bezogen  cu  ni  6 — 8,  um  6h  p.  m.  auf- 
klarend, cu  2—3,  aber  um  10h   cq  gtr.  6. 
Richtung.     Bis  2h  p.  m.  aus  E,   dann    aus  NE    und    zuletzt 
wieder  aus  E,  also  im  Allgemeinen  mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:    Um    10h  a.  m.    starke  Regenböeit,    um    2h  p,   m. 

vorübergehende  Regenschauer. 
ZucStand  d.  See:  Temp.    Mittel  25,3°;  max.  25,6°   um  10h  p.  „,., 
min.  24,9°  um  2h  a.  m. 
Spezif.   Gewicht.     Mittel   1,02692;  max.  1,0272,  min.  1,0267. 
Allg.    Bemerk.:     Um     2h  a.  m.    starkes    Wetterleuchten    in    S. 
Leichte   Dünung  aus  E. 
Ozongehalt  =  6;  Verdunstung  7,2  mm. 
10h   a.   m.   sclirale  Böen  6  —  7   mit  starkem   Regen.     2h   p.  ui. 

vorübergehende  Regenschauer,   Abends  aufklarend. 
Starkes  Wetterleuchten. 

1875,  den  21.  März. 

Position:  25°  38,4'— 27°  4,1'  S-Br.;  58°  50,0'— 59°  17,0'  0-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.     Beständig    N155°E;     nur    um    2h    p.    m. 

N172°E. 
Fahrt.     Vormittags    3—5,    Nachmittags    anfangs    langsamer 

2,5,  dann  immer  an  Schnelligkeit  zunehmend  bis  zu  6,9. 


Wind:    Richtung.      Mittel     N62°E;     Vormittags     nordöstlich, 

Nachmittags  südöstlich. 
Stärke.     Mittel  3,2;    Vormittags  3-5,  Nachmittags  anfangs 

flauer   1 — 2,   dann  auffrischend  bis  zu  5. 
Barom.:    Mittel  762,82  nun;    2  max.  763,65  mm  um   10h  a.  m. 

und  763,65mm  um   10h  p.  m.,    2  min.   761,80mm   um  2h 

a.  m.  und  762,55  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  25,1°;  max.  26,4°  um  10h  a.  m.,  min. 

22,5°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel     19,7  mm;    max.  20,8  mm    um    2h 

p.  m.,  min.   18,8  mm  um   10h   a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Anfangs  bezogen    cu  ni  8 — 10, 


um  9h  a.  m.  aufklarend,    gegen 
zogen  cu  ni  3 — 4,   um   lOh  cu  5 


p.  m.   etwas    mehr  be- 


Richtung.    Morgens  aus  ENE,  Nachmittags  aus  E. 
Niederschi.:    Um  2h  a.  m.  leichtes  Gewitter  im  K  mit  Regen- 
böen,   von   5h  bis  7h  a   m,   starker   Regen,    ebenfalls  von 
6h  bis  6h  p.  m.  feiner  Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  25,6°;  max.  26,2°  um  2h  p.  m., 
min.  24,7°  um   10h  p.  ,„. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02715;  max.   1,0272,  min.  1,0271. 
All".  Bemerk.:  Starkes  Wetterleuchten,  leichtes  Gewitter  in   E 
mit  Regenböen  bis  gegen  2h  a.  m.,  dann  aufklarend. 

5h 7h  a.  m.    starker   Regen,    dann    aufklarend.     Gegen  5h 

p.  m.  etwas  mehr  bezogen  mit  feinem  Regen.     See  ruhig, 
ganz  leicht  aus  SE. 
Ozongehalt  8—9,  Regen   11,5  mm,  Verdunstung  4,8  mm. 

1875,  deu  22.  Miiiz. 

Position:  27°  22,2'— 28°  54,3' S-Br.;   59°  23,4'— 59°  32,1' 0-Lg 
Schiffsbew.:    Kurs.     Abwechselnd  N154°E  und  N165°E. 

Fahrt.  Meist  3 — 4,  jedoch  um  10h  p.  ni.  erheblich  schneller  7,5. 
Wind:     Richtung.       Mittel     N97°E:     anfangs     N75°E,     dann 

N98°E  von  6h  a.  m.  bis  6h   p.  m.,   dann  N109°E. 
Stärke.     Mittel  3,1;  anfangs  schwach  1 — 2,  dann  meist  3 — 4, 

aber  um  10h  p.  m.  auffrischend  bis  zur  Stärke  von   6. 
Barom.:    Mittel   763,61mm;     anfangs  763,45mm,   fiel   bis  zum 

min.  762,86  mm  um  6h  a.  m.  und  stieg  dann  unaufhörlich 

bis  zum  max.  764,05  mm  um   10h  p.  „i. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  24, S°:    max,  26,0°  um   10h  a.  m.,  min. 

24,4°  um   10h  p.  m., 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    18,7  mm;    max.  20,2  mm  um   10h 

a.  m..  min.   16,0  mm  um   10h  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Botrag.    Vormittags  klar,  anfangs  cu  1—2, 

nur   um   6*  a.  m.    cu   5—6,    Nachmittags    wenig    bewölkt 

cu  ni    3—4,    zuweilen    1 — 2,    nur   um    10h  mehr   bezogen 

cu  ni  5 — 7. 
Richtung,     Mit  dem  Winde  ziehend, 
Niederschi.:  Um  2h  p.  m.  einige  leichte  Regenböen,    ebenfalls 

Regen  um   10h  p.  m. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  24,9°;  max.  25,2°  um  10h  a.m., 

min.  24,4°  um   10h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02718;  max.  1,0272,  min.   1,0271. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  6—7,  Regen  0,2mm,  Verdunstung 

4,3  mm. 
Um   10h  a.  m.   wurde    ein  Regenbogen    gesehen.     Schwache 

Dünung  aus  SE. 

1875,  den  23.  März. 

Position:  29°  19.4'-31°  1,6'  S-Br.;  59°  35,9'-59°  36,1' 0-Lg. 
Schiffsbew.:     Kurs.     Beständig   N163°E;    bald  Ni60°E,    bald 

S169°E, 
Fahrt,     Ziemlich  gleichmässig  3,6—6,0,   meist  4,5, 
Wind:   Richtung.     Mittel  N103°E;  bald  N107°E,  bald  N96°E. 
Stärke,     Mittel   4,8;    meist    4—5,    jedoch    um    2h   p,  m,   ein 

wenig  stärker. 
Barom.:    Mittel  767,07  min;    2  max.   768,60  mm   um   10h  a,  m, 

und  767,95  mm  um   10h  p.  ni..    2  min,   764,95  mm   um  2h 

a.   m.  und  766,80  mm  um  2h  p,  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  22,7°;    max,   24,3°  um  2h   a,   m,,    min. 

22,0°   um  10h   p.  ni, 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    15,4  mm;    max.   16,8  mm    um    6h 

a,  m.,  min.   13,5  mm  um   10h  p.  m. 
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Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Vormittags  etwas  bezogen  eu  ni 
ö— 8,  Nachmittags  sich   mehr  und  mehr  aufklarend  bis  zu 
cu   1 — 2  um   lO'i  p.  m. 
Kichtung.     Aus  .SE. 
Niederschi.:     Vormittags    zeitweilig    Regen    und  um   l()li  a.  ni. 

auch  Regenböen.      Von   6''— Sli  p.  ui.   klar,  aber  diesig. 
Zustand  d.  See:   Tenip.     Mittid   23,2°;   max.  24,0°   um   21'  a.  in., 
min.  22,6°  nm   lOl'  p.  m. 
•Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,0274:7;  max.   1.0277,  min.  1,0270. 
Allg.  Bemerk.:   Ozongehalt  7— 8,    Regen  3,3  nun,    Verdunstung 
5.4  mm. 
Nachmittags   leichte  siidristlielic   Diliiuiig.      \'im   CjI'  — S'i  p.  m. 
klar,   aber  diesig- 

1875,  den  24.  Mihz. 

Position:  31°  21,4'— 32°  43,0'  S-Br..  üd°  37,4'~üi)°  öO,.'i'  0-Lg. 
Schitl'sbew.:    Kurs.    Zwischen  Nlöl^K  und  N1Ü8°E. 

Fahrt.      Viu-mittags  3 — 4,   Nachmittags  4,3—5,4. 
AVind:  Richfun.,'.  .Mittel  N95°K:  zwischen  NS3°p:  und  N10G°E, 

meist  N95°E. 
Stärke.    Mittel  4,1:   meist  4,  um  lO'' p.  m.  als  N83°E  5-6. 
Barom.:  Mittel  769  20  mm;  2  max.  769,45  nun  um  lOii  a.  m.  und 

770,55  nun    um    lO'ip.  ni.,    2   min.   707,45  mm    um    6''  a.  m. 

und  769,30  mm  um  2'' a.  m. 
Temp.   d.   Luft:    Mittel   22,2°;   max.  23  2°    um    lol'  a.  n[.,    min. 

21,4°  um    lOli  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  15,3mm;  max.  lG,5mm  um  lolip.m., 

min.   13,8  mm  nm   W^  a.  m. 
Wolken:    Gattung  n.  Betrag.     Der  Mond    hatte   einen  gros:sen 

Hof,  sonst  ganz  klar  bis  auf  den  leicht  besetzten  Horizont, 

um  2h  a.  ra.  cu  2  —  3,  um  6"  cu  ei  2—4;  Nachmittags  klar 

cu   1 — 2,  von   7I1  an   mehr  bezogen   bis  cu   ni   7. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:   Von   7''  p.  m.  bis  S'i  wenig  Regen;   von  10'  l)is  lll' 

Regenböen. 
Zustand  d.  See:  Temi).    Mittel  22,0°;  max.  22,2°  um  lO^  p.  m., 

min.  21,7°   um  6''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02740;  max.   1,0276,  min.    1,0273. 
Allg.  Bemerk.:    a.  ra.     Ozongehalt   4—5,  Regen  0,5  mm,   Ver- 
dunstung 6,4  nun. 
Um  lO'i  a.  m.   ging  der  Wind    östlicher    von    N106°E    nach 

N95°E.     Schwache    östliche    Dünung.     Von    71'  p.  ra.   an 

mehr  bezogen   mit  Regenböen. 

1875,  den  25.  März. 

Position:   33°  2,7'— 34°  14,6'  S-Br.,  6t)°  12,0'— 61°  37,8' 0-Lg. 
SehiÖsbew.:     Kurs.     N104°E  und  N13S°E. 

Fahrt.     Von  4,5  bis  6,5. 
Wind:     Richtung.     Mittel    N61°E;    Vormittags  N70°E,  gegen 
Mittag   ging  er  nördlicher  nach  N48°E,    Nachmittags   be- 
ständig N6Ö°E. 
Stärke.     Mittel  4,4;  anfangs  5 — 6,  meist  4 — 5. 
Barom.:     Mittel   770,41mm;     2max.  771,80mm    um   10''  a.  ra. 
und  771,20  mm  um  101"  p.  m.,    2  ndn.  769,50  mm    um  6'' 
a.  m.  und  769,55  nmi  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  21,1°,    max.  21,6°   um  2''   p    m.,    min. 

20,8°   um  6I1  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   15,9mm;    max.   17,4  mm    um    lo'' 

p.  m.,  min.   13,8  mm  um   10''  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Vormittags    fast   ganz    bezogen, 
anfangs  mit  cu  ni  7—8,    dann    mit  cu  str.  8 — 10;    Nach- 
mittags anfangs  cu  ni  9 — 10,  dann  ni  10. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:    Gegen  Mittag  Regenböen,    auili   n:ich   Mittag  um 

2''  p.  m.  etwas  Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  20,4^;   max.  20,6°  um  ■>>'  a.  m., 
min.  20,1°  um  6h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02740;  max.   1,0276.   min.  1,0273. 
Allg.  Bemerk.:    Fast  ganz  bezogen  aus  der  Windrichtung. 
Ozongehalt  5 — 6,  Regen  0,1  nim. 

Um  10h  a.  n,_  Büen  mit  Regen  und  schralendem  Winde. 
Um  2h  p.  m.  schwache  ESE-DOnung.  Gegen  11h  p.  ,1,, 
aufklarend. 


1875,  den  2C.  MUrz. 

Position:  .34°  24,4'— 34°  40,2'  S-Br.;  62°  1,3'— 64"   1,1'  0-Lg. 
.Schiffsbew.:   Kurs.     Beständig  N92°E. 

Fahrt.     Von  5-6.  nur  um  G>'  p.  m.  3,0. 
Wind:    Richtung.     Mittel   N20°E;    beständig  N24°E,    nur  von 
10h  a.  m.  bis   2h  p.  m.  etwas  nördlicher  N13°E. 
Stärke.     Mittel   4,1.  fast  immer  4—5,  nur  um  Gh  p.  m.   .'l. 
Barum.:    Mittel    769,71mm;    2  max.   770,20mm    um    10h  a.  m. 
und    770,10  nun   um    10h  p.m.,    9  j^\„    708,80  mm    um    6h 
a.  ra.  und   769,35  ram  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  21,9°;    max.  23,0°    nm    2h  p.m.,    min 

21,2°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mitte!    16,1  mm;    max.   16,7  mm    um    6h 

a.  m.,  min.   15,2  mm  um  6h  p.  m. 
AVolken:  Gattung  u.  Betrag:   Bezogen  bis  7h  a.  m.  mit  cu  ni  9, 
dann  aufklarend  cu  .str.  3,  Nachmittags  ganz  klar,  cu  und 
eu    Str.    1;     nm    9h  p.  ni   aus    der   Windrichtung    bezogen 
mit   dunklen    cu  ni,    um  10h  30'  wieder  ganz  klar. 
Richtung.     Mit  dem   Winde  ziehend. 
Niedersehl.:   Um   10h  p.  ,„.   „a„z  ,venig  Regen. 
Zustand  d.  See:   Temp.    Mittel  20,9°;   max.  21,1°   um    10h  p.  m., 
rain.  20,4°   um   2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02743;  max.   1,0277,  min.  1,0272. 
Allg.  Bemerk.:   liezogen   bis   7h  a.  m.,  dann  aufklarend. 
Ozongehalt  =-   8;   Verdunstung  3,9  mm. 
Um   10h  a.  m.  nordöstliche  Dünung  massig. 

1875,  den  27.  März. 

Position:  .34°  42,4'— 35°  2,0' S-Br.:  64°  26,0'— 66°  7,4' O-Lcr 
Schiffsbew.:  Kurs.     N93°E. 

Fahrt.     4—5;  nm  2h  p.  m.  beigedreht  zum  Lothen. 
Wind:  Richtung.     N25°E. 

Stärke.     Mittel  4,3;  sehr  gleichmässig  4—5. 
Barom.:    Mittel   768,38  mm;    njax.   769,40  mm  um  6h  a.  m.,  fiel 

dann  beständig  bis  zum  min.  767,70  mm  um    10h  p.  „,. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel    21,1°;    max.  22,5°   um  2h  p.m.,    min. 

20,4°  um   10h  p.  „1.  und  um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    16,0mm;    max.   16,6  mm    um    2h 

a.  m.,  min.   15,5  nun  um   10h  p.  m. 
Wolken:    Gattung  n.  Betrag.     Klar   und   schön,   cu   1—3,    bis 
auf  eine   kurze  Zeit   um   6h  a.  ra.  cu  5—6;    um    10h  p.  m. 
ganz  klar. 
Richtung.     Aus  NE. 
Niederschi.:  Abends  Tliau,  sehr  feuchte  Luft. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  20,1°;  max.  20,8°   um   2h  p.  m., 
min.    19,3°   um   lOh  p.  m. 
Spezif.  (jcwicht.     Mittel   1,02725:  max.   1,0276.   min.  1,0271. 
Allg.  Bemerk.:  Klar  und  schön. 

Ozongohali  =  6—7:   Verdunstung  5,1  mm. 

Um   10h  a.  m.   leichte  NE-See.    Sehr  feuchte  Luft  nm  6h  p.m. 

1875,  den  28.  März. 

Po.sition:  .35°  6,0'— 35°  17,5'  S-Br.;  66°  33,5'— 67°  53,0'  O-Lg. 

Schitt'sbew.:    Kurs.     Vormittags  N93°E,  Nachraitlags  N104°E, 
N93°E  und  dann  N115°E. 
Fahrt.     Vormittags  3—5,  Nachmittags  sehr  ungleich,   1  —  6. 

Wind:    Richtung'.     N18"E,    meist   N25°E   und  N,    jedoch    um 
10h  p.  „1.  N48°E. 
Stärke.     Mittel   1,9;    anfangs   4,    dann    abflauend   2     3    von 
6h  a.  m.  bis  2h  p.  m.;   von  6h  ab  sehr  leicht,  0—1. 

Barom.:  Mittel  767,25  mm;  2  max.  767,40  nun  um  lOh  a.  m. 
und  768,66  nun  um  lOh  p.  m.,  2  min.  766,50  mm  um  6h 
a.  m.  umi   766,25  nun  nm  2h  p.  ni. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  20,8°:  nuix.  22,0°  um  2h  i,.  ni  min 
20,2°   um   2h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  16,2  nun;  max.  16.7  mm  um  6h 
p.  m.,  min.   15,6  mm  um  2h  a.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag.      Oberer  Himmel   ganz    dünn  be- 
zogen, so  dass  früh  Morgens  die  Sterne  zum  Theil  durch- 
schienen; ci  waren  sichtbar  bis  2h  p.  m.,  sonst  cu  str.  5— 6, 
jedoch  um  10h  p.  ,„,  ,„„.  ,||„.|,  ,,„  o — o 
Richtung.     Aus  NE. 
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Niederschi.:  Morgens  und  Aliemls  fiel  Thau. 
Zustand  d.  See:  Tenip.     Mittel   19,9°;  max. '20,G"  um  '.''' p.  ni., 
min.   19,2°   um  21'  a.  m. 

Spezit".  Gewicht.     Mittel   1,02703;  niax.   1,0271,  min.  1,0270. 
Allg.  Bemerk.:   Sehr  feuchte  Luft. 

Oziiugehalt  =  S:  Verdunstung  3,4  mm. 

Ruhige  See. 

Abends   vereinzeltes   Meeresleuchten   in  grossen   Scheiben. 


1875,  den  29.  Miirz. 

Position:  35°  21,5'— 3.j°  35,0'  S-Br.;  68°  0,2'— 69°  8,6'  0-Lg. 
Sehift'sbew.:    Kurs.     NI03°E:    um    lOli  a.  m.    beigedreht    zum 
Lothen;  Nachmittags  N86°E. 
Falu't.     Vormittags   ungleichmässig   2 — 5,    Nachmittag.-i    bald 
3—4.  bald  2—3. 
Wind:  Richtung.    N25°E;  meist  N24°K,  jedoch  zuweilen  etwas 
östlicher  N35°P>,  zuweilen  etwas  nördlicher  N13°E. 
Stärke.     Mittel  1,4;  meist  schwach  1 — 2,  aber  um   10h  p.  m. 
etwas  stärker,  2 — 3. 
Barom.:    Mittel    770,1mm;    2    niax.  771,05  mm    um    10l>  a.  m. 
und  771,20  unu   um   lO'i  p.  m.,    2  min.   767,95  mm    um  2'' 
a.  m.  und  770,10  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  21,4°;    max.  23,4°   nm    21'  p.  ni.,    luiii. 

20,4°  um  2li  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    16,3  mm;    max.    17,0  nnu    um    6'' 

a.  m.,  min.   15.3  mm  um  lO''  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Schön    und  klar,    nur   cu    1 — 2 
oder  cu  Str.  2 — 3  sichtbar  am  Horizont,   jedoch   Itlli  p.  m. 
zeigten  sich  cu  5 — 6  aus  der  Windrichtung. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi. :  Der  Thau  fiel  früh  bis  6''  a.  m. 
Zustand  d.  See:   Teiup.     Mittel  20,5°;  max.  21,2°   um  2l' p.  m., 
min.  20,1°  um  2'>  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02705;  max.   1,0271,  min.    1,0270. 
Allg.  Bemerk.:  Schön  und  klar. 

Ozongehalt  =  8 — 9;  Verdunstung  3,5  njm. 
Vm   lO'i  a.  m.  lange  Dünung  aus  SW. 

Um  71'  45'  p.  m.  und  um  8''  30'  fiel  in  SE  eine  grosse 
Feuerkugel  senkrecht  zum  Horizont,  grösser  als  Sterne 
erster  Grösse,  einen  langen  Liehtstreif  hinter  sich  lassend. 


1875,  deu  30.  Mürz. 

Position:  35°  35,8'— 35°  34,4'  S-Br.;  69°  30,1'— 71°  15,4' 0-Lg. 

Schifl'sbew.:    Kurs.     Vormittags  N81°E,   Nachmittags   anfangs 
N93°E,  dann  wieder  von  Gh  ab  NS1°E. 
Fahrt.     3—4. 

Wind:    Richtung.      Mittel  N12°K;  N14°E  bis  Gl'  p.   m.,    dann 
N3°E,  und  um   10''  p.  m.  wieder  N14°E. 
Stärke.     Mittel  2,6;  gleichniässig  zwischen  2  und  3. 

Barom.:  Mittel  769,91mm;  2  max.  771,0  mm  um  101'  a.  m. 
und  770,28  mm  um  G''  p.  m.,  2  min.  768,0  mm  um  2'' 
a.  m.  und   769,95  mm  um  2''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  21,0°;  max.  22,0°  um  2''  p.  m.,  min. 
20,4°   um  61'  a.   m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  14,8  mm:  max.  15,0  mm  tim  2'' 
p.   m.,  nun.   14,4  mm  um    10''  p.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Anfangs  cu  G — 7,  dann  leichte 
weisse  cu  ei  am  oberen  Hinmiel,  am  Horizont  cu  str.  3 — 4; 
um  10''  a.  m.  cu  ni  2 — 3,  leicht  und  schnell  aus  der 
Windrichtung  ziehend;  um  2''  p.  m.  oberer  Himmel  mit 
leichten  cl  besetzt,  unten  cu  4 — 5,  dann  um  ij^  mehr  be- 
zogen cu  8;  um  10''  cu  ni  5 — G,  schnell  über  den  Himmel 
ziehend,  darauf  klar  und  schön,  nur  cu  1  am  Horizont. 
Richtung.     Mit  dem  Wimie  ziehend. 

Niederschi.:  — 

Ztistand  d.  See:  Temp.     Mittel  20,G°;   max.  21,6°   um  2'' p.  m., 
min.  20,2°  um  G''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02722;  max.  1,0275,   min.  1,0271. 

Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  =  G — 7;   Verdunstung  3,1  mm. 
2''  p.  m.  leichte  südwestliche  Dünung. 


1875,  den  31.  März. 

Position:  35°  32,8'— 35°  31,8'  S-Br.,  71°  38.9'— 73°  48'  0-Lg. 
Schifl'sbew.:   Kurs.    Fast  immer  N81°E,   nur  um  2h  p.  m.  bei- 
gedreht zum  Lothen,  und  um  10''  p.  m.  N84°E. 
Fahrt.    Meist  5,0;  jedoch  um  G''  a.  m.   langsamer  bis  zu  3. 
Wind:  Richtung.    Beständig  N14°E. 

•Stärke.    Mittel  2,6;    sonst  2—3.   aber   vini   i;li  p.  m.   ab  auf- 
frischend bis  zu  6. 
Barom.:    Mittel   768,87  mm;    max.  770,29  mm  um  2''  a.  m.,  fiel 

dann  beständig  bis  zum  min.  767,49  um   10''  p.  ni. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  20,7°;    max.  21,8°   um   2li  p.  m. ,    min. 

19,7°  um  Gli  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   15,0  mm;    max.   15,7  mm    um    10'' 
p.  m.,  min.   14,0  mm  um  6''  a.  m. 
Iken:    Gattung  u.  Betrag. 
a.  m.  aufklarend,  von  4'' — 6^  wieder  bezogen,  dann  klar 
bis  4I1  p.  m.,  nur  mit  wenigen  cu  1 — 3  am  Horizont  besetzt, 
von  4I' — 8^  p.  m.  wieder  bezogen  cu  ni  6 — 7,  von  S^ — 11'' 
wieder  klar  bis  auf  einige  cu  2 — 3  am  Horizont, 
Richtung.    Aus  NE. 
Niederschi.:  Wenig  Regen  um  2^  a.  m. 

Zustand  d.  See:  Temp."  Mittel  19,6°;   max.  20,0°   um  2''  p.  m., 
min.   19,0°  um  6''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02713;- max.   1,0272,  min.    1,0271. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  6 — 7.     Verdunstung  3,9  nun. 
Um  lO'i  a.  m.  leichte  Dünung  SW. 
a.  m.  cu  ni  7 — 8  mit  wenig  Regen,  gegen  3''  a.  m.  aufklarend. 

4h_gh  wieder  bezogen. 
p.m.  4'' — 8''  bezogen,   8I1— 11''  klar,    dann  bildete  sich  eine 
dunkle  Bank  zu  luvard. 


1875,  den  1.  April. 

Position:  35°  32,8'— 35°  25,7'  S-Br..   74°  1.6'— 76°  44,9'  0-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.  N85°E. 

Fahrt.    7 — 9,  nur  um  10''  p.  m.  3,5. 
Wind:    Richtung.    Bis   2'' p.  m.    nordöstlich,    anfangs    N15°E, 

dann  N152°E,  von  da  ab  wurde  der  Wind  westlicher,  um 

G'i  p.  m.  N330°E. 
.Stärke.    Mittel  2,8;  die  nördlichen  Winde  4— 6,  der  südliehe 

Wind  um   10''  p.  m.   8-9,  die  Böen  bis   10. 
Barom.:    Mittel  767,06mm;   max.  768,05  mm  um  6^  n.  m.,  fiel 

dann    bis   zum   min.   765,89  mm    um   6''  p.  m. ,    stieg  dann 

wieder  bis  767,68  mm. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   19,8°;    max.  21,6°    um  2lip.  ni. ,    luin. 

17,0°   um   10''  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  14,4mm;  max.  15,4mm  um  2''  a.  m., 

min.   12,9  nun  um   10''  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  klar  bis  auf  eine  Bank 

zu  luvard,  die  um  3h  a.  m.  als  cu   6 — 7  über  den  Himmel 

zog,  dann  wieder  klar,  aber  von  üh — 7h  a.  m.  bezogen  cu 

ni   10,   ebenfalls    bezugen  um  2h  p.  m.  und  um   10h  p.  ni., 

dagegen  um   10''  a.  m.  uml  6h  p.  m.  nur  cu  3 — 4. 
Richtung.    Mit  dem   Winde  ziehend. 
Niederschi.:  Um  6''  a.  m.  Regenböen,  um  6''  p.  111.  wenig  Regen, 

um  10h  p.  Dl.  ebenfalls  Regenböen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mitteri9,6°;  max.  19,8°   um  2h  p.  ni., 

min.   19,1°   um  211  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02707:   max.   1,0271,  min,    1,0269, 
Allg,   Bemerk,:  Ozongehalt  8—9,    Verdunstung  3,2  mm, 

a.  m.    Klar,    bis  auf  eine  Bank  zu   luvard,    die    bis  zu  6 — 7 

um   Ih  über  den   Himmel    zog,   dann  wieder  klar,   5'' — 7'' 

bezogen,  Regenböen, 
p.  m.    Um  8h  sprang  der  Wind  plötzlich  durch  N251°E  auf 

N20G°E    und    ging    dann,    immer    stärker    werdend,    auf 

N161°E  bis  N11G°E,  in  Böen   bis  9—10, 


1875,  den  2.  AprU. 

Position:  35°  20,6'— 34°  37,8'  S-Br.,   77°  6,5'— 78°  22,0'  0-Lg. 
Schifl'sbew.:   Kurs.    Meist  N71°E,  um  10h  a.  m,  beigedreht  zum 
Lothen, 
Fahrt,    Vormittags  4,5,  Nachmittags  3 — 5. 
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Wind:    Richtung.     Mittel     NL^iö^K,     zwischen    NlöO°K    und 
N]27°E. 
Stärke.    Mittel   7,3:  sehr  gleichmässig  stark  7 — 8. 
Barem.:  Mittel   771,46  mm;  stiej;  beständig  von  768, So  nun  um 

21'  a.  m.  bis  774,48  mm  um   lü'i  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   16,4°;    max.   16,8°   uuj    lilh  p.  m.,   min. 

16,0°   um  2l>  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   12,8  mm:    max.   i:i,:!  mm    uui    lol' 

a.  m.,  min.   12,4  nmi  um  2''  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Den  ganzen  Tag  bezogen  ni   10, 
nur  um   lOli  p.  ni    ni  8 — 10. 
Richtung.    Sonst  mit  dem  Winde  ziehend,  nur  um   10''  p.  m. 
aus  SSW,  als  der  Wind  N127°E  war. 
Niedersehl. :  Den  ganzen  Tag  feiner  Regen,  der  erst  gegen  lO^ 

p.  m.  aufhörte. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   18,7°;   ujax.    111,1°   um  2''  a.  m., 
min.   18,1°  um   lOl'  p.  m. 
Spezif.   Gewielit.    MiltL'l   l,02G9ö;   ma.x.    1,0271,   min.    1,0268. 
AUg.    Bemerk.:    Ozongehalt    9  — 10.      Regen     lü,Omm.      Ver- 
dunstung 4,f)  mm. 
Um  101'  a.  m.  SE-licher  Seegang, 
a.  m.  Bezogen   mit  feinem  Regen, 

1875,  den  3.  April. 

Position:   134"  26.2'— :j:!°  14,5' S-Br.,   78°  37,5'— 79°  33,0' 0-Lg. 
Sehirtsbew.:   Kurs.    Zwischen  N31°E— N51°E. 

Fuhrt.    3,5 — 6. 
Wind:    Richtung.    N115°E,  sonst  N118°E.  nur  um   10''  p.  m. 
N96°E. 
Stärke  6,4,  anfangs  7,  etwas  abflauend  bis  6, 
Barom,:    Mittel   773,56  mm;    fiel    anfangs    von    772,85  mm    um 
2li  a,  m,  bis  zum  min,  772,50  mm  um  6''  a,  m.,  stieg  dann 
beständig  bis  zum  max,   775.35  mm  um    10''  p,  ni, 
Temp,  d,  Luft:    Mittel   17,9°;   max,   18,6°  um   lOh  p,  m.,   min. 

17,4°    um   21'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  13.0  mm;  max.  13,2mm  um  6''  a.  m., 

min.    12,8  mm  um  6''  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Bis  6''  p.  m.  bezogen  ni   10,  nur 
zuweilen  etwas  aufklarend  ni  8  —  9,  von  da  ab  aufklarend 
bis  eu  3 — 4. 
Hiehtung,    .Stets  mit  dem  Winde  ziehend, 
Niedersehl,:  Böig  mit  feinem  Regen,  nur  zuweilen  unterbrochen, 

bis  zu  6^  p,  m. 
Zustand  d,  See:  Temp,    Mittel   19,3°;  max.  19,8"  um  Gl' p.  m., 
min.   18,2°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02710;  max.   1,0272,  min.   1,0269. 
Allg.  Bemerk.:    a.  ni.  Böig  mit  feinem  Regen,  zuweilen  etwas 
aufklarend, 
Ozongehalt  9 — 10,     Regen  3,6  mm,    Verdunslung  3,1mm, 
Um   6li  p,  m,  aufklarend  und  trocken, 

1875,  den  4.  April. 

Position:  .33°  7.0'— 33°  54,7'  S-Br,,  79°  41,8'— 79°  27,0'  0-Lg. 

Schiffsbew, :    Kurs,     Vormittags    N165°E,    um    lOh  a.  m,    bei- 
gedreht zum  Lothen;    Nachmittags  zwischen   N193°E  und 
N202°E. 
Fahrt,    3,9 — 2,5,  abnehmend. 

Wind:    Richtung,    Mittel  N118°E;  N98°E,  ging  um   lO'' a.  ni. 
über  naeb  N143°E,  war  Nachmittags  aber  N131°E. 
Stärke.    Mittel   2,8;    anfangs  noch  5 — 6.    flaute  aber  um    61' 
a.  m.  schiin  ab  bis  zu  2—3,  frischte  um   101'  a.  m.  auf  bis 
4.  wurde  Naelonittags  wieder  flauer  bis  1 — 2. 

Barom.:  Mittel  771 ,86  mm:  max.  772,60  mm  um  2li  a.  m.,  min. 
771,30  mm  um  2''  p.  m.,  Gang  sehr  unregelmässig. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel    18,2°;    max.   19,4°  um   101'  a.  m.,  min. 
17,0°  um   10''  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  ll,9unn;   max.  14,4  mm  uju  21'  p.  m., 
min.  9,5  mm  um   101'  p.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Anfangs   hoch    weisse   cu  4  —  5, 
darunter  später  eu  ni  8  ziehend,  gegen  Mittag  aufklarend 
cu  2 — 3,  um  2''  p.  m.  cu  str,   1 — 2,  dann  wieder  mehr  be- 
zogen, um  61'  p,  ni,  cu  6 — 7,  um   lOh  cu  8—9. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niedersehl.:  — 


Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  19,7°;   max.  20,1°   um  lO'i  a.  m., 

min.   19,1°  um   10''  p.  m. 
Spezif  Gewicht.    Mittel   1,02720;  max.   1,0273,  min.   1,0271. 
Allg.  Bemerk.:   Ozongelialt(?)     Regen  0,4  mm.    Verdunstung  (?) 
Um  lOh  a.  m.  hohe  Dünung  aus  SW. 

a.  m.  Hohe  weisse  cu,  darunter  später  cu   ni  aus  der  Wind- 
richtung ziehend,   gegen   Mittag  aufklarend, 
p.  m.  61'  durchbrochen,  leielit   bezogen. 


1875,  den  5.  April. 

Position:  34°  5,9'— 34°  39,7'  S-Br.,   79°  24,0'— 79°  18,6'  O-Lg. 
Schifisbew. :    Kurs.     Anfangs   N76°E,    dann    N98°E    und    um 
101'  a.  m.  N.M°K;   Nachmittags  N165°E. 
Fahrt.     Anfangs  sehr  langsam  0,8 — 1,7.    daun    glciehmässig 
von   10''  a,  m.  ab  2,5 — 3,5. 
Wind:     Richtung.       Mittel    N125°E;    njeist    N120°E,    jeddcli 
um  61'  a.  m.  und   10''  p.  m.  N143°E. 
Stärke,     Mittel   1,6;  ziendich  schwach,  der  N143E  0 — 2,  der 
N120°E  1—2,  nur  um  6^  p.  m,  2—3. 
Barom.:    Mittel    771,82min;  2  max.    772,35mm    um   101' a.  m. 
und  772,55  mm  um   101' p.  m.,    2  udn,   771,80  mm    um   61' 
a,  m.  und  769,90  mm  um  21"  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   16,9°;    max.    17,6° 

16,5°  um   101'  p.  „j. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    9,1mm:     max 

a.  m..  min.   8,1  mm  um  61'  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Den  ganzen  Tag    leicht    mit  eu 
8 — 9,  um  6''  a.  m.  mit  cu  6 — 7  bezogen,  später  mit  cu  ni 
8 — 9,  oft  durchbnicben. 
Richtung.     Aus  der  Windrichtung  ziehend. 
Niedersehl. :  — 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  19,0°;  max.  19,3°  um  lo''  a.  m., 
min.   18,6°  um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02722;  max.   1,0274,  min.  1,0271. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt   7 — 8,   Verdunstung  5,3  mm. 
Abends   10h  südsüdwestlicbe  Dünung,  bei  Nl43°E-\Vind, 
a.  ni,   Himmel   leicht  mit  cu  bezogen, 
p.  m.   cu  ni   langsam  aus  der  Windrichtung,  oft  dirrelibrochen. 


um  2''  p.  m.,  min. 
.    9,9  mm    um     lOh 


1875,  den  6.  April. 

Position:  34°  54,1'— 35°  35,3'  S-Br.;  79°  24,6'— 80°  4,9'  O-Lg. 
Schifisbew.:     Kurs.     Vormittags  N150°E,   Nachmittags    um  2'' 
beigedreht  zum  Lothen,  dann  N116°E. 
Fahrt.     Viirmittags  2,8 — 3,8,  Nachujittags  4,0 — 4,6. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N177°E;    fast    immer    NlS4°E,    nur 
um  6''  a.  m.  und  um   101'  p.  m.     N172°E. 
Stärke.     Mittel    1,2;    um    101'    a.   m.   am    scliwäebstcn   0 — 1, 
um  6li  p.  m.  am  stärksten  2. 
Barom.:    Mittel  770,85  mm;    2  max.  771,60mm    um  101'  a.  m. 
und   771,25  mm    um   lOli  p.  m.,    2  min.   770,95  mm    um  6'' 
a.  m.  und  769, .')0  nmi  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   16,4°;    max.   17,0°   um   Kl''  a.  m.,  min. 

16,0°  nm  61'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  8,9  mm;  max.  9,1  mm   um  10''  a.  hj.. 

min.   8,8  mm  um    lOl'  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Leicht    und    durchbrochen    be- 
zogen,  meist  cu  ni   8 — 10,    zuweilen  auch  cu  ni  7 — 8  um 
611  a.  m. :  um  6''  p.  ni.   Horizont  stark   besetzt. 
Richtung.     Aus  S,  jedoeh   um  6''  p.  m.  aus  W. 
Niedersehl.:    — 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   18,8°;  max.  19,3°  um  61'  p.m., 
min.   18,2°   um  61'  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02715;  max.   1,0274,  min.  1,0269. 
Allg.  Bemerk.:    Um  61'  a.  ni.  Dünung  aus  SW,  kein  Seegang. 
Ozongehalt  8 — 9;   Verdunstung  5,1  mm. 
a.  m.  Leicht  und  durchbrochen   bezogen, 
p.  m.   41' — 5''  etwas   aufgeklart. 


?0 
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1875,  den  7.  April. 

Position:  35°  41,4'— 3G°  22,0'  S-Br.,  80°  27.9'— 81°  49,3'  0-Lg. 

Scliift'sliew.:   Kurs.     N117°E,  bisweilen   1  Strich  östlicher,  oder 
>  .)  .Strich  südlicher. 
Fahrt.     Vormittags  ;! — 4.  Nachmittags  3,5 — 5,5. 

^Vinll:  Richtung.     Mittel  N.J3°E;   Vormittaas  N117°E,  von  101" 
an  N72°E,  Nachmittags  N27°E— NöO°E. 
Stärke.     Mittel   1,5;    Vonnittags  schwach  0 — 1.  Nachmittags 
auffrischend  bis  4. 

Barom.:  Mittel  770,80  mm;  2  max.  771,30  nun  um  lOli  a.  m. 
und  771,15  mm  um  6''  p.m.,  2  miu.  770,35  miu  um  6'' 
a.  m.  und  770  10  mm  um  21'  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  10,9°;  max.  18,2°  um  21'  p.  m.,  min. 
15,8°  um  21'  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  90mm;  max.  11,1  mm  um  lOli 
a.  m.,  min.   8,0  mm  uui   lO'i  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Himmel  leicht  bezogen,  darunter 
cu  ni;  gegen  11''  a.  m.  aufklarend,  Nachmittags  schön 
und  klar,  nur  am  Horizont  einige  cu  str.  3 — 4,  später 
cu  1 — 2;  um  10''  wieder  leicht  bezogen  cu  ni  8 — 9. 
Richtung.  Von  e*"  a.  m.  an  bei  SP:  und  E-Wind  aus  N 
ziehend;  Naclimittags  zogen  die  Wolken  aus  der  Wind- 
richtung. 

Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   17,9°;  nuix.  1S.C°  um  2l' a.  m., 
min.   17,1°  um   lOh  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02715;  max.   1,0274,  min.  1,0270. 

Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  8— 9;  Verdunstung  6,0  mm.  Abends 
Meeresleuchten  in  grossen  Scheiben. 
a.  m.  Himmel  leicht  bezogen,  darunter  cu  ni,  gegen   U''  auf- 
klarend. 
p.  m.  Si-liön  und  klar,    nur  Horizont  besetzt   bis   lO'i,    dann 
leicht  bezogen. 


1875,  den  8.  April. 

Position:  36°  35,7'— 37°  24,8'  S-Br.,  82°  15,3'-84°  10,S'0-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.     Meist  N116°E.  nur  10h  p.m.  N94°E. 

Fahrt.     4,5—6,0.  nur  10''  p.  m.  7. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N38°E;    N49°E    von    lO''  a.  m.  ab, 
N37°E  bis  G''  p.  m.,  dann  N2G°E. 
Stärke.     Mittel  3,2;  max.  4—5  um  61'  a.  m.,  miu.  2—3  um 
21'  p.  m. 
Barom.:    Mittel  770,34  nun;    771,40  mm  um  i»'   a.  m.,  stieg  bis 
zum    max.  771,65  mm    um    6''  a.  m.,     fiel    dann  beständig 
bis  769,15  mm  um   10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   17,0°;    max.   17.8°   um  2''  p.  m.,    nun. 

16,2°  um   10t'  p.  „,. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   11,9  mm;     max.    12,3  mm    um    G'' 

p.  m..  min.   11,2  mm  um   10''  a.  m. 
Wolken:    Gattung   u.  Betrag.      Morgens     bis     10''    a.  m.     nur 
Wolken  am  Horizont  cu  str.  3—5;    dann  ganz  leicht  be- 
zogen ci  cu  7,  hohe  stillstehende  Wolkenschicht,  darunter 
cu  6 — 7  um  2''  p.  m.,  um  4''  p.  m.  aufklarend  und  schön 
cu  3—1. 
Richtung.     Aus  NE,  um  6''  p.  m.  bei  NE- Wind  aus  S. 
Niederschh:  Abends   10''  sehr  starker  Thau. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   16,3°;  max.  17,6°   um  2'' a.  m., 
min.   15,1°   um  10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02690;  max.   1,0270,   min.  1,0268. 
Allg.  Bemerk.:  Um  2''   a.  m.  südwestliche  Dünung. 
Ozongehalt  6 — 7;  Verdunstung  4,9  mm. 
a.  m.  Nur  Wolken  am  Horizont,  später  ganz  leicht  bezogen. 


1875,  den  9.  April. 

Position:  37°  25,9'— 37°  31,0'  S-Br.,  84°  50,4'— 86°  44,3'  0-Lg. 
Schift'sbew.:     Kurs.     N91°E;    um    2''    p.    m.    beigedreht    zum 
Lüthen. 
Fahrt.     Vormittags  4,2 — 6,5;  Nachmittags  6,0—6,5. 
Wind:     Richtung.       Mittel     N2°E;     zwischen     N341°E     und 
N16°E. 
Stärke.     Mittel  2,9;  meist  gleiclifönnig  3,  jedoch  um  2'' p.m. 
2 — 3,  und  um  lO'i  p.  m.  4. 


Barom.:  Mittel  769,35  mm;    2  max.  769,55  mm    um   10''  a.  m. 

und  769,98  mm  um  10"  p.  m.,    2  min.   769,40  mm   um    2'' 

a.  m.  und  768,45  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   17,2°,    max.   18,4°    um  2''  p.  m..    min. 

16,2°  um  21'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   13,0mm;    nuix.   13,5  mm    um    10'' 

p.  m.,  min.   12,5  mm  »im  2''  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Klar  und  schön;  gegen  Gl"  a.  m. 

leicht    und    dünn    bezogen   cu  9—10,    dann   wieder  klar; 

cu  Str.   1 — 2,  cu  ci   1 — 2,  zuletzt  cu  2 — 3  am  Horizont. 
Richtung.     Mit  dem  Winde. 
Niederschi.:    Vor    Tagesanbruch    und    auch   Nachmittags    von 

4'»  p.  m.  an  sehr  starker  Thau. 
Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel   15,8°;  max.  16,8°  um  10'' p.m., 

min.   15,0°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02688;  max.   1,0270,  min.   1,0267. 
Allg.  Bemerk.:    Ozougehalt  9;    Verdunstung  2,2  mm.     Abends 

starkes  Meeresleuchten  in  Scheiben, 
a.  m.  Klar  und  schön;    gegen  Morgen  leicht   und    dünn   be- 
zogen. 

1875,  den  10.  April. 

Position:  37°  32,7'— 37°  34,9'  S-Br.,  87°  18,4'— 90°  21,9'  O-Lg. 

Schiffsbew.:  Kurs.    N95°E,  aber  um  lO"  p.  m.  N83°E. 
Fahrt.    G— 8. 

Wind:     Richtung.     Mittel    N343°E;    anfangs    N353°E,    dann 
N342°E  und  Abends  N331°E. 
Stärke.    Mittel  4,2;  beständig  4 — 5. 

Barom.:  Mittel  7G9,.38nim;  2  max.  770,20  mm  um  10"  a.  m. 
und  770,10  mm  um  10"  p.  m.,  2  min.  768,75  mm  um  2'' 
a.  m.  und  768  95  mm  um  6''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  17,6°;  max.  18,2°  um  2'' p.m..  min. 
17,0°   um   10''  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  13,8mm;  max.  14,0mm  um  2''  p.  m., 
min.   13  5  mm  um   10''  p.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Anfangs    cu  2-4,   dann  cu  str. 
5 — 6,  von  lOh  a.  m.  ab  weiss,  bezogen  cu  sti-.  8 — 9,  auch 
cu  ci,  darunter  cu  ni  8 — 9. 
Richtung.    Aus  der  Windrichtung  ziehend. 

Niederschi.:  Früh  Morgens  sehr  starker  Thau,  am  Tage  sehr 
feuchte  Luft  und   Abends  etwas  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   16,4°;  max.  17,1°  um  2'' a.  m., 
min.   15.6°  um  101'  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02690;  max.   1,0270,  min.   1,0268. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  Sehr  starker  Thau. 

Wind  sehr  gleichmässig,  im  Laufe  des  Tages  allmählich  auf- 
frischend und  räumend.  Himmel  während  des  Tages  hoch 
weiss  bezogen,  darunter  sehr  schnell  ziehende  Wolken 
aus  Windrichtung.  Kein  Seegang,  leichte  Dünung  auf- 
kommend aus  NW.  Sehr  feuchte  Luft.  Sehr  starkes 
Meeresleuchten. 

1875,  den  11.  April. 

Position:  37°  31,7' -37°  14,2'  S-Br.,  90°  56,1'— 92°  51,G'  O-Lg. 
Schiö'sbew.:    Kurs.    Vormittags   N85°E,    Nachmittags    anfangs 

beigedreht  zum   Lotben,  dann  N74°E. 
Fahrt.    Vormittags  4 — G,  Nachmittags  6 — 7. 
Wind:    Richtung.  'Mittel  N292°E;   beständig  N299°E,  jedoch 

101'  p.  ni.  N254°E. 
Stärke.    Mittel  3,6;   max.  4—5,  min.  2-3  um  G^  a.  m. 
Barom.:    Mittel   768,22  mm;    2  max.   769,05  mm   um    10"  a.  m. 

und  767,90  mm    um    10'' p.  m.,    2  min.  768,40  mm   um  G" 

a.  m.  und  767,40  mm  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   17,3°;    max.   17,7°    um  2'' p.  m.,    min. 

16,6°  um   101'  p.  ta. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  13,9mm;   max.  14,6mm  um  Gl' .T.  m., 

min.   12,7  mm  um   101'  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    cu  ni   10,  abwechselnd  ni   10. 

Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi. :  Luft  sehr  feucht,  den  ganzen  Tag  vorübergehender 

Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  16,5°;  max.  17,1°  um  101' a.  m., 

min.  16,1°  um  211  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02697;  max.  1,0270,  min.  1,0268. 


Meteorologisches  Tagebuch. 


71 


Allgem.  Bciufik.:  a.  ni.    Bezogen,  sehr  feiaht,   vorübersehcnder 

Regen. 
Ozongehalt  9     Kegen   i:!,?  mm.    Yerdiiiistung   1,2  mm. 
Um   lOli  a.  m.  starke  Dünung  aus  SW.  leicliter  Seegang  aus 

NW.     Naehmittags  das  Wetter  wie  am   Vormittage. 
Abends  starkes  Meeresleuchten  (Walzen). 


1875,  den  12.  Äinil. 

Position:  :i7°  7,3'-;t(;°  28,7'  S-Br.,  93°  20.3'— 9G°  12',3'  0-Lg. 
SehiSsbew.:  Kurs.    N7Ü°E. 

Fahrt.    Vormittags  S,    Naehmittags  etwa.s  langsamer  G — 7.5. 
Wind:  Richtung.    Mittel  NI53°E:   Vormittags  N1.35°E,  Nach- 
mittags Nf44°E— N1G6°E. 
Stärke.     Mittel   5,.S:    Vormittags    auffrischend    5  —  7,    Nach- 
mittags etwas  abflauend  0 — 5. 
Barom.:  Mittel  769,22  mm;   2  max.  770,25  mm  um  (i'"  a.  m.  und 
769,70  mm    um   6'' p.  m.,    2  min.   709,20  mui    um  21' a.  m. 
und  708,25  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   U,6°;    max.   16,3°    um    2h  a.  m.,    min. 

13,8°  um  Oh  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  10,6mm;   max.  12,9mm  um  21'  a.  m., 

min.  0,2  mm  um  6*^  p.  m. 
Wolken:  (4attung  u.  Betrag.    Bezogen  Vormittags  cu  ni  7 — 10 
Nachmittags  leicht  bezogen,  darunter  cu  ni   7 — 10. 
Richtung.    Aus  S. 
Niederschi.:  Vormittags  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   16,0°;  max.  10,3°   um  2li  a.  m., 
min.   15,7°  um  2''  p.  m. 
Spe/if.  Gewicht.    Mittel   1. 02695;  max.   1,0271,  min.   1,0208. 
Allg.  Bemerk.:  Um   lli25'a.  m.  sprang  der  Wind  von  N256°E 
auf  N155°E.     Um  6''  a.  m.  bezogen  mit  Regen. 
Ozongebalt  110.     Regen  9.0  mm.    Verdunstung   1,5  mm. 
Um   lOli  a.  m.  Dünung  aus  SW,  See  von  S. 


1875,  den  13.  April. 

Position:  .36°  12,7'-. 35°  45,6'  SBr.,  96°  43,0'— 98°  9,5'  0-Lg. 

Schiflfsbew. :  Kurs.    Vormittags  N77°E,  um  lOh  wurde  gelothet; 
Nachmittags  1/2   bis   1   Strich  nördlicher. 
Fahrt.    Ziendich  gleichmässig  4  3 — 5.8. 

Wind:  Richtung.     Mittel   N1S0°E:    anfangs  N145°E,  ging  um 
6h  a.  m.  weiter  westlich,  N]78°E— N2]2°E. 
Stärke.    Mittel  2,9:  als  NI45°E  noch  4-5,  sowie  der  Wind 
westlich  wurde,  flaute  er  ab  bis  zu  3. 

Barom.:  Mittel  770,00mm;  2  max.  770,25  mm  um  lOh  a.  m. 
und  770,55  mm  um  lOhp.  m.,  2  min.  769  90  mm  um  2h 
a.  m.  und  769, .50  mm  um  2h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  15,3°;  max.  16,2°  um  10ha.  m.,  min. 
14,4°  um  2h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  9,0nim;  max.  10,8mm  um  2h  p.m., 
min.  7,6  mm  um  6h  a.  m. 

Wolken:  Gattung  und  Betrag.  Vormittags  leicht  mit  weissen 
cu  bezogen,  darunter  cu  ni  aus  der  Windrichtung,  cu  ni 
8 — 10,  dann  aufklarend,  um  10h  a.  m.  ^.„  4 — 5^  Nach- 
mittags wieder  leicht  bezogen,  darunter  cu  ni;  anfangs  10, 
Abends  um  10h  p.  „1.  nur  7 — 8. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschi.:    Nachmittags    zu    Anfang    und 
wenig  Regen. 

Zustand -d.  See:  Temp.    Mittel    10,5°;  max. 
min.    10,1°   um  Oh  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02715;   max.    10273,  min.   1,0271. 

Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  9 — 1(1.  Regen  0,3  mm.  Ver- 
dunstung 5,0  mm. 


gegen  Mitternacht 
1(!,8°   um   6h  a.  m.. 


1875,  den  14.  April. 

Position:    35°   37,3'  — .34°  49.4'   S-Br.,    98°   29,0'  — 99°   59,.3' 

0-Lg. 
SchiÖ'sbew.:     Kurs.     Vormittags    N67°E,    Nachmittags    weiter 

nördlich,  anfangs  N44°E,  dann  N56°E. 
Fahrt.    3,6—4.7. 


Wind:  Richtung.  Mittel  NI35°E,  anfangs  noch  N179°E,  dann 
östlicher  werdend  von  N140°E-N101°E,  Abends  N123°E. 
Stärke.    Mittel   2,5;    din'cbaus  gleichmässig  2 — 3. 

Barom.:  Mittel  771,54  mm;  2  max.  771,95  mm  um  Inh  a.  m. 
und  772,55  nun  um  lOh  p.  m.,  2  min.  770,40  nnn  um  2h 
a.  m.  und  771,50  mm   um  6h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  15,4°:  njax.  10,1'^  um  10h  a.  m.,  ,„|„. 
14,7°  um   10h  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  11,0  mm;  max.  12  2  mm  um  loh 
a.  m..  min.   10  3  nnn  um  Oh  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  oben  klar,  Horizont  be- 
setzt mit  cu   ni   3—4,  die  laugsam   mit  wenig  Regen  herauf 
kami'ii,     bis    zu    v\i   str.    8  — !)    um   Oh  a.  m.,   später  cu    ni 
5  —  0. 
Richtung.    Mit  ilcui   Winde  ziehend. 

Niederschi.:  AVenig  Regen  früh.  Regenböen  nm  2h  p.  m.,  dann 
feucht,  um  6h  p.  m.  Regenböen,  Abends  aufklarend  mit 
Tbau. 

Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel   10,6";  max.   17,3°   um  2h  p.  m., 
min.   16,4°  um  2h  a.  ni. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel    1,02717:   max.   1,0273,   min.   1.0271. 

Allg.  Bemerk.:   Ozongehalt  8  —  9.     Regen  1,0mm.    Verdunstung 
4,5  mm. 
SSW-Düuuug. 

1875,  den  15.  April. 

Position:  34°  36,7'— 34°  45,4'  S-Br.,  100°  9,9'— 100° 42,8'  0-Lg. 
Sehiftsbew.:   Kurs.     Vormittags  2h  N34°E,  6h  trieb  das  Schiff, 

10hN73°E;  Nachmittags  2h  wurde  gelothet,  dann  N102°E 

und  zuletzt  N147°E. 
Fahrt.     2,0—2,7. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N72°E;    anfangs  südö.«tlich,    um  6h 

a.  m.  last  still,  dann  nordöstlich  N68°E  und  N57°E. 
Stärke   1,4;  anfangs  2,  dann  fast  still,  frischte  um   10h  a.  m. 

ein,  wenig  auf  bis  zu  2,  wurde  Abends   10h  w'icder  flauer 

bis  zu   1. 
Barom.:  Mittel  769,12  umi;   max.   771,25  mm  um  2h  a.  m.,  min. 

767.03mm  um    10h  p.m.;  Gang  etwas  unregelmässig. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   17,2°;    max.   19,6°    um  2h  p.  m.,    niin. 

15,2°  um  6h  a;  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   11,5  nnn;    max.   12,0  mm    um    10h 

p.  m.,  min.    10,0  mm   um  2h  a.  m. 
Wolken:   Gattung  U.Betrag.    Bis  Oh  a.  m.  bezogen  mit  cu  ni  10, 

dann    aufklarend    leichte   cu   7 — 0  aus  der  Windricbtung, 

darunter    gegen    11h    a.   m.    schnell    ziehende    ni.      Nach- 
mittags oft  klar,    hohe  ci  und  leichte  weisse  cu  4 — 8,  die 

langsam  von  N  nach  S  zogeit. 
Niederschi.:  Bis  Oh  a.  m.  Regen,  Abends   10h  p.m.  Tbau. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   10,9";   max.   17,3°  um  C.hp.m., 

min.   10,4°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02717;  max.   1,0274,  min.  1,0271. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  7 — 8;   Regen  0,1  mm,  Verdunstung 

5,1  mm.     Um   10h  a.  „,.  Dünung  S,  See  glatt, 
a.  m.  Bis  6h  bezogen  mit  Regen,    dann    aufklarend,    leichte 

cu    aus    der   Windrichtung,    darunter    gegen    !lh    schnell 

ziehende  ni. 
p.  m.  und  Abends  ol'(   klar,    hohe    ci    und   leichte  weisse  cu, 

die   lang.sam  von   N  nach  iS  zogen.     Thau. 

187.-),  den  16.  .Vpril. 

Position:    34°    53,0'— 34°  28,0'    S-lir.,     100°  49  0'— 102°  47,5' 

O-Lg. 
ScIiilVsbew.:   Kurs.     Anfangs  N  130"E.   von   C.h  a.  m.  ab  N74°E, 

um    UJh  p.  m.   Nl'>9'  E. 
Fahrt.     Anfangs  nur   I,    dann    beständig   scbni'llcr   werdend 

von  4  bis  8. 
Wind:    Richtung.     Mittel    N323°E;    anfangs    N13°E,    um    (Jh 

N350°E  und  von   10h  a.  m.  ab  N310°E. 
Stärke.     Mittel   3,2;    als    N13°E   1,    beim   Uebergange    nacli 

N316°p]  bedeutend  auffrischend  bis  zu  5. 
Barom.:    Mittel   703.13  imn;    stieg    ein    wenig    von    765,45  nun 

um  2h  a.  m.  bis  zum    max.  705,90  nun    um  Oh  a.  m.    und 

iiel  dann   beständig  bis   zum  min.   700,51  mm  10h  p.  j,,. 
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Temp.  d.  Luft,:  Mittel   18,4^;    iiiax.   19, S°  um   101'  a.  m.,  min. 

17,3°  um  Ol'  a.  m. 
Spannlcr.  d.  Dünste:    Mittel   12,9  mm;    nia-x.   13,5  mm    um   10'' 

p.  m.,  min.   12,2  mm  um'6''  a.  m. 
Wolken:  Anfangs  bezogen  ni  8 — 9,  gegen  2''  a.  m.  aufklarend 

bis  zu  cu  Str.  2 — 3    um    10^  a.  m.      Nachmittags  Himmel 

leicht    bezogen    mit   ci    und  eu,  darunter  cu  ni,    die  nach 

11h  p.  nj_  ganz  unregelmässig  zogen. 
Richtung.     Vormittags  aus  N,  Nachmittags  aus  NW,  jedoch 

gegen  Mitternaclit  ganz  unregelmässig  ziehend. 
Niederschi.:    Früh  Murgens    fiel  Thau;    Abends   war   die  Luft 

sehr  feucht. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   17, (i°;   ma.\.  18,1°  um  2°  p.m., 

min.   17,1°   um  21'  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02738;  nia.x.   1,0275,  min.  1,0272, 
Allg.  Bemerk.:  Früh  Morgens  Meeresleuchten  nach  Untergang 

des  Mondes.     Gegen  2li  a.  m.  aufklarend. 
Ozongehalt  8;   Verdunstung  3,1mm. 

1875,  den  17.  April. 

Pusitimi:    34°    17,«'— 33°   3B,4'   S-Br.,    103°   20,4'— 105°  44,4' 

0-Lg. 
Schiftsbew.:    Kurs.     Meist   N70°E,    vun    i;!'  p.m.    ab    N64°E; 

um   lOli  a.  m.  wurde  gelothet. 
Fahrt.     7,5—8,5. 
Wind:  Richtung,    Mittel  N]90°E;  N205°K  bis  ti'' p.  m  ,  jedoch 

unterbrochen   von  1'' 30'  bis  4''  von  N182°E,  vun  6'' p.  ra. 

ab  N171°E. 
Stärke.     Mittel  5,S;    meist  (i,   frischte   aber  um   2'"  a.  m.  als 

N182°E    bedeutend    auf   bis    zu    7 — 8,    und    flaute    dann 

wieder   ab    bis   G,    und    noch   mehr  gegen  Mitternacht  bis 

auf  5. 
Barom.:    Mittel  763,86mm;    stieg  furtwährend  vun  7(jl,o5mni 

um  2I>  a.  m.  bis  767,07  mm  um  iCi  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   16,0°;  max.   17,0°  um  lOh  a.  m.,  min. 

15,4°  um  6''  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  9,5  mm;  max.  12,0mm  um2t'a.m., 

min.  8,3  mm  um  2*'  p.  m. 
Wulken:  Gattung  u.  Betrag.     Bezogen  mit  cu  ni  10 — 9,  gegen 

Ih  a.  m.    dunkle    Bank    am    Horizont    von  NW  bis  SW, 

von   lOh  a.  m.    ab    mehr    und   mehr   aufklarend  bis  zu  cu 

3 — 4,  um   10''  p.  m.  bezog  es  sich  wieder,   cu  7. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  Um  2''  p.  m.  Böe  mit  wenig  Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   18,1°;  max.  18,3°  um  6l'a.m., 

min.   18,0°  um   lOh  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02753;  max.   1,0277.  min.   1,0274. 
Allg.  Bemerk.:   Ozongehalt  7—8;  Verdunstung  3,0  nmi. 

Um   lOl'  a  ni.  Seegang  und  Dünung  aus  SW.     Um  2''  p.  m. 

sehr  hohe  Dünung  aus  SW.     Um  6''  p.  m.  Wolken  ziehen 

sehr  hoch.     Um   10''   p.  m.  bezug  sich. 

1875,  den  18.  ApiiL 

Position:    33°   10,9'— 32°    1,1'    S-Br.,    106°    15,4'-  108°  33,8' 

0-Lg. 
Schiftsbew.:  Kurs    N60°E. 

Fahrt.     7,4 — 8,4,  jedoch  6,5  um   101'  p.  m. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N146°E;    N150°E,   von  i\'<  p.  m.  ab 

N138°E. 
Stärke.     Mittel  5.5;   beständig  5—6. 
Barom:    Mittel  768,33  mm;     2  max.  769,10  mm  um   lO^  a.  ni. 

und  770,30  mm    um   lOl'  p.m.,    2  min.  766,20  nun   um  21' 

a.  m.  und   768  33  mm  um   2''   p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel    16,2";     max.   17,1°   um    10''   p.m.,  min. 

16,5°   um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  8  0  mm;  max.  9,6  mm  um  10''  p.  m., 

min.  8,0  mm  um  2''  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.      Bis    Ih    a.   ni.    leicht    bezogen, 

dann    aufklarend,    die    oberen    hohen    Wolken    ci    ziehen 

langsam    ö,<itlich,    die    unteren    cu    aus   der  Windrichtung. 

Nachmittags  21'  klar  cu  2,  jedoch  Abends  um   101'  wieder 

bezogen  cu  ni  7 — 8. 
Richtung.     Sonst  aus  der  Windrichtung  ziehend,  jedoch  um 

loh  a.  m.  die  ci  östlich  zicliend,   bei   N150°E-Wind. 


Niederschi.:  Sehr  wenig  Regen  um   12''a.  m.,   und  etwas  Regen 

ebenfalls  um   10''  p.  m. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  17,8°;  max.  18,1°  um  ö^p  m., 
min.   17,6°  um  2li  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02745;  max.   1,0275,  min.  10274. 
Allg.  Bemerk  :  Ozongehalt  8—9;  Verdunstung  5,5  mm. 

Meeresleuchten  früh  nach  Untergang  des  Mondes.     Um   lOli 
a.  m.  hohe  SW-Dünung. 

1875,  den  19.  April. 

Position:    31°    45,6'— 30°    47,2'  S-Br.,    109°    0,4'— 110°    15,4' 

0-Lg. 
Schiftsbew.:   Kurs.     Vormittags  anfangs  N58°E,  dann  NG1°E( 
um   101' a.  m.  wurde  gelothet,  Nachmittags  wieder  N61°E, 
um   10''   '/s  Strich  nördlicher. 
Fahrt.     Morgens  8,0,  dann  6,0,  Nachmittags  5,5 — 5,0. 
Wind:     Richtung.     Mittel  N119°E;  N128°E,  von  61i  a.  m.  ab 
N117°E. 
Stärke.     Mittel  65;  Abends  frischte  der  Wind  auf  mit  Böen 
bis  zu  8,  sonst  6 — 7. 
Barom.:    Mittel  769,02  mm;    fiel   beständig  von  771,15  mm   um 
21'   a.  m.  bis  zu  766  90  mm  um   101'  a.  ,„. 
I    Temp.  d.  Luft:  Mittel   18,2°;    max.   19,4°   um   Klh  p.  m.,   min. 
17,3°  um  2li  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    11,9  mm;    nuix.   13,5  mm    um    61' 

p.  m.,  min.   10,1  mm  um  21'  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Den  ganzen  Tag  bezogen,    cu  ni 
7 — 10  bis  2''  p.  m  ,  dann  cu  ni   10. 
Richtung.     Aus  .SE. 
Nicdersrhl.:   Abends  feiner  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   18,9°;  max.  19,2°  um  61' a.  m., 
min.   18,8°  um  2^  a.  m.  und  6''  p.  m. 
Spezif  Gewicht.     Mittel   1,02760;  max.   1,0277,  min.  1,0275. 
Allg.  Bemerk.:   Ozongehalt  6  —  7;   Verdunstung  8.5  mm  (?) 
Um  lO'i  a.  m.  starke  S-Dünung 

a.  ra.  Bezogen,      p.  m.  Bezogen  nnt  feiuera  Regen.     Abends 
frischte  es  auf.     Böen. 


1875,  den  20.  April. 

Position:     30°    33,1'— 29°    18,7'   S-Br.,     110°    .30'— 111°  35,7' 

0-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.     Zwischen  N.355°E  und  N63°E. 

Fahrt.     Vormittags  4 — 5;  Nachmittags  anfangs  7,  dann  3 — 5. 

Wind;    Richtung.     Mittel     N100°E;    anfangs    N119°E,    wird 

dann    N85°E,    von    6''  p.  m.    aber   NG3°E    zurück    nach 

N141°E. 

Stärke.     Mittel  5,6;  bis  6'' p.  m.  8 — 6,   von  da  an  abflauend, 

unbeständig  in  Stärke  und  Richtung  7 — 4,  gegen  ll'ip.m. 

wieder  östlich. 

Barom.:    Mittel   762,33  mm;    fiel   fortwährend    von   766,50  mm 

um  2^  a.  m.  bis  757,55  mm  um  10^  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  20,6°;    max.  22,2°   um  21'  p.m..    nun. 

19,0°  um  2^  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    16,1mm;    max.    17,3  mm    um    6'' 

p.  m.,  min.  15,2  mm  um  6''  a.  m. 
Wulken:  Gattung  u.  Betrag.     Vormittags  ni   10,    um   10''  a.  m. 
cu  ni  8 — 9,    Nachmittags  wie  am  Vormittage,  nur  um  2^ 
p.  m.  zeigten  sich  3  Wolkenschichten,  die  oberen  weissen 
cu  ohne  Bewegung,    darunter  cu  ni  6 — 7  von  NW,    noch 
tiefer    cu  ni   7 — 8    aus    der  Windrichtung    aus   E,    später 
mehr  und  mehr  Wolken  aus  NW;    im  S  starkes  Wetter- 
leuchten. 
RielUung.     Sonst  mit  dem  Winde  ziehend,   nur  um  21'  p.  m. 
zogen  die  mittleren   Wolken  aus  NW  bei  N85"E-Wind. 
Niederschi.:  Fast  immer  Regen,  mit  kurzer  Unterbrechung  um 

101'  a.  m. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  21,2°;  max.  22,4°  um  61'  p.m., 
min.   19,6°  um  20  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02730;  max.   1,0276,  min.  1,0269. 
Allg.  Bemerk.:  SW-Dünung  verlaufend  um  2''  a.  m. 
Ozongehalt  8 — 9;  Regen  5,5  mm;   Verdunstung  5,5  mm. 
a.  m.  Bezogen.     Regen, 
p.  m.  See  aus  SE. 
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1875,  den  21.  April. 

Posticm:  20°  6,?'— 27°  20,2'  S-Br.,  111°  :if),3'— 112°  15,!)'0-T,g. 
SchiffsliRW.:  Kurs.     Anfangs  N;Uti°E,    dann  Nt;5°K;    um   IC)!' 

a.  m.  gclothef.     Nai'limittags  N8°E. 
Fahrt.     Vormittags  anfant;s   1,0,  dann  7,0;   Nachmittags  an- 
fangs  10,7,  um   10''  p.  ni.  nur  noch  t'i,7. 
Wind:   Kiclitnng.     Mittel   N2(;(;°E:  anfangs  noch  N(Jö°E,  dann 

von   Ci''    a.   m.    ab    über    NoOT^E    nach    N2(i7°E,    zuletzt 

N222°E. 
Stärke.     Mittel  3.7;    frischte    bedeutend    auf  von  2    bis   zur 

Starke  von  7  um   101'  a.  m.,  flaute  dann  ab  bis  zu   (i. 
Baroni.:    Mittel  7äO,ü3mm;    fiel    von  7JS,75  mm    um   21'  a.  m. 

bis  zum  min.  758, 3ö  mm    um   10''  a.  ni.,    stieg   wieder  liis 

zum  niax.   762,55  nun  um   10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  21,4°;    max.  22,0°  um   6''  a.  m..    min. 

20,(i°  um  C  p.  m. 
SpannUr.  d.  Dünste:    Mittel    14,7  mm:    ma.x.    111,7  mm    um    2'' 

a.  m.,  min.   12,1)  nun  um   10''  p.  m. 
Wolken:   (iattung  u.  Betrag.      Anfangs  leichte  cu  4 — 5  ans  N, 

s(nist  S(^hön;    Naclimidags    mehr   bezogen,    um  2''  lebhaft 

ziehende  cn,  darunter  anfangs  eine  Schiebt  aus  Lee  ziehend, 

oft  fast  ganz  klar:  von  (jli  p.  m.  ab  cu  ni  7 — 10. 
Hiehtung.     Sonst  aus  der  Windrichtung,  jedoch  um  2^  p.  ni. 

zog  die  obere  Schicht  aus  ENE  bei  westlichem  Winde. 
Niedersehl.:  Wenig  Regen  um  2''  p.  m. 
Znstand  d.  See:    Temp.     Mittel    22,5°;    max.    23,7°    um    10'' 

p.  m.,  min.  21,6°  um  2''  p.  m. 
Spezif  Gewicht.     Mittel   1,02710;  max.   1,0273,  min.  1,0269. 
AUg.  Bemerk.:  Ozongchalt  0 — 10;  Regen  und  Verdunstung  (?) 
Um   lO'i  p.  m.  hohe    kurze  SW-Dünung    und    See.     Abends 

Mondregenbogen. 
a.  m.    Anfangs    cu    ni    ans    N.     Wind    ging    langsam    flau 

werdend  nach  N3ä7°E,    gegen  3''  N35ö°E  3 — 4;    leichte 

eu  von  N,  sonst  schön,  Wind  ging  N267°E. 


1875,  den  2-2.  AprlL 

Position:  27°  3.3'— 25°  4.3,8' S-Br..  112°  17,9'— 112  .32,5'  0-Lg. 
Sehiffsbew.:    Kurs.     N357°E    bis    lO'i  a.  m.,    dann    NS°E    bis 

6''  p.  m.;   back  gebrasst;  um   lOl"  N222°E. 
Fahrt.     Bis  lO'i  a.  m.  5—6,6;    8,4—9  bis  6''  p.m.,    um   10'' 

p.  m.  2 — 5. 
Wind:    Richtung.     Mittel    N172°E;     his    lO'i    N222°E,    dann 

K132°E. 
.Stärke.      Mittel   5,5;    meist  5 — 6.    von    C'   p.  m.    ab    frischer 

werdend  7 — S. 
Barom.:    Mittel  764,78  mm;    2  max.  767,00  mm    um  10''  a.  m. 

und  766,15  mm  um   10''  p.  m.,  2  min.  762,40  mm  2I>  a.  m. 

und  763,90  mm  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   21,7°;    max.  22,6°  um  2''  p.  m..    min. 

20,4°  um  2li  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   12,6  mm;    max.    14.S  mm    um    6'' 

p.m..  min.   11,0  nun  um  6''  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Vormittags   cu  ni    3 — 5,    Nach- 

njittags  cu  und  cn  ni  2 — 5,  Horizont  besetzt,  oberer  Hinnnel 

oft  klar. 
Kii-htnng.     Lebhaft  ziehend  aus  der  Windrichtung. 
Niedersehl.:    Von     10''  a.  m.    bis    Sl^  p.m.    von   Zeit    zu    Zeit 

leichte  Regenböen. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  23,6°;  max.  24,1°  um  6'' p.m.. 

min.  23,1°  um  2''  a.  m. 
Si)ezif  Gewicht.     Mittel   1,02687:  max.   1,0271,  min.  1,0268.    ! 
.\llg.  Bemerk.:  Ozongchalt  7 — 8:  Verdunstung  5,7  nun  (?)  | 

a.  m.  Wie    am   Abend    vorher.     Böen    mit    leichtem    Regen.    ! 


1875,  den  23.  April. 

-25°  19,7'  S-Br.,  112°  25,3'—  U  2°  41 ,7'  O-Lg. 
N189°E;  um   lO'i  p.  m.  N324°p;. 
1 — 2,  um   lO'i  a.  m.  5,5,  um   10''  p.  m.  8,0. 
Mittel      N134°E;     ziemlich      veränderlich 


Position:  25° 46,2'. 
Sehiffsbew. :  Kurs. 
Fahrt.     Anfangs 
Wind:     Richtnns. 


zwischen  NI11°E  und  N156°E. 
Fürscbungsruise  S.  M.  S.  „Gaxello'*.    V.  Theil:   Jleteuiulügie. 


Stärke.    Mittel  5,6;    anfangs  um  2''  a.  m.  7 — 8,    dann   nach 

und  nach  abflauend  bis  zu  3 — 4,  aber  um  10'"  p.  ni.  wieder 

lebhaft  aulfriscbend  bis  zu   7 — 8. 
Barom.:  Mittel    765,42  nmj;    2  max.    767,15  nun    um   10''  a.  m. 

und   765,70  mm  um    10''   p.m.,    2  min.  765,40  nun    um   2'' 

a.  jn.  und  764,40  nun  um  6''  p.  in. 
Temp.  d.  Luft:     Mittel  21,9°;    max.    22,8°  um  2'"  a.  m.,    min. 

21,5°  um  6''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel  13,1  nun:  max.  17,5  mm  um  (i''  a.m., 

min.  9,6  mm  um  2''  p.  m. 
Wolken:   Gattung  u.  Betrag.    Schön  und  klar;  anfangs  cu  4 — 5 

aus  der  Windrichtung,  um  (!''  a.  ni.  cu  2,   10''  a.  m.  str.  1 

am    Horizont:  Nachmittags   fast  immer  ganz  klar,    nur  6'' 

p.  m.  ci   1. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niedersehl.:  — 
Zustand  d.  See:   Temp.    Mittel  23,9°;  max.  24,6°   um  2'' a.  m., 

min.  23,1°  um   10'' a.m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02680;  max.  1,0270,  min.   1,0265. 
Allg.  Bemerk.:    Schön  und  klar.     Ozongehalt  7 — 8. 


1875,  den  24.  April. 

Position:  24°  47,4'— 22°  7,1' S-Br.,  112°  34,3'— 112° 53,3'  O-Lg. 
Sehiffsbew.:    Kurs.     Vormittags    N35S°E,    Nachmittags    weiter 

östlich  N18°E,  um   10''  p.  m.  N32°E. 
Fahrt.     Vormittags    9 — 10,    Nachmittags   8,7,    um   10''   p.  m. 

nur  7. 
Wind:    Richtung.      Mittel  N154°E:     fast  immer  N156°E.   nur 

um  6''  a.  m.  N144°E  und  um   10''  p.  m.  N178°E. 
Stärke.     Mittel   7,1;    Vormittags    glcichmässig   7 — 8;    Nach- 
mittags anfangs  auch   7 — 8,    um  6''  p.  m.  etwas  abflauend 

6 — 7.  aber  um   10''  p.  m.  wieder  auffrischend  8—9. 
Barom.:    Mittel     764,64mm;    stieg    von    766,30mm    bis    zum 

max.  766,95  mm   um   6''  a.  m.,    und    fiel    dann    bis    zum 

min.  763,10  mm 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  23,9°;  max.  25,7°    um   10''   p.  m..  min. 

22,2°  um  2>>  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  13,8 nun:  max.  14,9mm  um  6''  a.  m. 

und  um   10''  p.  m.,  min.   11,8  mm  um  2''  p.  m. 
Wolken:   Gattung  u.   Betrag.     Völlig  klar. 

Richtung.  — 
Niedersehl.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  25,0°;  max.  25,6°  um   lO'i  p.  m.. 

min.  24,6°   um   2''  a.  m.  und  um  2''  p.  ni. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02672:   max.  1,0269,  min.  1.0266. 
Allg.  Bemerk.:     Ozongehalt  6 — 7. 

Um   lO'i  a.  m.  südöstliche  Dünung  und  See. 


1875,  den  25.  Apiil. 

Position:  21°  45.5'— 20°  32,7'  S-Br.,  113°9,0'— 114°  22,6'  O-Lg. 
Sehiffsbew.:  Kurs.    N38°E— N46°E;    Nachmittags   von   2''— 61' 

gelothet. 
Fahrt.  5—6,  jedoch  um   10''  a.  m.  8.8. 
Wind:  Richtung.  Mittel  N152^E:  Vormittags  N159°E,  um   lO'' 

a.  m.  N125"E,    Nachmittags   ging   der   Wind   immer   süd- 
licher von  NI47°E~N170'°E. 
Stärke.    Mittel   5  3;  anfangs  noch  8 — 9,  flaute  aber  im  Laufe 

des  Tages  allmählig  ab  bis  3 — 4. 
Barom.:  Mittel   763,35  mm;   stieg  rasch  von  762,55  nun   um  2'' 

a.  m.   bis  zum  max.  767  45  mm  um   10''  a.  m.  und  tiel  eben 

so  rasch  bis  zum  min.   761,20  nun,  stieg  dann  wieder  ein 

wenig  bis   763,26  mm  um   10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   26,5°;    max.  28,6°   um   2''  p.  m.,    min. 

24.2°  um  6''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   16,1  nun:    max.    IS, 9  nun    um    10'' 

p.  m.,  min.   13,8  mm  um  6''  a.  m. 
Wolken:    Gattung   u.    Betrag.    Sonst    klar,    nur    um    (;''  a.  ni. 

wurden  str.   1  am  Horizont  gesehen. 
Richtung.  — 
Niedersehl.:  Nachmittags  um  2''  und  um  6''  diesig. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  25,8°;  max.  26,7°  um  lO'i  ji.  m.. 

min.  24. 7°  um  6''  a.  m. 
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Spezif.  Gpwiclit.    Mittel   1,02645;   max.   1,026G,  min.   l,0-26.'?. 
Allg.  Bemerk.:   Ozongehalt  7. 
Um  2''  p.  m.  SE  liehe  Dünung. 
Klar  am  ganzen  Tage. 

1875,  den  26.  Apiil. 

Position:   20°  2ö,4'— 20°  15,8'  S-Br.,    1  U°  44,3'— 115°  41,'.)' 

0-Lg. 
Schiffsbew. :   Kurs.    N68°E   um  21' a.  m,   N23°E  und  N45°E, 
Nachmittags    N11°E,    dann    N146°E    und    um    IQl'  p.  m. 
N79°E. 
Fahrt.    Früh   Morgens   und   .spät  Abends  5 — 6,    sonst  4 — 5; 
um   IQli  p.  m.   imter  Dampf. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N99°E;  Vormittags  anfangs  N158°E, 
dann    ü,<tliclier   über  Nlo5°E  nach  N113°E,   Nachmittags 
N90°E,  dann  nördlidier  N79°E  nach  N45°E. 
Stärke.    Mittel  3,9;   anfang.s   um   2''  a.  m.   noch  5 — G,   flaute 
ganz  ab   bis  gegen  9'>,  t'risclite  aber  dann  wieder  auf  6 — 7, 
flaute  dann  gegen  Abend  wieder  ab  bis  zu  3  —  4  um  10''  p.  m. 
Barom.:   Mittel  7Gl,54mm;    stieg  von  759,85  mm    um  2'' a.  m. 
bis  zum  ma.x.  764, üO  mm  um  21'  p.  m.,  tiel   dann  rasch  bis 
min.  759,30  mm  um  6''  p.  ni.  und  stand   um   10''  p.  ni.  ein 
wenig  höher. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,1°;    ma.x.  27,6°    um    2'ia.  ni.,    min. 

26,5°  um  61'  a.  m. 
Spannkraft  d.  Dünste:  Mittel   17,5  mm;  max.  20  5  mm   um   lOli 

a.  m.,  min.  16,2  mm  um  2li  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Vorndttags  ci  1,  dann  ci  >fr.  0  —  1 
am  Horizont,  sonst  klar,  Naclnniftags  völlig  klar. 
Richtung.  — 
Niedersclil.:  Von   lO'i  a.  m.  ab  Ijis  6''  p.  ni.  diesig. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26/2°;  max.  26,6°   um  lü'' a.  m., 
min.  25,9"  um  21'  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02653;   max.   1,0268,  min.   1,0264. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  5 — 6 

Um   10''  a.  ra.  Wasserfarbe  grünlich. 

a.  m.  Gegen  Morgen  ganz  aljflauend  bis  gegen  9''. 

p.  m.  Abends  abflauend. 

1875,  den  27.  AiuU. 

Position:  20°  11,1'— 20°  37,0'  S-Br.,  116°  2,0'— 116°  38,8'  0-Lg. 
Schifisbew.:    Kurs  N79°E,    von   lO'' a.  m.  ab  N124°E,    um  6'' 
p.  m.  zu  Anker  (Mcrmaid  Strait). 
Fahrt.    Unter   Dampf  um    211  a.  ni.    und  21'  p.  m.  5,  von    6'' 
bis   10'>  a.  m.  nur  2 — ^3. 
Wind:   Richtung.    Mittel  N85°E;  anfangs  um  2''  a.  m.  N68°p;, 
dann  bis  gegen  6''  p.  m.  beständig  N90°E,  Abends  durcli 
N6S°E  nach  N45°E. 
Stärke.    Mittel  4,3;  anfangs  3,  dann  um  6''  a.  m.  auffrischend 
bis  zu  6  —  8   als  N90°E,  Abends  abflauend  und  zuletzt  um 
10  l'p.  m.  still. 
Barom.:    Mittel  761,20  mm;    2  max.   762,0(1  mm    um   10''  a.  m. 
und  761,90  mm    um   10''  p.  m.,    2  min.  760,35  mm    um  6'' 
a.  m.  und  760,80  mm  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,0°;    max.  27,1°    um  2'' a.  m.,    min. 

24,7°  um   10''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  16,1  unu;  max.  18,9mm  um  2''  a.m., 

min.   10,5  nini  um  2''  p.  m. 
Wolken:    Gattung  und  Betrag.    Vormittags  klar,    nur  ci   1  —  2 
am  Horizont,    Nachmittags   etwas    mehr   bewölkt  ci  2 — 3, 
dann  cu  Str.  4  und  um   10''  p.  m.  noch  cu  ci  3. 
Richtung.    Aus  E. 
Niederschi. :   — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  25,8°:   max.  26,4°  um  2'' a.  m., 
min.  25,3  mm  um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02663;    max.   1,0271.   min.   1,0263. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  6. 

Vormittags  Wind  auffrischend,  kurze  See  aus  E. 
Gegen  Abend  Wetterleuchten  im  W  bei  stillem  Winde. 


Schiftsbew.;   Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.    Mittel  N79°E;  Vormittags  beständig  N90°E, 

Nachmittags  N45°E,  N23°E,  dann  still. 
Stärke.     Mittel    1,6;    Vormittags    etwas    auffrischend    2  —  4, 

Nachmittags  wieder  abflauend. 
Barom.:    Mittel    761,68  mm;    2    max.   762,35  nun    um   6''  a.  m. 

und  762,40  nun   um    10''  p.  m.,   2  min.   761,70  nun   um    2'' 

a.  m.  und  760,40  nmi  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  25,5°;    max.  27,8°    um    2'' p.m..   min. 

23,0°  um  6''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   10  5  mm;    max.    15,2  mm    um    10'' 

p.  m.,  min.   8,1  mm  um   10''  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  meist  klar,    nur  str. 

ci  2  —  3    abnehmend    bis    ci    1    am   Horizont;    Nachmittags 

anfangs  ci  2 — 3  am  Horizont,  dann  nahm  die  Bewölkung 

zu  cu  Str.  6—7,  zuletzt  cu  7 — 8. 
Richtung.    Aus  E. 
Niederschi.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   25,1°;  max.  25,6°   um  2'' p.  m., 

min.  24,6°  um  6''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02702;  max.   1,0274,  min.   1,0263. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  6. 


1875,  den  29.  .Vprll. 

Position:  I.  Ankerplatz  in  Mermaid  Strait  unter  20°  37'  S-Br., 

116°   38,8'  0-Lg. 
Schifisbew.:   Kurs.  — 

Faln-t.    - 
Wind:    Richtung.     Mittel    N97°E;    anfangs    still,    dann    über 

N90°E  nacli  N113°E,  Nachmittags  NG8°E,  dann  still. 
Stärke.  Mittel  1,2;  still  bis  gegen  9''  a.  m.,  dann  autfrischend 

bis  zu  5  um   10''  a.  m.    und   ebenso   schnell   abflauend   bis 

zu  2 — 3  um  2''  p.  m.,  s])äter  ganz  still. 
Barom.:    Mittel  761,93  mm;    2  max.   762,45  nmi   um    10'' a.  m. 

und  762,70  mm   um    10'' p.  m. ,    2  min.  762  25  mm    um  6'' 

a.  m.  und  760,55  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,2°;    max.  304°    um  2''  p.m.,    min. 

22,3°  um  6'i  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  12,9mm;  max.  16,4nnn  um  6'' p.  ni., 

min.   10,6  mm  um  10''  a.  ni. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Hinnnel  fast  klar,  nur  Vorndttags 

ci  Str.  2 — 3,    kurz  vor  Mittag  nur  str.  1,    beide  am  Hori- 
zont; Nachmittags  anfangs  cu  ci  2 — 3  aus  E  ziehend,  dann 

völlig  klar. 
Richtung.    Nachmittags  aus  E. 
Niederschi.:  Abends  um   lOl"  Thau. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  24,9" ;  max.  25,3°   um  6'' ]).  m., 

min.  24,3°   um  6''  a.  ni. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02712;  max.   1,0273,  min.   1,0263. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongehalt  5 — 6.  Verdunstung  10,0mm  (V) 


1875,  den  2S.  April. 

Position:    20°   37,0'  S-Br.,    116°   38,8'  O-Lj 
Mermaid  Strait. 


I.  Ankerplatz 


1875,  den  30.  April. 


S-Br 


116" 


Position:    I.  Ankerplatz  Mermaid  Strait   20° 
38,8'   O-Lg.  bis  i;''  p.  m. 
II.  Ankerplatz  20°  30,6' S-Br.,   116°  39,7'  O-Lg.  um  10''  p.  ni. 
Schiftsbew.:  Kurs.   — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.  Mittel  N67°E;  anfangs  ganz  still,  erst  um 
5''  a.  m.  kam  der  N90°E-Wind  auf  von  der  Stärke  1, 
frischte  dann  auf  bis  zu  4  um  8''  a.  m.  und  drehte  sich 
dann  weiter  nach  N,  gegen  Abend  war  der  Wind  N45°E 
und  N34°E. 
Stärke.    Mittel  2,8;  anfangs  still,  frischte  dann  auf  bis  zu  5 


P- 


unil 


um   10''  a.  m.,  flaute  wieder  ab   bis  zu  2  u 

wurde  Abends  etwas  stärker  3 — 4. 
Barom.:    Mittel   761.80  mm;    2  nuix.   763.15  um    lil'' a.  m.   unci 

761,70  mm   um   10''  p.m.,    2   min.   761,80  mm    um   2'' a.  m 

und  760,70  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,0°;    max.  28,2°    um    2''  p.  m..    ujin 

23,1°  um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   14,4  mm;    max.   19,9  nun    um    Ic' 

p.  m.,  min.   10,9  mm  um   10''  a.  m. 
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Wnlkpii:  Gattniic;  11.  Betrag.    Vüllit;  klar. 

Uichtung.  — 
NieiliM'sc'lil.:  Um  2''  a.  m.  Tliaii. 

Zu.itaml  (1.  Sei":  Temp.    Mittel  '2.j,0° :  iiiax.  2ü,G°   um    Uli' p.  m. 
min.  ■_'4,r)°  um  11''  a.  m. 
.Spezif.   Gcwic'lit.    Mittel    1,02713;  niax.    1,0272,  min.    1.0270. 
AUg.  Bemerk.:  Ozungelialt  C — 7.     Verdunstung  9,.'i  mm. 

a.  nj.  Wind  b'>—G^  N90°E   I,  ü''— 71'   X!)O^E  2— :3.  7I'— S'' 
Nl)0"l';  ;{— 4. 


1875,  den  1.  Mui. 

Position:  20"  :M,G'  S-Br.,  11G°  :19,7'  O-Lg.  I.is  Mittag  vor  Anker. 

19"  47,9'  S-Br.,   IIG"  46,8'  0-Lg.  um   lOl'  p.  m. 
Sehifl'sbew.:  Kur.<.   Von  21'  p.  m.  unter  Segel.  Anfangs  N353°E, 

dann  N3:i7°E  und  um   lO'' p.  m.   N10G°E. 
Fahrt.    Bi.s   lOli  p.  m.  ö,G,  dann  um    lOl'  2,,S. 
Wind:  Hiehtiing.    Mittel  Xö4"E;  um  Gl'  a.  m.   kam  X<;7°E  auf 

und  ging  Naelnnittag.<  über  naeli  N44"E. 
Stärke.    Mittel  2,9;    anfang.s   ganz    still,    friselne    der   Wind 

inmier   mehr   auf  bis    zu   G   um   Mittag    und    flaute   Naeh- 

niittags    wieder    ab    bis    zu    1    um    lOI'  |i,  ni.      Abends    zn- 

wi'ib'n   leielite  Böen. 
IJaroni.:    Mittel    7Gl,99nini:    2   max.    7G:i,40  mm    um    I(ll'  a.  m. 

und    7G:;  2.')  mm  um  G''  p.  m.,  2  ujin.  7G1,:10  mm  um  21'  a.  m. 

um!   7Gl,().jmm  nm  2l' ]>.  m. 
Tenip.  d.  Luft;    Mittel  2G.0°;    niax.  27,1"    um  21'  p.  m.,    min. 

2.j,4"  um  6''  a.  m. 
Spaunkr.  d.  Dünste:  Mittel  18,0  mm:  ma.\.  19,2  umi  um  Gl'  p.  m., 

min.  16,2  mm  um   10h  a.  m. 
Wolken;  Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  klar,  gegen  Gl' a.  m.  fing 

es  an,  sieh  mehr  zu   beziehen,  erst  mit  eu  str.  2 — 3,  dann 

mit  eu  ni   7 — S,  Nachmittags  zeigten  sieh  eu  str.  ö — 7. 
Hiehtung.    Meist  mit  dem  AVinde  ziehend. 
Niederschi. :    — 
Zustand  d.  See;  Temp.    Mittel  2,j,9°;  max.  2G  3°   um  21'  p.  ni., 

min.  2ö,G°  um  Gl'  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02692:  max.   1,0272.  min.   1,0267. 
Allg.  Bemerk.;   Ozongebalt   '> — G. 

Nachmittags   leichte   See   aus  NE,   gegen   Gl'  p.  m.   fing   das 

Wa.sser  an  blau  zu  werden.    Die  Wolken  zogen  unmerklich. 

Südlicher  Himmel  stark  besetzt,  zuweilen  leii'hte  Bewegung 

einzelner  Wolken  aus  I.ee. 


1875,  (leu  2.  Mai. 

Position:  19°  Ö2,4'— 19°  7,9' S-Br.,  116°  51,8'— 116°  46,0'  0-Lg. 

Schiffsbew.;    Kurs.     Anfangs    N113°E,    dann    mehr    nördlich 

N23°E  und  Nll°E.  von  6h  p.  m.  ab  N3.J4°E  und  zuletzt 

N338°E. 

Fahrt.    Im  Allgemeinen  1 — 2.  nur  von  2h  p.  m.  bis  6h  p.  m.  ü. 

Wind;    Richtung.    Mittel    N71°E:    anfangs    N56"E,    gegen    4h 

nach  einer  Stille  von  1/2  Stunde  nach  N13.D°E   und   dann 

über  N90°E  Nachmittags  nach  N68°E  und  N45°E. 

Stärke.    Mittel   1,5;    meist  1 — 2.  nur  von  2h— Gh  p.  ni.  2 — 4. 

Barom.:  Mittel  761,97  nun:  max.  763,60  mm  um  2h  |i.  m.,   min. 

761,10  mm  um  10h  p.  „i. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,7";    max.  27,6°   nm   10h  a.  m.,   ,ui„. 

26,0°   nm  Gh  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste;  Mittel  18,0  mm;  max.  19,Snnn  nm  6h  a.  m., 

min.   16,4  mm  um   10h  p.  ni. 
Wolken:    Gattung  n.  Betrag.    Sonst  cu  str.   7 — 8,    jedoch    um 
Gh  p.  m.  klarte  es  auf  bis  cu  str.  3 — 4   und  nm   10h  p.  m. 
zeigten  sich  nur  zuweilen  eu  str.   1   am  Horizont. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.;   Um  3h  p.  m.  eine  leichte  Regenböe. 
Zu.stand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,3°:  max.  26,6°   um  2h  p.  m., 
min.  26,1°  um   10h  p,  „i. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02668;  max.   1,0268,  min.   1,0265. 
Allg.  Bemerk.:  Vor  Sonnenaufgang  und  nach  Sonnenuntergang 
schwaches  Meeresleuchten  in  kleinen  l'nnkten. 
Gegen  4h  a.  ra.  ging  der  AVind,   nach  vorhergangener  Stille 

von  Vä  Stunde,  auf  N135°E,  Gh— 8h  a.  m.  tust  still. 
Ozongehalt  6 — 7. 
2h  p.  m.  Wasserfarbe  Idau,  ruhiges  Wasser,  leichte  Böen. 


187."),  ileii  3.  Mai. 

Position:  19°  4,7'— 18°  16,6'  S-Br..  11G°  42,0'— 11G°  41,8' 0-Lg. 
Schiftsl)cw.;    Kurs.     Vormittags    N3470E,    N350°E,    N37°E, 
Nachmittags  N12°E. 
Fahrt.    Vormittags  1,0  bis  10h.  dann  G,  Nachmittags  anfangs 
7,0.   von  4h  ab  5 — 4. 
Wind;  Richtung.  Mittel  N79°E;  Vormittags  N46°K  über  NG9°E 
nach  N114°E,  Nachmittags  NG9°E,  um   10h   N80°K. 
Stärke.    Mittel   2,4:    Vormittags   anfangs   schwach,    fast  still 
0—1,  von   loh  a.  m.  ab  aber  3 — 4. 
Barom.:    Mittel   762,19  mm;    2  niax.  762,40  mm    nm    10h  a.  m. 
nnd  764,25  mm    um    10'' p.  m.,    2  min.  761,35  mm   um  2h 
a.  m.  und   761,10  nun  um  2h  p.  m. 
'IVmp.  d.  Luft:    Mittel  26,4°:    max.  72,2°   nm    2''  p.  m..    min. 

25,4°  nm  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste;    Mittel    16,5  mm;    max.   17.3  mm    um    lo'' 

p.  m.,  min.   16,1  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  klar,  nur  einige  str. 
0 — 1  im  NE;  Nachmittags  anfangs  ci  1,  dann  cn  str.  1 — 2, 
um   10h  ganz  klar. 
Richtung.    Aus  NE. 
Niederschi.;  — 

Zustaml  d.  See;  Temp.    Mittel  26,3":   max.  2G,7°  nm   10h  ;,.  m., 
25,9°   nm  6l'  p.  ni. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02660;   max.   1,0268.  min.   I,02G5. 
Allg.  Bemerk.:  Ozongebalt  7—8. 

Wind  frischte  gegen  lOh  a.  m.  auf,  3 — 4,  vorher  schwach  0 — 1. 
See  ruhig.     Abends  schwaches  Meeresleuchten. 

1875,  den  i.  Mai. 

Position:  17°  59,S'—17"  6.2' S-Br.,  116°  39,9'— 1 16°  57,7'  O-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.    Vormittags    anfangs    fast   N2°E,    um    lOh 

N24°E,  Nachmittags  beigedreht,  von   6h  an  N24°E,  ilann 

N39°E. 
Fahrt.  Vormittags  3 — 4.  aber  1,5  um  6h  a.  m  ,  Nachmittags  5. 
AVinii:    Richtung. "  Mittel    N97°E,    Vormittags  N58°E,    dann 

N103°E,   Nachmittags  NG9°E. 
Stärke.    Mittel  2,5;  Vormittags  anfangs  1 — 2,  frischte  gegen 

10h  a.  m.    auf    bis    zu    3    nnd    wurde    Nachmittags    noch 

stärker  bis  zu  4. 
Barom.:    Mittel  762,48  mm;    2  max.   763,60  mm   nm    10h  a.  m. 

und  763,55  mm    um   10h  p.  m.,    o  niin.   761,30  mm    um   6h 

a.  m.  und  761,30  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,6°;    max.  27,4°  nm   10h  a.  ni..   min. 

25,5°   um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  17,9mm:  max.  21,6 nun  um  Gh  a.  m., 

min.   15.5  mm  um  2h  p.  m. 
Wolken;  Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  sonst  ganz  klar,  nur 

Str.  1 — 2  rings  am  Horizont,  Nachmittags  klar,  jedoch   um 

6h  p.  m.  Str.  0 — 1   am  W-Horizont  und  um  10h  eu  0 — 1  am 

SW-Horizont. 
Richtung.  — 
Niederschi.;  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,5°:  max.  26,7°   um  10ha.  m.. 

min.  26,2°  um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02675;  nuix.    1,0269,  min.    1, 11266. 
Allg.  Bemerk.;  Ozongehalt  8 — 9. 

Nachmittags  2h  leichte  Dünung  aus  ENE. 


1875,  den  5.  Mai. 

Position:  1G°  54,0'— 16°  2,7'  S-Br.,  117°  6,0'— 117°  37,1'  O-Lg. 
Schiftsbew.:    Kurs.     Vormittags  N46°E,  nm  10h  a.  m.  N24°E; 

Nachmittags  N35"E,  jedor-h  um  (;h  heigedreht. 
Fahrt.     Vormittags  3 — 4;   Nachmittags  4 — 5,5. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N105°E;  N114°E,  von   lOh  a.  m.  ab 

N103°E. 
Stärke.     Mittel  3,6:  stets  :',— 4. 
Barom.:   Mittel  761,93  mm:    2 

und  763,45  mm  um   10h    p, 

a.  m.  760,4  mm  um  6h  p.  ni. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,2°;  max.  28,0"   um   10''   a.  m..  min. 

26,4°  um  2h  a.  m. 


762,',)it  Ulm     um  10''  ;i.  111. 
2   min.    761,1  nun    um    Gh 
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Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  16,Gmm;  niax.  17,9mni  um  '2'' p.m., 

min.   ]ö,'2  mm  um  G''  p.  m. 
AVolken:    Gattung   u.    Betrag.      Vormittags    sonst    ganz    klar, 
jedoch    von    G^    ab    str.  !:!    am    E  Horizont:    Naclmiittags 
ebenfalls  klar,    aber   um  2''  eu   1 — 2  am  K-Horizont    und 
um  6''  Str.  ei   1 — 2  am  W-Horizont,   um   10''  wieder  ganz 
klar. 
Rii-htung.    — 
Niedersi'lil.:   — 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  2G,7°;  max.  27,1°  um  2'' p.m., 
min.  2G,4°   um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02G58;  max.  1,02G7,  min.  1,02G.') 
Allg.  Bemerk.:    Mit  Sonnenaufgang  leichte  str. 
Ozongehalt  G — 7. 
Nachmittag    cu    1 — 2   am  E-Horizont    und    dann   sIr.  ci  am 

W-Horizont,  Abends  jedoch  ganz  klar. 
See  ruhig,  Farbe  dunkelblau. 

1875,  den  6.  Mai. 

Position:    15°  47,0'— U°  23,7'  S-Br.,    117°    46,0'— 118°  1C,3' 

0-Lg. 
Schiffsbew. :  Kurs.     Sonst  stets  N32°E,  jedoch  um  Mittag  von 

101'  a.  m.  bis  2h  p.  m.  N21°E. 
Fahrt.     4—5.     Unter  Segel. 
AVind:    Richtung.     Mittel    N9G°E;    N102°E,    jedi.ch    um    10'' 

a.  m.  und  2"  p.  m.  N91°E. 
Stärke.     Mittel  3,7;  Vormittags  4—5;  Nachmittags  3 — 4. 
Barom.:  Mittel   762,01mm;  max.  7G3,45  mm  um  2h  a.  ra.,    fiel 

dann   bis    zum  min.   7G1,00  mm    um  2h  p.  m.,    erhob  sich 

dann  ein  wenig  bis  zu  761,25  mm  um   10h  p.  ni. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   27,4°;  max.  28,2°    um   10h  a.  ni.,  min. 

26,7°   um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    17,0  mm;    max.  lS,0mm     um    10h 

a.  m.,  min.   16,3  mm  um  2h  p.  m. 
AVolken :  Gattung  u.  Betrag.     Sonst  klar,  jedoch  von  Gh  a.  m. 

bis   2h  p.  m.    ci   str.,    theils    am    Horizont,    theils    in    der 

AVindriehtung;  6h  p.  m.  eu  str.  3  -  4,   und   IQh  p.  m.  cu  ci 

1—2. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:   — 
Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  2G,7°;  max.  26,9°  um   IQh  a.  m., 

min.  26, G°   um  2h  a.  m.  und  um  6h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02658;  max.  1,0267.  min.   1,0265. 
Allg.  Bemerk.:  Früh  Sternschnuppen  am  NNE-Hinnnel.  in  der 

Stinide  12 — 15.     Vormittags  leichte  Wolken    am  Horizont 

und  in  der  Windrichtung. 
Ozongehalt  8;  Verdunstung  6,3  mm. 
Nachmittags  Horizont  leicht  mit  str.  besetzt,  hoch  am  Himmel 

langsam  ziehende   ci,  darunter  schneller  ziehende  cu,  beide 

von  E  nach  W. 


1875,  den  7.  Brai. 

Position:   14°  4,8'— 13°  1,G'  S-Br.,  118°  19,5'— 118°  44,4'  0-Lg. 
Schiftsbew.:  Kurs.    N10°E,  von   10h  a.  m.  ab  N3G°E:  zweimal 

gelothet  um   2h  p.  m.   und  um   IQh  p.  m. 
Fahrt.     4,4—6,0. 
Wind:    Richtung.    Mittel  N100°E:    N81°E,  von   10h  a.  m.  ab 

N115°E. 
Stärke.     Mittel  3,5;    Vormittags  3—4,  Nachmittags  anfangs 

2- -3,  dann  auffrischend  4 — 5. 
Barom.:    Mittel  7Gl,99mm;    2  max.  763,40  mm  um   10h  a.  m. 

und  762,35  mm  um   10h  p.  ni.,     2  min.  761,10  mm    um   2h 

a.  m.  und   760.12  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   27,4°;    max.  28,4°    um   2h  ]).  m  ,    min. 

26,4°  um  Gh  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  16,Gunu;  max.  18,1  mm  um  6h  ]i.m., 

min.   15,7  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Anfangs    fast   klar,    nur   leichte 

cu    Str.    1 — 2     am    Horizont,     um    6h    stärker     bewölkt, 

cu  Str.  5 — 7,  dann  etwas  aufklarend  cu  str.  3 — 4,  jedoch 

um  6h  p.  m.  mehr  liezogcn  cu  ni  7 — S,  aljcr  um   lo''  p.m. 

nur  cu  2 — 3. 
Richtung.     Mit  dem   Winde  ziehend. 
Niederschi.:  — 


Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   27,0°:  max.  27,5°  um  2h  p.m., 
min.  26,4°  um   10h  p.  ,„, 
Spezif.  (Tcwicht.     Mittel   1,02650;   max.   1,0266,  min.   1,0264. 
Allg.  Bemerk.:  Mit  Siinnenaufgang  leicht  bezogen. 
(Jzougehalt  8 — 9;  Verdunstung  (!,7  umi. 
Um  10h  a.  m.  schwache  Dünung  aus  SW. 
p.  m.  Zwischen  5h  und  7h  mehr  hezogen,   ^Vind  auffrischend. 
Abends  schwaches  Meeresleuchten. 


1875,  den  8.  Mai. 

Position:    13°   13,7'— 12°   11,0'    S-Br.,     118°  47,5'— 119°  3,9' 
0-Lg. 

Schiftsbew.:  Kurs.     Vormittags  N160°E;  dann    N25°E,  Nach- 
mittags anfangs  gelothet,  dann  N10°E. 
Fahrt.    3,5—5,0. 

Wind:  Richtung.    Mittel  N85°E:  Vormittags  fast  immer  N92°E, 
Nachmittags  N92°E,  dann  von  6h   ab  N70°E. 
Stärke.     Mittel   4,1;    beständig   4—5,    nur   um   6h  a.  m.  als 
N103°E  3—4. 

Barom.:    Mittel   760,57  mm;    2  max.   762,90mm    um   lOh  a.  m. 
und  761,30  mm  um   10h  p.m.,    2  min.  759,30  mm    um  2h 


a.  m.   und   759,25  mm  ui: 


p.  m. 


'p.m.. 


Temp.  d.  Luft;    Mittel   27,1°:    max.  27,6°    um  2''  p.  i 

26,7°   um   10h  p.  ,n. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel   17,1mm;  max.  18,1mm  um  ''h  i 

min.   13,1  mm  um  6h  a.  ra. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  fast  klar,  nur  leichte 
cu  ci  2 — 4,  gegen  Mittag  mehr  aufklarend  cu  1 — 2,  Nach- 
mittags mehr  bezogen  um  6h  cu  str.  5 — 6,  um  10h  wieder 
ganz  klar. 
Richtung.      Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niedersehl.:  Um   10h  p.  i,,,  diesig. 

Zustand   d.  See:  Temp.    Mittel  26,8°;  max.  27,1°  um  6ha.m., 
min.  26,6°   um  6h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02600;  max.   1,0265,  min.   1,0255. 
Allg.  Bemerk.;   Vormittags  leichte  Wolken  aus  der  Windrich- 
tung meistens   nur  2 — 3,    zuweilen,    aber   nur  ganz  kurze 
Zeit,  4 — 5. 
Ozongehalt  7 — 8;   Verdunstung  9,0  mm. 

Um  10h  a.  m.  leichte  SW-Dünung,  Seegang  ganz  unbedeutend. 
Abends  schwaches  Meeresleuchten  nach  dem  Untergange  des 
Mondes. 

1875,  den  9.  Mai. 

Position:    11°  58,8' —  11°   24,0'  S-Br.,    119°  3,0'— 119°  39,2' 

0-Lg. 
Schiftsbew.:    Kurs.     Vormittags  fast  immer  N2°E,  bald  etwas 

westlich,  bald  ein  wenig  östlich;  Nachmittags  N78°E. 
Fahrt.     Vormittags    zunehmend   von   2,5—4,2;    Nachmittags 

abnehmend  von  5,5 — 4,6. 
Wind:    Richtung.    Mittel    N70°E;  stets  N70°E. 

Stärke.     Mittel  2,1;    Vormittags    etwas    auffrischend    von    2 

bis  3:  Nachmittags  wieder  abflauend  von  2  bis   1. 
Barom.:    Mittel  759,84  mm;    2  max.  761,00  mm  um   10h  a.  m., 

760,70  mm  um   10h  p.  m.^  2  min.   759,29  mm  um  6h  a.  m., 

758,90  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,3°;    max.  28,3°   nm   10h  a.  m..  „|i„. 

26,4°  um  2h    .  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  19,7  mm;  max.  20,1  mm  um  Gh  a.m., 

min.   18,8  mm  um  2h  p.  m. 
Wolken :  Gattung  u.  Betrag.    Himmel  sonst  klar,  Wetter  schön, 

cu  und  Str.   1 — 2,  jedoch  um  6h  a.  m.  cu  7. 
Richtung.     Theils  am  Horizont,  theils  aus  der  Windrichtung 

ziehend. 
Niederschi.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,1°;  max.  27,4°  um  6h  p.  m., 

min.  26,6°  nm  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02570;  max.   1,0258,  min.   1,0255. 
Allg.  Bemerk.:    Um    6h  40'  a.  m.    wurden    ungefähr    in    dem 

Augenblicke,     als     zwei     in     entgegengesetzter    Richtung 

ziehende  Wolken   zusammentrafen,    zwei  Wasserhosen    in 

einer  Entfernung  von  2  Seemeilen  bemerkt.     Beide  waren 

aufsteigende  Luftstrüme,   deren  Dünste   nur  in  der  oberen 
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Hälfte  bis  zur  Siobtbai'kpit  viTdicbtft  wari'H.  Bei  einer 
gescliätzteii  Höbe  von  ÖOO  iii  nia)^  der  Dureliinesspr  5 — Um 
gewesen  sein.  Die  fortsebreitendc  Bewetfiini^  war  von  K 
nacb  W,  die  dreliende  rechts.  Unter  beidiMi  aus  den 
Wolken  hängenden  Sebläuclien  bemerkte  man  ea.  30  m 
grosse  Kreise  stark  wirbelnden  Wassei's,  das,  zum  Theil 
2 — .3  m  emporgerissen,  dann  wabrselieinlii'b  dnreb  Centri- 
fugalkraft  aus  dem  Bereiche  <]i'!'  \Virbels  gekommen,  in 
weitem  Bogen  znriicktiel.  Die  fortscbreitendi'  Bewegung 
war  ca.  7  Seemeilen  p.  b.,  die  aufsteigende  (das  Dreben 
war  im  sichtbaren  Theilc  des  Selilauches  nur  sehr  schwach) 
etwa  4— 5  m  in  <ler  Sekunde.  Das  Wetter  war  ruhig, 
die  See  durch  eine  lange  SW-Dünung  bewegt.  Die  be- 
theiligten Wolken  waren  oumnii  von  keiner  besonders 
grossen  Dichtigkeit.  Das  Quecksilberbaronieter  zeigte 
keine  Veränderung.  Die  Erscheinung  dauerte  etwa  30  Mi- 
nuten. —  Wetter  schön. 

Ozongehalt  G — 7:  Verdunstung  9,2  mm. 

Nachmittags  See  glatt,  Dünung  lang  ans  SW. 

Abends  ganz  schwaches  Meeresleuchten   in    kleinen   Punkten. 


187.J,  den  10.  Mai. 

Position:    11°   21,1'  — 10°  57,4'  S-Br.,  111)°   54,4'— 120°   37,9' 

0-Lg. 
Si'bifl'sbew.:     Kurs.    Vormittags    N7G°K,  dann   gelotbct:    Xai-b- 
mittags  N67°E,  Dampf  und  Segel. 
Fahrt  5—4,5. 
Wind:    Richtung.    Mittel   N99°E;    fast   N93°E,    um    C.l'   p.   m. 
etwas  südlich  N104°E,  zuletzt  um   10h  N116°K. 
Stärke.    Mittel   1,7:    Anfangs  fast  still  0—1,    von   Cl'  a.  m. 
ab  auffrischend  bis  zu  2. 
Barom.:   Mittel   759,7Gmm:    2   max.    760,25  mm   um   G''  a.  m. 
und  759,95  mm   um   10h  p.  m.^  9  min.  759,10  um  2''  a.  m. 
und  758,90  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,3°;    max.  27,9°  um  21'  p.m.,    min. 

2G,5°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  20,1mm;    max.  20,7mm    um   10h 

p.  m.,  min.   19,3  mm  um  2h  p.  ni. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Himmel  meist  klar,  cu  ci,  Abends 
cu  Str.,  beide   1 — 3,   jedoch  um  Gh   a.  m.  cu  5 — G  ans  der 
Windrichtung. 
Richtung.     Mit  dem  Winde   ziehend,    um   2h  a.  m.  und  nm 
2h  p.  m.  am  Horizont. 
Niedersch!.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,0:   max.  27,4°   um  2h  p.  m, 
min.  26,2°  um  Gh  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02543;   max.   1,0257,  min.   1,0249. 
Allg.  Bemerk.:    Hinunel    meist   klar,    nur   leichte  Wolken   am 
Horizont,  theils  aus  der  Windrichtung  1 — 3,  jedoch  etwas 
mehr   bezogen    bis   zu   5 — G   um  Gh  a.  m.     Wind    anfangs 
sehwach,  frischte  gegen  Gh   a.  m.  auf  bis  zu   2,    und  blich 
so  den  Tag  über. 
Ozongebalt  7 — .S;  Verdunstung  .S,7  mm. 
Dünung  aus  SSW:  Wasser  glatt,  Farbe  blau. 
Abends  Leuchten  in  kleinen  Punkten  und  in  Scheiben  unter 
der  Oberfläche. 


1875,  den  11.  Mai. 

Position:   10°  49,7'  — 10°  24,0'  S-Br.,   120°  49,8'  — 121°  30,0' 

0-Lg. 
Schift'sbew.:  Kurs.   Vormittags  N70°E,  um  10h  N138°K.;  Nach- 
mittags anfangs  zu  Anker,  nachher  um   10h  N3°E. 
Wind:    Richtung.     Mittel    N95°E;    fast   immer   N93°E,    nur 

um   10h  p.  ni.  N104°E. 
Stärke.     Mittel   2,7;    anfangs  2,    um   10h    etwas  auffrischend 

bis  zu   3 — 4  um   10h   p.  „,, 
Barom.:  Mittel  759,91  umi;  max.  760,95  nun  um  10h  a.  m.  und 

759,90  mm  um   10h  p.m.,    2  min.   760,35  mm  um  2h  a.  m. 

und  758,45  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,3°;    max.    28, G"    um    2h  p.  in.,    min. 

2G,5°  um  Gh  a.  m. 
Sjiannkr.  d.  Dünste:  Mittel  20,1  mm:   max.  20,7  nun  um  2h  p.  m., 


min.   19,1  mm  um  Gh  p.m. 


Wolken:  Gattung  n.  Betrag.    Klar,    nur  Wolken  am  Horizont 
cu  sIr.  2 — 3,  jedoch   um  Gh  a.  m.  cu  4 — 5  aus  der  Wind- 
richtung. 
Riebtun;;.    Sonst  am   llorizunt.  jcducb   nm  (;h  a.  m.  :mis   F.. 
Niederschi.:   — . 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,8°:  max.  27,2-'   um  2h  p.  m., 
min.  26,2°  um  Gh  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02558;  max.   1,0257,  min.   1,0254. 
Allg.  Bemerk.:   a.  m.   klar,  nur  Wolken   am  llcirizont.  zur  Zeit 
des    iSonnenmifgangs    Icicliti'    m:    jcilucb    um    Gh   ;i.  ni.    cn 
4 — 5  aus   <ler   Windrichtung.     Wim!    bi^stämlig    N93"E  2, 
Nachmittags  frischer  3 — 4. 
Ozongehalt  7 — 8:  Verdunstung  6.9  nun. 
See  ruhig.     Abends  schwaches  Meeresleuchten. 


1875,  den  12.  Mai. 

Position:    10°  8,9'— 10°  0,6'  S-Br.,  121°  31,7'— 122°  8,6  0-Lg. 

Schiffsbew.:  Kurs.    Vormittags  N58°E,  nm  10h  N71°E.:  Nach- 
mittags gelothet.  dann  N93°E. 
Fahrt.     Vormittags   (nur  Segel)  anfangs  5,    dann   von  6h  an 
2—3;  Nachmittags  (Dampf  und  Segel)  5—6. 
Wind:  Richtung.    .Mittel   N135°E:    Vormittags  N116°E,   dann 
N138°E,  Nachmittags  N161°E,   dann   N138°E. 
Stärke.    Mittel  2,0;  anfangs  3,   um  6h  a.  m.  abflauend  bis  zu 
0,5  um  2h  p.  m.;  dann  auffrischend  bis  zu  3  nm  10h  p.  ,„. 
Barom.:    Mittel    759,73  mm:    2  max.  7GO,70  mm  um  10h  a.p,. 
und  761,45  mm  um  10h  p.m.:    2  min.   758,90  nmi    um  2h 
a.  m.  und  758,75  mm  um  Gh  p.  m. 
Temp.  d.   Luft:    Mittel    26,9°;     max.   28,8°   um   2h  p.m..    min. 

26,2°  um  6h  a.  ni. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  18,4  mm;   max.  19,9  mm  um  2h  a.iu., 

min.   17,5  nun  um  6h  p.m. 
Wolken:    Gattung   u.   Betrag.     Sonst    klar  und  si'hön,    jedoch 
cu   2 — 4   aus  ESE   bis  gegen  8h  a.  m. ;  von  10h  a.  „i.  nur 
noch  Wolken  am  Horizont  eu   1 — 2. 
Richtung.     Bis  gegen   10h  ;,.  „,.  aus  ESE. 
Niedersehl.:   — . 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,2°;  max.  28,1°  um  2h  p.  m., 
min.  26,6°  um  C.h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02563;   max.   1,0257,  min.   1,0256. 
Allg.  Bemerk.:    Klar  und  schön,    leichte  Wolken  zur  Zeit  des 
Sonnenaufgangs.      Vor    10h    a.  m.   Wolken    cu    2 — 4    aus 
ESE.  nachher  cu  1 — 2  am  Horizont,   um  2h  p.  m.  ganz  klar. 
Ozongehalt  6 — 7:  Verdunstung  7,8  mm. 
See  glatt. 

1875,  den  13.  Mai. 

Po.sition:  9°  59,4'— 9°  47,2'  S-Br.,  122°  25,1'— 123°  19,7'  0-Lg. 
Schift'sbew.:    Kurs.    Vormittags    N82°E,    Nachmittags   anfangs 

gelothet,  dann  N82°E. 
Fahrt.    Vonnittags   (unter   Dampf  und    Segel)  4  —  5.    Nach- 
mittags (unter  Segel)  um  Gh  (1,5,  dann  4. 
Wind:    Richtung.    Mittel  N125°E;    NI  I6°E,  von  Gh  p.  m.  ab 

N138°E. 
Stärke.    Mittel   3,6;    anfangs  2 — 3,    jedoch  gegen   10h  a.  m. 

mehr    und    mehr    auffrischend    bis    5    um  6h  p.  m.,    ilaini 

wieder  etwas  abflauend   bis  4  um    10h  p.  m. 
Barom.:    Mittel  760,81  nun:    2  max.  762,25  mm   um    10h  a.  m. 

und  761,45  mm   um   lOh  p.  m. ,    2  min.  760,20  mm   um    6h 

a.  m.  und  759,40  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   27,1°;    max.  27,6°    um    2h  p.  m.,    min. 

26,5°  um  Gh  a.  m. 
Spannkr.  der  Dünste:   Mittel   19,6  mm;   max.  20,2  mm  um   lOh 

p.  m.,  min.   18,Gmm  um  2''  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Anfangs   ganz  klar,    von   Gh  bis 

Mittag  cu  3 — 4,    Nachmittags   mehr   aufklarend   cu    1 — 2, 

um   ibh  Str.  2—3. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend,  jedoch  um  (Jh  p.  m.   nur 

am  Horizont. 
Niedersehl.:   Von    10h  p.  m.   ab  feuchte  Luft. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,4°:  max.  28,0°   um  2h  p.m., 

min.  26,7°  nm  Gh  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02518;  max.  1,0256,  min.  1,0250. 
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Allg.  Bemerk.:    Den  Tag   über   meist   klar   cu   1 — 2,   nur   von 
'  Gl'— 10l>  a.  m.  .'U  3—4  und  lOl'  p.  m.  Str.  2—:!.    Wind  war 
imfangs  von  der  Stärke  2 — .3,  frischte  gegen  lo'i  a.  m.  un'lir 
auf  bis  zu  5  um  ü'>  p.  m. 
Ozungelialt  T) — ü.    Verdunstung  7,0  nini. 
See  ruhig  um  2''  p.  m. 
Um   !'■''  ]!.  ni.   kurze  See  aus   cIit  Windrii-hlnng. 

1875,  den  14.  Mai. 

Positiun:  n°  4(5,8'— 9°  üS.li'  S-Br.,  123°  22,0'— 12;!°  27,0'  O-Lg. 
von  21'  a.  ni.  bis   10''  a.  m. 
Rhede  von  Koepang  um  2''  p.  m. 
Sehitt'sbew. :    Kurs.    Vormittags    anfangs   baek    gel)rasst,    dann 
N4S°E  und  um  loh  a.  in.  N1.3S°p:.  Naeliniittags  zu  Anker. 
Fahrt.    3,5—5  (unter  Dampf). 
Wind:  Ri.htung.    Mittel  X120°K:  Vormittags  anfangs  N127°E, 
von   lOl'  ab  N11G°E.  Nachmittags  um  2''  N104°E,  dann 
still. 
Stärke.  Mittel  1,5;  anfangs  2 — 3,  von  lOl'  a.  m.  ab  abflauend 
1 — 2,  von  (V'  p.  m.  an  ganz  still. 
Barom.:    Mittel  7lJO,50mni;    2  nui.\-.   7Gl,90mm   uui    10''  a.  m. 
und  7Gl,20nim   um    lOl' p.  ui..    2  min.   7GO,70  mm   um  2'' 
a.  m.,  758,85  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,7°;    ma.\.  31,5°  um  2'' p.m..    uiin. 

20,0°   um   101'  p.  ,u. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  18,5  nun  ;  max.  21,4  nun  uui  2l'  a.  m. 

min.   15,7  mm  um  2'' p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Hinnuel   fast  klar.  joliM-h   einige 
cu  und  cu  Str.   1  —  2  am  Horizont,    ausgenommen    um   Gl' 
a.  m.  ei  cu  3  am  Horizont,  ganz  klar  um   lOi'  p.  m. 
Richtung.  — 
Niederschi.:  Bis  gegen  31'  a.  m.  feuchte  Luft. 
Zustand  d.  See:   'Temp.    Mittel  27,1°;  ma.\.  27,5°   um  21' p.  m., 
min.  26,4°   um  211  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02508;  max.   1,0252,  min.   1,0250. 
Allg.  Bemerk.:    Früh    scinvaches   Meeresleuchten   nach   Unter- 
gang des  Mondes.     Hiuune!   klar  und  schön,  einige  cu  str. 
1 — 2  am  Horizont,   nur  um  61'  cn  ci  3  ebenfalls  am  Hori- 
zont.    Wind  bis  Gl'  a.  m.  3,  dann  iunuer  mehr  abflauend, 
bis  es   endlich   um  Gl'  p.  m.   ganz   still   vvurdi'. 
Ozongehalt  4 — 5.    Verdunstung  6,5  mm. 
Um   61'  p.  ni.  über  Land  <liesig. 
Um  IQl'  p.  m.  ganz  klar. 

1875,  den  15.  Mai. 

Position:  Koepang. 
Sehiffsbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.    Mittel  N101°E ;  anfangs  still,  gegen  81' a.  m. 

N26°E,    i?'egen    IQl'    N273°E,    dann    N318°E,    nach    121' 

N116°E,  Abends  wieder  still. 
Stärke.    Mittel  0,G:  sonst  0 — 1,  jedoch  um  21' p.  ra.  2-3. 
Barom.:    Mittel  759,96  mm;    2  ma.x.  760,70  mm   um    101' a.  m. 

und  760,20  mm    um    IQl' p.m.,    2  min.   760,40  mm    um  21' 

a.  m.  und  758,65  mm  um  21'  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,3°;    ma.\.  30,5°  um   21' p.  m..    min. 

25,6°  um  Oh  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  19,8  mm;    max.   21,2  nun    um    101' 

a.  m.,  min.   17,4  nun  um  21'  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.   Betrag.    Anfangs  klar,   dann   cu  1  —  2  am 

Horizont,  aber  101'  p.  m.  ,.,1  ,,;  4. 
Richtung.    Sonst  am  Horizont,  jedoch   um   101'  p.  m.  aus  SE. 
NiediTSchl.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,0°:  max.  27,3°   um  21' p.  m., 

min.  26,6°  um  21'  a.  ni. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02.302:   nuix.  1,0252,  min.   1,0249. 
Allg.  Bemerk.:   Himmel  anfangs  ganz  klar,  dann  den  Tag  über 

klar,  nur  einige  cu  1 — 2  am  Horizont,  um  101'  p.m.  etwas 

mehr  bewölkt  cu  ni  4  aus  der  Windrichtung  aus  N135°E. 

Wind  anfangs  still,  dann  schwaidi   und  umlaufend;  Nach- 
mittags etwas  auffrischend   2—3,  jedoch  Abends  meist  still 

oder  schwaeb  östlich. 
Ozongehylt  5.    Verdunstung  (j,l  mm. 
Wind  gegen  81'  a.  m.  N2G°E  0—1.  gegen  lOl'  N273°E.  dann 

N31S°E,  nach  121'  Nll6°.    Abends  still  werdend. 


1875,  den  16.  Mai. 

Position:  Koepang. 
Scliifl'sbcw. :   Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.    Mittel  N91°E:  Vormittags  anfangs  N104°E, 

dann    N82°E   und    um    KU'  N93°E;    Nachmittags  N93°E, 

aber  um   lol'  p.  m.  wieder  NS2°I<^. 
Stärke.    Mittel  2,7;   Vormittags  immer  mehr  auffrischend  von 

1  bis  zu  5,  Nachmittags  wieder  abflauend  von  4  bis  zu  1. 
Barom.:    Mittel  758,36  mm;    2  max.  759,00  mm    um    101' a.  m. 

und   758,90  mm   um    lOl' p.  m.,    2  min.  758,20  nun   um  2l' 

a.  m.  und  757,50  mm  um  21'  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,0°;    max.  28,6°    um  2i>p.  m.,    min. 

25,8°  um  21'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  19,5  mm;  max.  20,9  nun  um  2i'  a.m.. 

min.   18,6  mm  um  21' p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Um  21'  a.  m.  cu  3 — 4,  dann  iunuer 

bezogen    bis    zu    cn    ni   10    um   2l'  p.  m. .   jedoch    klarte    es 

Abends  wieder  auf  bis  zu  cu  2  am  Horizont. 
Richtung.    Aus  E. 
Niederschi.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,5°;  max.  26,6°  um  21' p.  m., 

min.  26,1°  um  61'  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02500;  max.   1,0252,  min.   1,0249. 
Allg.  Bemerk.:   Vormittags    cu    ni   aus   der  Windrichtung,    die 

sich  so  sehr  häuften,  dass  der  Himmel   um  21'  p.  m.  ganz 

bezogen  war,  Abends  klarte  es  wieder  auf. 
Gegen  51'  a.  m.  fielen  einige  leichte  Regenti'opfen.  Der  Wind 

war   anfangs   schwach,    frischte    aber   auf  bis  zur  frischen 

Briese  und  flaute  Nachmittags  allmählich  wieder  ab. 
Ozongehalt  6 — 7.    Verdunstung  6,0  nun. 

1875,  den  17.  Mai. 

Position:  Koepang. 
Sehiffsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:   Richtung.    Mittel  N94°E;  den  ganzen  Tag  N93°E,  nur 

um  61'  p.  ni.  eine  Zeitlang  N104°E. 
Stärke.    Mittel   1,7:    früh   1 — 2,  dann  etwas  auffrischend  bis 

zu   3  um  2h  p.  m.,  Abends  wieder  abflauend  bis  zu  0. 
Barom.:    Mittel  759.92  mm;    2  max.   7G0,85  nun    um    lOl' a.  m. 

und  760,85  mm   um    lOl'p.  m.,    2  min.  759,25  mm   um  Gl' 

a.  m.  und  759,25  mm  um  2''  p.  ni. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,1°;    max.  29,3°    um  21' p.  m.,    min. 

25,4°   um  2I1  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  18,3  mm;  max.  18,5  nmi  um  Gl'  p.m.. 

min.   18,1  mm  um   101'  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.   Betrag.    Früh  ganz  klar,  von  Gl' a.  ui.  ali 

mehr  bezogen,  bald  ci  cu  4 — 5,  cu  str.  3 — 7,  bald  cu  4 — 7. 
Richtung.    Aus  E. 
Niedei'schl. :  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,5°;   max.  26,8°  um   2l'  p.  m., 

min.  26,2°  vm  21'  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02495;  max.   1,0251,  min.   1,0246. 
Allg.  Bemerk.:  Um  21'  a.  m.  klar,  dann  von  61'  a.  m.  ab  zi'igten 

sich  Wolken,  anfangs  ci  cu,  dann  abwechselnd  i'u  str.  und 

cn  von  3I' p.  m.  bis  zu  7  aus  der  Windriclitung. 
Ozongehalt   8-9.     Verdunstung  4,9  nun. 

1875,  den  18.  Mai. 

Position:  Koepang. 
Sehiffsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.    Mittel  N99°E;    N93°E  und  N104°E. 

Stärke.    Mittel  0,6;   früh  war  der  Wind  ganz  still,    erst  um 

lOl'  a.  m.  erhob  sich  ein  schwacher  Luftzug,  Abends  wurde 

es  wieder  ganz  still. 
Barom.:    Mittel  760,03  mm  ;    2  max.   760,65  mm  um   101'  g,.  ,„. 

760,60  mm  um   lOl'  p.  m.,    2  min.   759,70  mm  um  Gl'  a.  ui. 

und  758,80  mm  um   21'  p.  m. 


....«    .^■^,-^-  -     , 

Temp.  d.  Luft:    Mittel  27.6°;    max.  30,3°    uii 


25,7°  u 


p.  m. 


Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   19,4  nun;    njax.  20,3  mm    um    61 
p.m.,  min.  18,7mm  um  lO^  p.m. 
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Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  ziomlich  klar,  jedoch 
zeigten  sich    abwechselnd    cu    ni    -l — .5    und    cii  str.   2 — 3; 
Nachmittags  anfangs  klar  nur  cu  str.  am  Hurizcmt,  jedoch 
um    101'  p.  m.   cu  10. 
Uichtung.     Aus  K. 
Miederschi.:    — 

Zustand  d.  See:  Tcmp.    Jliltel  -'ÜAi";   max.  •.'7,1°   um  -Jl'  p.  m. ; 
min.  '26,2°  um  (i''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02498;  nuix.   1,02:)1,  min.  1,0249. 
Allg.  Bemerk.:   Himmel  ziemlich  klar  ;   Vormittags  zogen  einige 
cu   ni    und    cu    str.    aus    <ler    Windrichtung;    Nachmitt:igs 
wurde  es   ganz  klar,   nur  zeigten  sich  cu  str.  am  Horizont; 
.\bends  ganz  dünn    mit  leichten  cu  bezogen. 
Ozongehalt  7 — S;  Verdunstung  5,1mm. 


1875,  den  19.  Msii. 

Position:  Koepang. 
Schifl'sbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:     Richtung.      Mittel    N97°E;     Vormittags     meist     still: 
Nachmittags  schwacher  Nnü°K,  dann  still,   und  llHi   p.m. 
N71°E. 
Stärke.     Mittel  0,9;    der  N11(;°E  2:  der  N7t°K    1—2. 
Barom.:    Mittel   7t;0,o;!nnn;    2  max.  701.20  nun   um    lOl'  a.  m. 
und   700,20  nmi   um   10''  p.m.;    2  min.    7,'>9,,S(;  nmi    um  (i'' 
a.  m.  und  .')79,Sd  mm  >im  6''  p.  ui. 
Temp.  d.   Luft:    Mittel  27,;}°;    max.  29,0°   um  2''  ji.  m.,    min. 

2.5,4°  um  Ol'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    19,7  mm;    max.    20,9  mm    um    Oli 

a.  m.,   min.   18, ö  nun  um  0''  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Um   21'   a.  m.    klar,    jedoch    cu 
1  —  2  am  Horizont,   dann   leichte  cu   und  cu  str.  4 — 7  aus 
iler  Windrichtung  ziehend;  um  10''  p.m.  wieder  klar,  nur 
cu  2 — 3  am  Horizont. 
Kiehtung.     Aus  E. 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  26,8°:  max.  27,2°   um  2''  |).  ni.; 
min.   26,0°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   l,02ölo;  max.   1,0253,  min.  1,024S. 
Allg.  Bemerk.:      Vormittags      fast      AVindstille;      Nachmittags 
schwach  südöstlicher  und  nordOslliclier  AVind,  abwechselnd 
mit  Windstille. 
Mittelwachc  klar,    dann    den  Tag   über   leichte    cu    langsam 
aus  der  Windrichtung  ziehend.    Abends   spät  wieder  klar. 
Ozongehalt  4 — 5;  Verdunstung  5,0  mm. 


1875,  den  20.  Mai. 

Position:  Koepang. 
Schifl'sbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Kiehtung.     Mittel  N96°E:    Vormittags    frühN110°K. ; 
von   10''  a.  m.  ab  N93°E  um   10''  p.  m.  NlO4°10. 
Stärke.      Mittel   2,0;  ziemlich  Kleichmässif;   1 — ,"i. 
Barom.:     Mittel   700,07  nun;    2  max.   701,20  mm   um    lo'' a.  m. 
und   7()0,75  mm    um   10''  p.  m.;    2  min.  760,20  mm    um   Ci'i 
a.  m.  unil   758,8t)  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:     Mittel  27,2°;    max.  31,1°  um   2''  p.  in.,  min. 

25,2°  um  0''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:     Mittel   19,1  mm;    max.  20,4  mm    um  10'' 
a.  m.,  min.   17,7  mm  um   10''  p.  m. 
Wolken:      Gattung    und  Betrag.     Schön    und   klar,    nur   cu 

sti-.   1 — 2  am  Horizont,  um   10''  p.  m.   ganz  klar. 
Richtung.  — 
Niederschlag:  — 

Zustand  d.  See:    Temp.  Mittel  20,8°:  nuix.  27,2°  um  2''  p.  m. ; 
min.  20,")°   um  6''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel    1,02522;   max.    1,0254,  min.  1,0252. 
Allg.   Benu'rk.:     Schön  und   klar,    nur  einige  cu    1 — 2   am   Ho- 
rizont; schwacher  südöstlicher  Wind,  ziemlich  gleiehmässig, 
abwechselnd   1 — 2  und  2 — 3. 
Ozongehalt  8 — 9;  Verdunstung  5,8  mm. 


1875,  den  21.  Mai. 

Position:   Koepang. 
SchiÖsbcw.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Kichtiing.   Mittel  N90°K;  anfangs  N93°E,  dann   N7l°E 
um  6''  p.  m.  N110°E  und  später  still. 
Stärke.     Mittel  1,9;  sonst  2,  spät  Abends  eine  Zeit  lang  still. 
Barom.:    Mittel  700,05mm;    2  max.  701,85  mm    um    10'' a.  m. 
und   701,55  nun    um    10''  p.m.:    2   min.   7511,70  mm    ui]i  0'' 
a.  m.  und  700,15  nun  um  0''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  20,0";    max.    30.4°    um  2''  p.  ni.;    min. 

24,5°    um  6''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   17,5  nmi;    max.  20,2  mm  um   lo'i 

a.  m.,  min.   15,9  mm  um  2''  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Klar   und  schön,    nur   kurz  vor 
Mittag    und   gleich    nach  Mittag    einige    cu   str.    2 — 3  am 
Horizont. 
Richtung.     — 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  26,8°;  max.  27,1°  um  2''  p.  m.: 

min.  26,2°  um  0''  a.  ni. 

Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02517;  nuix.   1,(1253,  min.   1,0250. 

Allg    Bemerk.:     Klar  und  schön,  nur  um  Milta;{  ciinge  cu  str. 

"am  Horizont;    Wind  anfangs  N93°E,    um  Mittag  N71°E, 

und  Abends  N110°E  gleiclnnässig  schwach;  spät  ganz  still. 

(tzongehalt  7 — 8;  Verdunstuni;  4,0  nnu. 


1875,  den  22.  Mai. 

Position:  Koepang. 
Schifl'sbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.    Mittel  N102°E ;   früh  .still,  dann  N93°E  und 
Nlie°E,  Nachmittags  N104°K  und  N82°E,  dami  still. 
Stärke.    Mittel  1,3;  schwach,  erst  um   10''  a.  ra.  auffrischend 
bis  zu  3  und  um  2''  p.  ni.  wieder  abflauend. 
Barom.:    Miitel  700,16  nmi;    2  max.  700,95  mm    um    10'' a.  m. 
und  760,35  mm    um   10'' p.  m.,    2  min.  7(;o,20  mm    um    2'' 
a.  m.  und  759,25  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,0°;    max.  28,8°    um  2'!  p.  m. .    min. 

23,3°  um  O'i  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   10,4  mm;    max.   17,9  mm    um    liHi 

p.m.,  min.   13,8  mm  um  2'' a.  ni. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Klar  und  schön,  nur  von  6'' a.  m. 
bis  6^  p.  m.  einige  cu  str.   1 — 2  am  Horizont. 
Richtung.  — 
Niederschi.;  Thau   um   10''  p.  m. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,7°;  max.  27,0°   um  2'' p.  m.. 
min.  26,3°  um  6''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02512;  max.  1,0253,  min.   1,0250. 
Allg.  Bemerk.:    Klar  und   si'hön.     Früh  Morgens  und  Abends 
still,  nur  gegen  Mittag  kam  Wind  auf  bis  zu  3  und  Haute 
Nachmittags  wieder  ab. 
(Jzongehalt  8 — 9.     Verdunstung  3,9  mm. 

Bis  gegen  7''  p.  m.   ein  Zodiakallicht,  dessen  Spitze  scheinbar 
im  KeRulus,    Grenzen   uuijen;!!!. 


1875,  den  23.  Mai. 

Position:  Ktiepaug. 
Schilfsbew.:  Kurs.   — 

Fahrt.   — 
Wind:  Richtung.    Mittel  N118°E;  südöstlich,  bis  0''  ;i.  m.  kai 
zu  spüren,  frischte  dann  auf  als  N138°E  bis  zu  5   um 
p.  m.  und  flaute  Abends  wieder  ab  bis  zu    1. 


10''  ; 


p.  m.   4- 


Stärke.    Mittel    1,7;    um 

Abends   1. 
Barcun.:    Mittel   759,89  mm;    2  max.   700,25  mm    um    10'' a. 

und   760,70  mm    um   10''  p.m.,    2  min.   759,65  nun    um 

a.  m.   und   759,10  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   26,3°;    max.  29,3°   um    2''  p.m.,    mi 

23,0°  um  21'  a.  m. 
Spannkr.    d.    Dünste:   Mittel   18,7mm;    max.  20, 1  mm    um 

a.  m.,  min.   17,7  mm  um  2''  p.  iii. 
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Wolken:    Gattiins  u.  Betrag.     Bis   lOh  a.  m.  ganz  klar,    dann 
cu  Str.  3 — 4,  um  (i''  p.  m.  klar,  nur  cu   1 — ',i  am  Horizont. 
Richtiitif;.    Mit  dem  Winde  zicliend. 

Nic'dersclil.:  Kriili  Miirgens  Tliau. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,1°;  max. '27,-i°   um  ti'' p.  m., 
min.  26,S°  um  21'  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02508:  max.  1,02.52.  min.   1,0250. 

Allg.  Bemerk.:  Anfangs  klar  und  still,  um  t!''  erhob  sieh  öst- 
licher Wind,  der  zuerst  als  N1U;°E,  dann  als  N13S°K 
immer  stärker  wurde  bis  zu  5  und  Abends  wieder  ganz 
abflaute.  Um  101'  a.  m.  wurden  auch  schnell  ziehende  cu 
bemerkt  aus  der  VVindriehiung;  um  2''  p.  m.  klarte  es 
immer  mehr  auf,  und  es  wurde  Aljends  ganz  klar,  bis  auf 
einige  cu  am  Horizont.  Von  T^ — 8''  p.  m.  still. 
Ozongehalt  7—8.     Verdunstung  ■1,0  mm. 

1875,  den  24.  Mai. 

Position:   Koepang. 
Schiffsbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:   Richtung.    Mittel  Nllo°K;   früh  Murgens  N93°E,    von 

lOli  a.  m.  l)is  61'  p.  m.  N1U;°E,  dann  wieder  N9:?°J<;. 
Stärke.    Mittel  2,5;    bis   gegen    lO'i  a.  m.    fast    still,    dann 

frische  Briese  5,  welche  bis  6''  p.  m.  anhielt,   um  10'' p.m. 

wieder  fast  still. 
Barom.:    Mittel   759,85  mm:    2  ma.x.  7(;0,80  mm   um    10'' a.  m. 

und  760,30  mm   um    10'' p.m.,   2  min.   759,50  mm    um   2'' 

a.  m.  und  758,80  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:   Mittel   27,3°;   max.  29,4°    um   10''  a.  m.,    min. 

25,5°   um  10''  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  17,6mm;  max.  20,6mm  um  61'a.m., 

min.   15,6  mm  um   10''  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Sonst  klar  bis  auf  einige  eu  1  —  2 

am   Horizont,    nur  um  2''  a.  m.  und  um  2''  p.  m.   zeigten 

sieh    cu    und  cu  ni  3  —  6    aus    der  Windrichtung   ziehend. 

Um  10''  p.  m.  ganz  klar. 
Richtung.    Aus  E. 
Niederschi.:  Tliau  um   10''  p.  m.,  auch  war  es  diesig. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,9°;  max.  27,1°  um  Sl"  p.  m., 

min.  26,6°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02510;  max.   1,0252,  min.   1,0250. 
Allg.  Bemerk.:  Den  Tag  über  klar  und  schön,  sehr  wenig  cu 

am  Horizont,  nur  2''  a.  m.  cu  3 — 4  und  2''  cu  ni  5 — 6  aus 

der  Windrichtung  ziehend.     Wind  früh  und   spät  Abends 

fast  still,  von  81'  a.  m.  bis  5''  p.  m.  lebhafte  Briese. 
Ozongehalt  7 — 8.    Verdunstung  4,1  mm. 
Abends  diesig.     Zodiakallicht. 

1875,  den  26.  Mai. 

Position:  Koepang. 
Schift'sbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.     Mittel  N113°E;  Vormittags  N93°E,    Nach- 
mittags erst  N138°E,  dann  von  6''  ab  N116°E. 
Stärke.  Mittel  1,3;  anfangs  fast  still,  um  Mittag  2 — 3,  Abends 
wieder  schwach   1. 
Barom.:    Mittel  760,09  mm;    2  max.   760,50  mm   um    10''  a.  m. 
und    760,75  mm    um    10'' p.  m.,    2  min.  760,00  nun   um  6'' 
a.  m.  und  759,60  nun  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,2°;    max.  30,0°    um  2''  p.  m.,    min. 

24,4°  um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  16,1  mm;  max.  18,5  mm  um  2''  a.m., 

min.   14,7  mm  um  6''  p.  m. 
AVolken:  Gattung  u.  Betrag.    Klar  und  schön,   von  6'' a.  m.   bis 
6'' p.  m.  cu   1—3  am  Horizont. 
Richtung.  — 
Niedersdil.:   Um  2''  a.  m.  Thau. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,7";  max.  27,0°   um  2'' p.  m., 
min.  26,6°   um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02507;  max.   1,0251,  min.  1,0250. 
Allg.  Bemerk.:    Wie  die  vorigen  Tage  klar  und  schön,  wenig 
cu    am   Horizont:    Wind    ebenfalls    Morgens    und   Abends 
fast  still,  um  Mittag  etwas  stärker  bis  zu   2 — 3. 
Ozongehalt  8 — 9.    Verdunstung  5,3  mm. 
Bis  gegen  9''  p.  m.  ein  Zodiakallicht  ohne  sehr  genaue  Grenzen. 


1875,  den  26.  Mai. 

Position:   Koepang  bis  2''  p.  m. 

9°  54,0'— 9°  23,2'  S-Br.,  123°  28,3'— 123°   21,0'  0-Lg.   vim 

6l>— lOh  p.  m. 
Schiffsbew.:  Kurs.    N3°E. 

Fahrt.    8  —  6. 
Wind:   Richtung.    Mittel  N123°E;  Vormittags  anfangs  N104°E, 

dann    Nll(j°E,    Nachmittags    N138°E    und    abwechselnd 

N116°E. 
Stärke.    Mittel  2,0;   Vurmittags  1 — 2,  um  G''  p.m.  frischte  es 

auf  bis  zu   3 — 4. 
Barom.:    Mittel    760,14  mm;    2  max.   760,75  mm   um    10'' a.  m. 

und  761,05  mm  um   10'' p.m.,    2  min.   759,70  mm    um    2'' 

a.  m.  und  758,95  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  26,3°;  max.  30,0°  um  2''  p.  m.,  min.  23,8° 

um  6''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  17,1  nun;  max.  17,5  mm  um  6''  a.  m., 

min.   16,1  mm  um  6''  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.   Vormittags  klar,    cu   1   am  Hori- 
zont, Nachmittags  klar,   jedoch  cu  2 — 4  aus  SE  ziehend. 
Richtung.    Aus  SE. 
Niedersclil.:  Morgens  und  Abends  Thau.    Um  10'' a.  m.  diesig. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,4°;  max.  26,9°  um  2'' p.  m., 

min.   26,0°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02527;  max.   1,0254,  min.   1,0251. 
Allg.  Bemerk.:    Morgens  und  Abends  ganz  klar,    von  6'' a.  m. 

Ins  Mittag  einige  cu  am  Horizont  und  Nachmittags  bis  6'' 

einige    cu    aus    der    Windrichtung    ziehend.      Der   Wind, 

welcher   bis    gegen  4''  p.  m.    schwach   war,    frischte    dann 

etwas  auf  bis  zu  3 — 4. 
Ozongehalt  6^7.    Verdunstung  5,2  mm. 

1875,  den  27.  Mai. 

Position:    9°   43,0' —  8°   59,0'  S-Br.,  123°   21,4'— 124°   15,9' 
0-Lg. 

Schiffsbew.:    Kurs.     Anfangs  N58°E,    dann  stets  N92°E;  um 
6''  p.  m.  wurde  gelothet. 
Fahrt.     Vormittags  7—6;    Nachmittags    vor   dem   Lothen  5 
dann  3,5. 

Wind:  Richtung.     Mittel  N197°E;  Vormittags  N14S°E;   Nach- 
mittags veränderlich  N103°E,  N317°E  und  N227°E. 
Stärke.     Mittel    1,0;    sonst    schwach    1 — 2,   Abends    10^  als 
N227°E  4—5. 

Barom.:    Mittel  759,70mm;    2   max.  760,80mm  um  iC'  a.m. 
und  760,65mm  um   10''  p.  m. ;    2  min.   759,40  mm   um   2^ 


a.  m.  und  758,50  mm  um 


p.  ra. 


Temp.  d.  Luft:  Mittel  26,9°;  max.  29,4°  um  2''  p.  m.,  min. 
25,6°  um   6''  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  16,7  mm;  max.  18,3  mm  um  10'' 
p.  m.,  min.   15,2  mm  um  lOh  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Morgens  ganz  klar,  dann  einige 
cu  und   cu   Str.   1 — 2    am  Horizont;    um    10''  a.  m.    zogen 
Str.  4  aus  der  Windi'ichtung. 
Richtung.     Um   10''  a.  m.  aus  SE. 

Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,2°;  max.  26,6°  um  10''  p.  m., 
min.  26,0°   um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht:    Mittel   1,02547;  max.   1,0255,  min.    1,0254. 

Allg.  Bemerk.:  Klar,  wenig  cu  1 — 2  am  Horizont,  nur  um  10'' 
a.  m.  Str.  4  aus  der  Windrichtung.  Der  Wind,  der  Vor- 
mittags beständig  NI48°E  war,  ging  Nachmittags  2''  nach 
N317°E  und  nach  Gh  nach  N227°E,  frischte  gegen 
Abend  auf. 
Ozongehalt  7 — 8;    Verdunstung  5,2  mm 

Abends  schwaches  Zodiakalliclit,  diesig.    Schwaches  Meeres- 
leuchten. 

1875,  den  28.  Mai. 

Position:  8°  57,0'  S-Br.,  124°  21,7'  0-Lg.  um  2''  a.  m.;  8°  58,0 
S-Br.,  124°  46,8  0-Lg.  um  lOh  a.  m.  Rhede  von  Atapupu 
auf  Timor  von  2''  p.  ni.  ab. 

Schiösbew.:  Kurs.  Vormittags  N82°E,  N71°E  und  N82°E. 
Fahrt.     Vormittags  4,5;  von  2''  p.  m.  ab  zu  Ankei-. 

Wind:  Richtung.  MittelN175°E;  veränderlichN183°E,N149°E, 
N26°E;  Nachmittags  N296°E,  N228°E  und  N161°E. 
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Stärke.  Mittel  2,2;  anfangs  4 — 5,  flaut  immer  mehr  ab  bis 
der  Wind  Mittags  12h  fast  still  wird.  Frischt  Abends 
wieder  sehr  auf  bis  zu  6  um  10''  p.  m. 
Baroni.:  Mittel  759,28  mm:  2  max.  760  40  um  10''  a.  ni.  und 
7.i9,.')0  mm  um  iC'  p.  m.;  2  min.  759,16  mm  um  2'' a.  m. 
und  758,15  mm  um  2^  p.  m. 
Temp.   d.  Luft:    Mittel  26.9°;   luax.  29,0°    um    21'   p.   m.:  min. 

25,7°  um  61'   a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    IS, 2  mm;     uiax.    19,7  mm    um    2'' 

p.  ni.;  min.   17,4  mm  um  iC'  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Oberer  Himmel   klar,  nur  cu  str. 
1 — 3  am  Horizont,  Nachmittags  cu   1   am  Horizont. 
Richlung.  — 
Niederschl.:  — 

Zustand  d.  See:  Temperatur.     Mittel  26,6°;  max.  27,1°  um  21' 
p.  m.;  min.  26,1°   um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02523;  max.   1,0254,  min.  1,0250. 
Allg.  Bemerk.:    Wind    anfangs  N183°E   4—5,    flaute  aber  im 
Laufe    des   Vormittags    immer    mehr    ab,    gegen    10''    am 
N26°E,  gegen    lll>  N341°E,    um  21'    p.  m.  N296°E   und 
fast  ganz  still.   Nach  G''  frischte  derselbe  sehr  auf,  indem 
er  über  N22S°E  nach  N161°E  überging. 
Ozongehalt  6 — 7;  Verdunstung  5,2  mm. 
Abends  schwaches  Zodiakallicht. 


1875,  den  29.  Mai. 

Position :  Atapupu  auf  Timor  bis  gegen  6''  p.  m.  7°  59,9' — 
8°  24,6'  S-Br.;  124°  52,1'— 124°  56.2'  0-Lg.  von  6h 
p.  m.  ab. 

Schiftsbew. :  Kurs.     N26°£. 
Fahrt.     8.2  (unter  Dampf). 

Wind:  Kichtung.     Mittel  N321°E;  Vormittags  fast  still,   Nach- 
mittags   veränderlich     von    N26°E    durch    N138°E    nach 
N318°  E. 
Stärke.     Mittel   1,9;  Vormittags  meist  still,  Nachmittags  an- 
fangs still,  frischte  allmählich  auf  bis  zu  5. 

Barom.:  Mittel  759,03mm;  fiel  vom  max.  760,10mm  um  2h 
a.  m.  bis  zum  min.  757,00  mm  um  2h  p.  m.,  und  stieg 
wieder  bis  759,50  mm  um   IQh  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  26,8°;  max.  29,3°  um  2h  p.  m.,  min.  24,8° 
um  6h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  19,4  mm:  max.  21,3  mm  um  2h  p.  m., 
min.   17,7  nmi  um  6h   p.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Klar  und  schön,    einige  eu  str. 
1 — 2   oder  cu   1   zeigten   sich   am  Horizont,    aber   um   IQh 
p.  m.  cu  3  aus  NE. 
Richtung.     Um  10h  aus  NE  bei  NW-Wind. 

Niederschi. :  Um  6h  p.  m.  diesig. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,9°:  max.  27,2°   um  (;h  p.  m., 
min.  26,3°   um  2h  a.  m. 
Spezif.     Gewicht.       Mittel     1,02533;      max.      1,0255,     min. 
1,0252. 

Allg.  Bemerk.:  Wind  war  den  ganzen  Vormittag  fast  still, 
Nachmittags  anfangs  sehr  schwach  aus  N26°E,  frischte 
dann  innner  mehr  auf  bis  zu  5  um  IQh  p.  m. ,  wälirend 
die  KicIUung  wechselte  um  4h  p.  m.  N183°E,  7h  30' 
N71°E,  10h  20'  N318°E. 
Ozongehalt  7;  Verdunstung  6,0  mm. 


1875,  den  30.  Mai. 

l'(Mition:  8°   27,6'— 7°  22,6' S-Br,   125°  3,8'— 125°  30,3' 0-Lg. 
Schifl'sbew. :   Kurs.      Fast    beständig    N47°E,     zuweilen    etwas 

östlicher,  zuweilen  etwas  nördlicher. 
Fahrt.     Anfangs  5,9  (unter  Segel),   dann  (Segel  und  Dampf) 

bis    zu  9,6;    Nachmittags  5   (Segel);    um   6h  p.  m.   wurde 

gelothet. 
Wind:  Kichtung.   Mittel  N110°E;  anfangs  N317°E  und  N295°E 

4  —  2,  um  10h  a.  m.  frische  Briese  aus  N115°E,    die  aber 

Nachmittags    abflaute   bis  3,    um   10h    ,„,,■    noch    sehwach 

N92°E. 
Stärke.     Mittel   1,2;    Vormittags   abnehmend  4 — 2;    um    10h 

a.  m.  jedoch  5;  abnehmend  bis   1   um   10h  p.  ni. 
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Barom.:   Mittel  759,18  mm;    2  max.  760,20mm   um   10h  a.  m. 

und  758,90  mm  um  10h  p.  m.,  2  min.  759,25  um  2h  a.  m. 

und  758,35  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,6°;    max.  28,4°    um  (\''   p.m..    min. 

■   26,2°   um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.   Dünste:    Mittel    20,7  mm:    max.    21,5  mm    um   2h 

p.  m.;  min.  20,2  mm  um   2h   a.  m. 
AVolken:    Gattung  u.  Betrag.     Oberer  Himmel  klar,  jedoch  cu 

Str.    1 — 2   am    Horizont,    jedoch    um    IQh  a.  m.   zogen  cu 

5—6  vorüber  aus  der  Windrichtung. 
Richtung.     Um   10h  a.  m.  aus  SK. 
Niederschi.:    Um  6h  a.  m.  und  von  2h  p.  m.  ab  diesig. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,2°;  max.  27,3°  um  6h  p.m., 

min.  27,1°  den  ganzen  Vormittag. 
Spezif  Gewicht.     Mittel   1,02.547;  max.   1,0256,  min.  1,0253. 
Allg.    Bemerk.:    Von    7h— 9h    a.  m.    ging   der  Wind    langsam 

durch  N272°E    und   NI82°E   auf  N137°E,    wobei   er  bis 

zu   5    auffrischte.      Nachmittags    flaute    der    N137°E    und 

N92°E    bis   zu   1   ab.     Oberer    Himmel    klar    den    ganzen 

Tag,  einige  cu  str.   1  —  3  am   Horizont,   um  10h  a,  „j,   vor- 

übergehend  etwas  bezogen. 
Ozongehalt  6 — 7;  Verdunstung  5,9  mm. 

1875,  den  31.  Mai. 

Position:   7°  10,4'— 6°  12,3'  S-Br.:  125°  50,4'— 126°  43,2  O-Lg. 
Schifl'sbew.:    Kurs.     Vormittags    meist  N49°E,    dann    N72°E; 

Nachmittags  anfangs  N252°E,  dann  wieder  N49°E. 
Fahrt.     5—7. 
Wind:    Richtung.     N128°E;    anfangs  N117°E,    von  Gh  a.  m. 

bis  6h  p.m.  N139°E,  dann  wieder  N117°E. 
Stärke.     Mittel   5,1.     Um  2h  a.  ra.  3,  von  6h  a.  m.  ab  stets 

5—6. 
Barom.:    Mittel    759,90  mm;    2  max.  762,80mm   um   6h  a.   m. 

und  760,34  mm  um   10h  p.  n:,.^  2  min.  758,85  um  2h  a.  m. 

und  756,30  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,5°;    max.  27,8°   um  2h    p.  m.,   min. 

27,2°  um  10h   a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  21,7  nun;  max.  23,5  mm  um  6h  p.m., 

min.  20,3  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:  Gattung    u.    Betrag.     Um   2h    a.  m.    war    der    obere 

Himmel  ganz  klar,  nur  cu  str.  1  am  Horizont;  von  6h  a.  m. 

an  bezog  es  sich    bald   mehr,    bald  weniger.     Vormittags 

mit  cu  6 — 4;  Nachmittags   anfangs   mit  cu  str.  4,    sodann 

aber    mit  dunklen   ni,    die  sich   gegen  Abend   vermehrten 

eu  ni  2 — 7. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschl.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,7°;    max.  27,1°  um  Gh  a.  m., 

min.  26,2°  um  6h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02535;   max.  1,0254,  min.  1,0252. 
Allg.  Bemerk.:  Als  der  Wind  von  2h  a.  m.  bis   6h  a.  m.  von 

N117°E  nach  Nlo9°E   überging,    bezog  sich  der  Himmel 

bis  zu  5 — 6  mit  eu  und  cu  Str.:   Nachmittags  beim  Ueber- 

gange  desselben    von  N139°E    nach  N117°E   zeigten   sich 

dunkle  ni,  die  sich  gegen  Abend  bis  zu  7  vermehrten. 
Ozongehalt  7 — 8;  Verdunstung  6,2  mm. 
Kurze  See  aus  SE  um  2h  p.  m. 

1875,  den  1.  Juni. 

Position:  5°  55,1'— 4°  55,6'  S  Br.,  126°  49,5'— 127°  41,0'  O-Lg. 
Schiftsbew.:    Kurs.     Anfangs    N38°E,    dann    N83°E;    Naeli- 

mittags  um  2h  trieb  das   Schilf,  dann   N27°E. 
Fahrt.     Vormittags  gleichmässig  5 — 6;   Nachmittags  fast  7. 
Wind:  Richtung.     Mittel   N149°E;    Vormittags    N117°E,    von 

6h  ab  N139-'E    und  N15ü°E;    Nachmittags    N162°E,    um 

10h  wieder  N128°E. 
Stärke.     Mittel  3,8;    Vormittags   4 — 5,  Nachmittags  3—4. 
Barom.:    Mittel    758,56  mm:    2  max.  759,95  mm  um   10h  a.  m. 

und  759,85  mm    um    l(ih  p.  m.,    2  min.  757,70  mm  um  2h 

a.  m.  und  757,70  mm   um   2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,2°;   max.  27,6°   um   2h  a.  m.  und  6h 

p.  m.,  min.  26.6°  um   10h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  22,1mm;  max.  23  6  mm  um  6ha.m., 

min.  21,4  mm  um  6h  p.  m. 
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Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Voi'mittags  bezogen  cu  ni  10 — 9. 
Nachmittags  immer  auflclarond,  von  cu  8  bis  cu  4. 
Kichlung.     Aus  ESE  bis  (i''  a.  m.,  von   10''  a.  m.  ab  aus  SE. 


Niedorschl. :    Vi 


a.  ni.  sehr  dunstig,  am  Vormittage  von  Cjl' 


ab  zuweilen  leiclite  Regenliöen. 
Zustand  d.  See:  Tenip.    Mittel  2{;,5°:   max.  27,0°   um  21'  p.  m., 
min.  21), 3°   um  21'  a.  m.  und  um  lO^  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02537;  max.   1.02.57,  min.   1,0251. 
Allg.  Bemerk.:    Vorndttags    bezogen,    zuweilen    leichte  Regen- 
böen gegen  Morgen. 
Ozongehalt  7 — 8:  Verdunstung  5,6  nmi. 

Nachmittags  aufklarend  bis  zu  cu  4.  Abends  Meeresleuchten; 
um   lO'i  p.  m.  Wetterleuchten. 

1875,  den  -.  Jiiiii. 

Position:  4°  32,2'— 3°  54,6'  S-Br.,  127°  49,7'— 12S°  0,5'  0-Lg. 

bis  10''   a.  m.     Hafen  von   Amboina    von    2''  p.  m.   ab  zu 

Anker. 
Schiftsbew.:  Kurs.     Meist  N27°E,  dann  N4°E. 

Falirt.     Meist  G — 7,  dann  3,5. 
Wind:  Richtung.    Mittel    N13(j''E;    Vorndttags  NU7°E,  dann 

N173°E,  Nachmittags  N60°E,  von  61'  ab  still. 
Stärke.     Mittel    1,3;    3 — 4   bis    6''  a.  m.,    von    10h  a.  m.   ab 

schwach   1 — 2,  nachher  um  61'  p.  m.  ganz  still. 
Barom.:    Mittel    758,00  mm;    2  max.  759,35  mm    um    lOh  a.  m. 

und  759,25  mm    um   lO^  p.  m.,  2  min.    757,05  mm  um  ö^ 

a.  m.  und  757,25  mm  um  21'  p.  ni. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  25, S;  max.  27,2°  um   2l'a.ni.,  nun.  24„<j° 

um  2li  p.  m.  und  um   10''  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  21,8  mm:  max.  22,7mm  um  6''  a.m., 

min.  20,8  nun  um  2''  p.  m. 
Wolken:   Gattung  u.  Betrag.     Den    ganzen  Tag   über  bezogen 

cu  ni  10,    um  21'  a.  m.    und   um    6''  p.  m.    etwas    weniger 

cu  ni  7 — 8. 
Richtung.    Vormittags  aus  SE,  Naidunittags  ohne  Bewegung. 
Niederschi.:    Von  2''  ab  Regen  in  Schauern,    jedoch  mit  Aus- 
nahme von  3''  p.  m.  bis  9''  p.  m. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  25,7°;  max.  26,1°   um  2'' a.m., 

min.  25,1°  um  21'  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,01770;  max.   1,0256  um   2l'  a.  m., 

min.   1,0071   im  Hafen. 
Allg.  Bemerk.:    Den  Tag   über   bezogen,    von    2''  a.  m.   bis  2^ 

p.  m.  Regen  in  Schauern,   von  3''  p.  m.  bis  9''  p.  m.  sehr 

feuchte  Luft  und  sehr  schwül,  um   lO''  p.  m.  wieder  Regen, 

um  lO'i  a.  m.  war  namentlich  der  Horizont  sehr  dick. 

Ozongehalt  7 — 8;  Regen   1,0  nun;  Verdunstung  6,3  mm. 

1875,  den  3.  Jiuii. 

Position:  Hafen  von  Amboina. 

Schiffsbew. :  Kurs.  — 
Fahrt.  — 

Wind;    Richtung.     Mittel    N103°E;    Vormittags  still,    um   IQl' 
a.  m.  leichter  Hauch  aus  N49°E,  Nachmittags  sehr  schwach 
aus  N117°E  und  N139°E,  um   lO''  wieder  ganz  still. 
Stärke.     Mittel  0,2;  max.   1. 

Barom.:  Mittel  758,18  mm;  2  max.  759,30mm  um  10h  a.  m. 
und  758,95  mm  um  10h  j,.  m.^  .7  njj,,.  757,98  nun  um  2h 
a.  m.  und  756,7;^,  mm  um  2h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  26,2°;  max.  28,0"  um  2h  p.m.,  min. 
24,6°  um  6h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  21,9  umi;  max.  23,5  nun  um  6h  p.m., 
min.  20,6  mm  um  2h  a.  ra. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Vormittags    ganz    bezogen    mit 
cu  ni   10,  um  10h  aufklarend   ci  cu  5 — 6   aus   der  Wind- 
richtung;   Nachmittags    wieder    mehr    bezogen    cu   Str.   7, 
dann  cu  Str.  8 — 9,  um   10h  aber  nur  cu  str.  5. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschi.:  Starker  Regen  bis  gegen   10h  a.  m. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,2°;  max.  26,5°   um  2h  p.  m., 
min.  25,8°  um  2h  3.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02290;  max.   1,0267,  min.   1,0146. 

Allg.  Bemerk.:  Bis  lOh  a.  m.  Wind  still  und  starker  Regen, 
von  da  ab  bis  6h  sehr  schwacher  Wind,  anfangs  N49°E, 
zuletzt  Iv'iy9°E,  dann  still. 


Ozongehalt  9 — 10:  Regen  13,3mm;  Verdunstung  1,0mm. 
Um  10h  a.  m.  aufklarend. 

p.  m.  bezog  sieh  wieder  mit  lu  str.    und    cu  ci   bis   zu  8 — 9 
aus  NW,  Abends  etwas  aufklarend. 

1875,  den  4.  Juni, 

Position:  Hafen  von  Amboina. 
Schiftsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:   Richtung.     Mittel   N117°E;  von   10h  a.  m.   \,y  oh  p.  m. 

N252°E,  sonst  still. 
Stärke.     Mittel  0,3,  max.   1. 
Barom.:    Mittel  757,98  mm;    2   max.  758,45  mm   lun    10h  a.  m. 

und  758,50  mm    um  10h  p.  m.,    o    min.   757,45  mm  um  2h 

a.  m.  und  757,20  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel    26,7°;    max.  28,9°  um    2h  p.  m.,    min. 

24,2°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  22,7  mm;  max.  23,6mm  um  2h  p.m., 

min.   21,3  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken:    Gattung   u.  Betrag.     Anfangs    klar,    mit    cu    1    am 

Horizont;    von  6h  a.  m.  ab  bezog  es  sich  mehr  und  mehr 

mit  cu    ni,  bis  sie  um   10''   p.  m.   den  ganzen  Himmel   be- 
deckten. 
Richtung.     Ohne  Bewegung. 
Niederschi. :  Von  2h  p.  m.  ab  zeitweilig  Regenböen,  und  von  8''  30' 

bis  12h  starker  Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,0°;  max.  27,0°   um  6h  p.  m., 

min.  25,1°   um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02292;  max.   1,0260,  min.   1,0172. 
Allg.  Bemerk.:    Bei    fast    gänzlicher   Windstille    und    anfangs 

klarem  Himmel  bezog  es  sich  von  6h  a.  m.  ab  bald  mehr, 

bald    weniger    mit    cu  ni,    bis    um    10h  p.  m.    jg].    ganze 

Himmel  mit  ni   10  besetzt  war. 
Von    8h  30'  ab    sehr    starker  Regen,    von    10'74h    bis   lll/jh 

etwas  ^schwächer. 
Ozongehalt  7 — 8;  Verdunstung  2,0  mm. 

1875,  den  5.  Juni. 

Position:  Hafen  von  Amboina. 
.Schiftsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.   — 
Wind:    Richtung.     Mittel  N280°E;  kurz   vor  und  nach  Mittag 
schwacher  Hauch  aus  N274°E,  sonst  still. 
Stärke.      Mittel   0.2;    zwisc'hen   0  und    1. 
Barom.:  Mittel   758,39mm;    fiel    vom    max.  759,30mm    um  2h 
a.  m.  bis  zum  min.  756,90mm  um  2h  p.  m.  und  stieg  wieder 
bis  zu   758,95  mm  um   10''   p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,6°;    max.  2R,8°    um    21'  p.  m.,    min. 

23,8°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    22,2  mm;    max.  23,6  njm    um    6h 

p.  m.,  min.  20,4  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Himmel  ganz  bezogen  not  ni  und 
cu  ni   10  bis  6h  a.  m.,  dann  aufklarend  von  10h  a.  m.  bis 
6h  p.  m.  cu  ni  5 — 3;    um   10h  p.  m.  oberer  Himmel  wiedi'r 
ganz  klar,  nur  cu   1 — 3  am  Hcn'izont. 
Richtung.     Aus  AV,  sonst  ohne  Bewegung. 
Niederschi. :    Starker  Regen  bis  lih    a.  m. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,3°;  max.  27,7°   um  6h  p.m., 
min.  24.6°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02080;  max.   1,0237,  min.   1.0158. 
Allg.  Bemerk.:    Bis    6h  a.m.    Himmel    ganz    bezogen,    starker 
Regen;  dann  aufklarend  bei  fast  gänzlicher  AViudstille. 
Ozongehalt  8 — 9;  Regen   107,4  mm;  Verdunstung   1,9mm. 
Um  10h  p.  m.  ganz  klar  bis  auf  wenige  cu  ni   am  Horizout. 

1875.  den  (>.  Juni. 

Position:   Hafen   von  Amboina. 
Schiftsbew.:  Kurs.  . — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.     Um  2h  p.  m.  N4°E,  son.st  still. 

Stärke.     Mittel  0,2;   max.   1. 
Barom.:    Mittel    758,58  mm;    2   max.   759,50  mm   um    lOh  a.  m. 
und  759,10  mm    um   lüh  p.  m.,    2  min.   758,35  mm    um   2h 
a.  m.  und  757,80  mm  um  6h  p.  m. 
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Temp.  d.  Luft:  Mittel  27,1°:  max.  29,4°  um  2li  p.  m.,  min.  25,0° 
um  (jh  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  22,4  mm;  max.    2;),0  mm    um     101' 
a.  ni.,  min.  21,4  mm  um  2''  a.  m. 

Wolkoii:    Gattung  u.  Betrag.     Srhün,  cu  ni  o — 1   nur  am   Ho- 
ri/.ijiit.     101'  Abends  bezogen. 
Kiilitung.  — 

Nicdcrscbl.:  G''  a.  m.  Thau;   10''  p.  m.  einige  Regenböen. 

Zu.stand  d.  See:   Temp.    Mittel  26,3°;   max.  26, G°  um  2'' p.  m., 
min.  25,9°  um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02420;    max.   1,0254,   min.   1,0228. 

Allg.  Bemerk.:    Fa.st    den    ganzen   Tag   seliün,    cu  ni    nur  am 
Hurizont,    10''  p.  m.  mehr    bezogen    eu  ni  7 — 8    mit   zeit- 
weiligen Regenböen.    Wind  ^till,  nur  um  2''  p.m.  scliwacber 
N4°E. 
Ozongehalt  7 — 8;  Verdunstung  2,0  mm. 


1875,  den  7.  Juni. 

Position :  Hafen  von   Ambuina. 
Si'hift'sbcw. :  Kurs.  — 

Falirt.  — 
Wind:  Kiditung.    Mittel  N220°E;  nur  Nachmittags  von  2''— ('.'' 

schwacher  N22S°E  und  N194°E,  sonst  still. 
Stärke.     Mittel  0,3:  max.   1. 
Barom. :    Mittel  759,41mm;    2  max.  760,35  mm  um   10''  a.   m. 

und  759,65  mm  um  10''  p.  m.,     2  min    759,25  mm  uui  G'' 

a.  m.  und  758,95  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  25,9°;    max.    26,5°    um   2''  p.m.,  min. 

25,2°  um  611  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  22,6mm;    max.  22,9  mm    um   10'' 

a.  m.  und  um  6'^  p.  m.,  min.  22,1  mm  um  2''  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Fast  den    ganzen  Tag   bezogen 

mit  cu  ni   10,  ausgenommen  von  6'' — 8''  a.  m.  cu  ni  5 — 6. 
Richtung.  — 
Is'iederschl.:    Früh    bis  Gl)  a.  m.  Regen,    von    9'! — 10''    stai-ker 

Regen,    den    ganzen   Nachmittag    bis    10''    hin    zeitweilige 

Regenschauer. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  2G,0°;  max.  26,9°  um  10''  p.  m., 

min.  25,4°   um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02530;  max.   1,0287,  min.  1,0231. 
Allg.    Bemerk. :     Vormittags    Windstille ,     Nachmittags     sehr 

schwacher    südwestlicher    Wind,     um     10''     wieder    still. 

Himmel   fortwährend  bezogen,    früh    bis  G''  Regenschauer, 

gegen    6''  etwas  aufklarend,  gegen   S''  wieder  bezogen. 
Ozon   7  —  8;   Regen   17,5  mm:  Verdunstung  0,9  mm. 


1875,  den  S.  Juni. 

Position:  Hafen   von  Amboina. 
Schitisbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.     Mittel  N138°F,;  um  G"  schwacher N273°E, 

von   lOii  — G''  p.  m.  sehr  schwacher  NI38"K.  sonst  still. 
Stärke.     Mittel  0,2;  max.  1. 
Barom.:    Mittel    758,70mm;    2  max.  759,90mm  uui    Id''  a.  ni. 

und   758,55  mm    um   10''  p.  m.,    2  min.   758,80  njm    um  G'' 

a.  m.  und  757,45  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  ].,Hft:    Mittel  26,3°;    max.  27,0°   um  2''   p.   ui.,    min. 

25,6°   um  2'i  a.  m. 
Spannkr.  d.   Dünste:    Mittel   21,9  mm;    nuix.  23,5  mm    um    llH' 

p.  m..    min.  22,7  mm  um  2''  p.  m. 
Wolken:    Gattung    u.    Betrag.       N'ormittags    bezogen    anfangs 

ni    10,    dann   cu  ni  8 — 10   aus   der   Windrichtung:    Nach- 
mittags 2''  ni    10.   um    G''  aufklareiul   luul  srhön,  um    lO'i 

mir  cu  ni  3  am  Horizont. 
Rii'htung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:    Von    2''— 6''  a.  m.    starker   Regen,    dann    bis   6'' 

p.  m.  leichter  Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mhtel  26,2°;  max.  2G,6°  um  2'' a.  m., 

min.  25,9°  um  10''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02373;    max.   1,0250,  min.  1,0228 

um  6''  p.  m. 


Allg.  Bemerk.:  Den  Tag  über  war  es  fast  windstill,  von  6'' 
a.  m.  bis  G'i  p.  m.  sehr  schwacher  Wind  anfangs  N273°E, 
dann  N138°E.  Von  2''— G'i  a.  m.  starker  Regen,  von  4'' 
5''  15'  a.  m.  Gewitter  mit  heftigen  Blitzen,  von  6''  a.  m. 
bis  6''  p.  ni.  leichter  Regen,  und  bis  dahin  auch  bezogen, 
dann  aufklarend  und  schon. 
Ozongehalt  7;   Regen  41,3  nmi:  Verdunstinig  0,3  nun. 


1875,  den  0.  Juni. 

Position:  Hafen  von   Amboiiui. 
Schiffsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.    Mittel  N105°E;    sonst   still,    nur    10''  a.  m. 
N318°E,  2''  p.  m.  NnG°E. 
Stärke.    Mittel  0,2;  N318°E''  0—1,  N1IG°E  1—2. 
Barom.:    Mittel  757,90  mm:    2  max.  758,60  mm    um    lO'i  a.  m. 
und  758,35  mm   um    10'' p.  m.,   2  min.   758,10  mm   um   2'' 
a.  m.  und  756,50  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,4";    max.  28,6°   um   2'' p.  m.,    min. 

25,0°  um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  23,3mm;  max.  24,1  nun  um  2''  p.  m., 

min.  22,0  mm  um  6''  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Vormittags    klar    bis    gegen   9'' 
nur  cu  ni  3,   dann  cu  2 — 3    am  Horizont,   nach   9''  a.  m. 
bezogen  ni   10,  jedoch  um  2''  p.  m.  cu  ni   7 — 8. 
Richtung.    Um  2''  p.  m.  mit  dem  Winde  ziehend. 
Niedersehl.:  Regen  von   11''  30' — 11''  35'  a.  m.,  Abends  eben- 
falls vorübergehender  Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,2°;  max.  26,7°  um  211  p.  m., 
min.  25,3°  um  10''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02467;  max.   1,0253,  min.   1,0238. 
Allg.  Bemerk.:  Den  ganzen  Tag  fast  Windstille,  nur  von   10'' 
a.  m.  bis  2''  p.  m.  erst  sehwacher  N31S°E,  dann  schwacher 
N138°E.     Himmel   oben   anfangs   klar   bis  gegen  9''  a.  m. 
dann  bezogen  und  etwas  Regen  um  III/2''  a.  m. 
Nachmittags  anfangs  etwas  weniger  bezogen,  Abends  wieder 

ganz  bezogen  mit  vorübergehendem  Regen. 
Ozongehalt  6 — 7.    Verdunstung   1,0  nun.    Regen  2,8  nun. 


1875,  den  10.  Jiuii. 

Position:  Hafen  von   Amboliux. 
Schili'sbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.     Mittel    N133°E;    nu-ist    still,    um   G'' a.  m. 

N93°E,  um  2''  p.  m.   N138°E  und  um  <:,<•  p.  m.  N1G1°E. 
Stärke.    Mittel  0,3;  max.   1. 
Barom.:  Mittel  757,53  mm;  2  max.  759,15  nun  um  10''  a.  m.  und 

756,90  mm  um   10''  p.  m.,   2  min.  757,60  mm   um  G''  a.  m. 

und  75G,45  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  26,3°:  max.  29,1°  uui  2''  [p.  m.,  min.  24,7° 

um  6''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel  23,1  mm;   max.  2:i,(;iiiiii  um  l',!'  p.  m., 

min.  22,1  mm  um  6''  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.   Betrag.     Vm  2'' a.  m.  ganz   bezogen    bis 

gegen  5'',  dann  klarte  es  auf,  dann  cu  str.  5 — 7  bis  nai-li 

6''  p.  m.,  um  10''  nur  noch  cu  2 — 3. 
Richtung.    Aus  der  Windrichtung. 
Niederschi.:    Früh    Morgens    Regen    bis    4''   30',    ganz    wenig 

Regen  gegen  9''   Abends. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,5°;  max.  26,9°   um  2'' p.  m., 

min.  25,8°  um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel    1,02423;   m.ix.    1,0250,  min.    1,0225. 
Allg.  Bemerk.:  Den  Tag  über  fast  still.   Vormittags  kurze  Zeit 

s.hwacher    N93°E    und    Nachmittags    schwäc-ber  NI38°K 

und    NlGl"-p^.     Himmel    anfangs    bezogen    mit   Regen    bis 

4''   30',   dann    aufklarend.      Nachmittags   nur   cu   str.   und 

cu  ni  5  — 6   aus   der  Windrichtung  und   über  dem  Lande, 

sonst   klar. 
Ozongebalt  5— G.    Verdunstung  1,2  mm.     Regen  22,2  mm. 
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1875,  den  11.  Jiiiii. 

Position:  Hafen  von  Araboina  bis  gegen   lü''  p.  ni. 
3°   50,8'  S-Br.,  1'28°  2,9'   O-Lg.  um   lO''  p.  m. 

Schiflsbew.:  Kurs.    N273°E  um   10h  p.  m. 
Fabrt.    5,4  (unter  Dampf  und  Segel). 

Wind:  Riulitung.  Mittel  N13S"'K;  Vormittags  still,  dann  N4S°K 
um   l()l',  Naebmittags  meist  N138'=E,  dann  N228°E. 

Stärke.    Mittel  0,2;  stets  scbwaeb  0—1. 

Barom.:  Mittel  757,48  mm;  2  max.  758, GO  nun  um  iC' a.  m. 
und  758,50  mm  um  10'' p.  m.,  2  min.  75G,95  mm  um  2'' 
a.  m.  und  756,75  mm  um  21'  p.  ni. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  27,9°;  max.  30,G°  um  2l'  p.  m.,  min. 
25,4°  um  2'i  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  22,3  mm;  max.  23,3mjn  um  2''  a.  m., 
min.  21,7  mm  um  2*1  p.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Vormittags  um  2''  bezogen  ni  10, 
nach  6l>  klarte  es  auf,  so  dass  nur  noeh  Wolken  am  Hori- 
zont waren,  gegen  Abend  bezog  es  sich  wieder  mehr  bis 
zu  cu  ni  7  —  8. 
Richtung.  Um  C  a.  m.  aus  S.  6''  p.  m.  ans  S  und  um  10'' 
aus  SW. 

Niederschi.:  Regen  bis  G''  30'  a.  m.,  Abends  wenig  Regen  um 
101'  30'. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  2G,7'^;  max.  27,4°  um  2'' p.  m., 
min.  25,9°  um  21'  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02450;  max.   1,0250,  min.   1,0240. 

Allg.  Bemerk.:  Himmel  anfangs  ganz  bezogen,  Wind  still, 
Regen  bis  4''  15',  Gl'  30'  klarte  es  auf,  der  Wind,  der 
von  8'' — 10''  a.  ni.  sehwach  aus  N48°E  wehte,  ging  durch 
N183°E  nach  N138°E.  Abends  ging  der  Wind  nach 
N273°E  und  dann  wieder  nach  N228°E.  Der  Himmel 
bezog  sich  gegen  10''  p.  m.  wieder  mehr  bis  zu  cu  ni  7 — 8 
aus  der  Windrichtung. 
Ozongehalt  4 — 5.    Regen  3,1  mm.    Verdunstung  0.8  mm. 


1S75,  den  12.  Juni. 

Position:  3°  43,0'— 2°  45,5'  S-Br.,  127°  50,0'— 128°  11,1'  O-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.    Vormittags   N31S°E   und  N352°£,    Nach- 
mittags N48°E,  dann  N71°E. 
Fahrt  (Segel).    Vormittags  anfangs  2,  dann  5,   Nachmittags 

7—5,  dann  10  um   lO''  p.  m. 
Wind:  Richtung.    Mittel  NI71°E,  N183°E  und  N228°E,  von 

lOh  a.  m.  ab  stets  N161°E. 
Stärke.    Mittel  2,G:    anfangs  schwach,    frischte  um  lOh  a.  m. 

als  N161°E  immer  mehr  auf  von  3  bis  zu  6  um  2''  p.  m., 

flaute  dann    ab  bis  zu   1  um  6''  p.  m.   und   wurde   stärker 

um   10''  p.  m.  bis  zu  4. 
Barom.:    Mittel  758,50  mm;    2  max.  759,60  mm   um    IC' a.  m. 

und   760,35  mm   um   10'' p.  m.,   2  min.  757,55  mm  um  2'' 

a.  m.  und  757,35  mm  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,4°;    max.  28,1°    um  2'' p.m.,    min. 

26,8°  um  G''  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  22,5mm;  max.  23,1mm  um  2''  p.  m., 

min.  21,8  mm  um  Gh  p.  m. 
Wiilken:  Gattung  u.  Betrag.  Vormittags  oben  klar,  cu  str.  4 — 5 

am  Horizont,  Nachmittags  fast  ganz  bezogen  cu  str.,  dann 

cu  ni,  zuletzt  ni  8 — 10  aus  der  Windrichtung. 
Kicbtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  Vormittags  nach  G'' a.  m.  zuweilen  Regenböen  aus 

SSW,  ebenfalls  um   10''  a.  m.,  Nachmittags  gegen  6''  eine 

Zeit  lang  regnerisch. 
Zustand  d.  See:  'i'emp.    Mittel  27,3°;   max.  27,6°  um  10'' p.  m., 

min.  26,9°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02635;  max.  1,0264,  min.  1,0261. 
Allg.  Bemerk.:   Vormittags  klar,  nur  anfangs  cu  ni  2 — 3,  später 

cu  Str.  4 — 5,  aus  der  Windrichtung.  Regenböe  aus  N206°E. 

Südlicher  Seegang.    Nachmittags  mehr  bezogen  8 — 10,  und 

als  der  Wind  abflaute  um  6''  p.  m.  bis  zu   1   regneriseb. 
Abends  Meeresleuchten. 
Ozongehalt  7 — 8.    Verdunstung  2,4  mm. 


1875,  den  13.  Juni. 

Position:  2°  40,0'— 2°  39,6'  S-Br.,  128°  25,0'— 129°  36,2'  O-Lg. 

Schiösbew.:  Kurs.    N72°K,  von   10''  a.  m.  ab  stets  N94°E. 
Fabrt.    4— G. 

Wind:    Richtung.    Mittel  N59°E;   veränderlich  und  umlaufend 
von    N207°E   am   Vormittage    nach    N27°E,    Nachmittags 
N105°E  und  dann  N49°E.' 
Stärke.    Mittel  0,2;  max.   1. 

Barom.:  Mittel  759,55  mm;  2  max.  760,40  mm  um  10'' a.  m. 
und  760,20  mm  um  10'' p.  m.,  2  min.  759,10  nun  um  6'' 
a.  m.  und  758,75  mm  um  G''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  27,5°;  max.  28,1°  um  2''  p.  m.,  ujiu. 
27,0°  um   10''  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  23,0  mm;  max.  24,0  nun  luu  10'' 
p.  m.,  min.  22,0  mm  um  61'  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  erst  cu  str.,  dann  cu 
ni,  dann  cu  ci  alle  4 — G,    Nachmittags  anfangs  ganz  be- 
zogen cu  ni  10,  gegen  Abend  etwas  weniger. 
Richtung.    Vormittags  um  2''  aus  S.SE,  von  G''  a.  m.  ab   aus 
NE  und  Nachmittags  von  6''  p.  ni.  ab  aus  SE. 

Niederschi.:  Nachmittags  von  Zeit  zu  Zeit  Regenböen. 


Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   27,7°;  max.  28,0°  uu 


I  p.  m.. 


min.  27,3°  um  10''  p.  m. 

Spezif.  Gewicht.  Mittel  1,02G03;  max.  1,02G4,  min.  1,0251. 
Allg.  Bemerk.:  Wind  bis  2''  S-lich,  2''— 4''  N228°E,  4''— 5'' 
N184°E,  5'!— 7''  N13S°E,  dann  N48°E-Iich. 

Wetterleuchten  im  NW.  Horizont  stark  mit  ni  im  NE  be- 
setzt, sont  zogen  die  AVolken  mit  dem  Winde.  Nachmittags 
über  dem  Lande  (Ceram)  in  S  stark  bezogen,  von  da  mit 
dem  Winde  ziehende  Hegenböen,  die  in  Lee  tlen  HoriZ('>nt 
besetzten.  Horizont  oft  klar.  Wind  bis  7''  NE-licb,  dann 
bis  9''   SE-lich,  911—11''  still,   11''- 12''  S-lich. 

Ozongehalt  7 — 8.    Regen  7,4  mm.    Verdunstung  2,2  mm. 

1874,  den  14.  .luni. 

Position:    2°   39,5' —  2°  47,7'   S-Br.,    129°  53,3'— 131°    7,2' 

O-Lg. 
Schiösbew.:    Kurs.    Vormittags   N93°E,    Nachmittags   N104°E, 

dann  N107°E. 
Fahrt.    Anfangs  5,0  (Dampf  und  Segel),    dann    2—3  (Segel) 

bis  Mittag,  Nachmittags  4 — 5. 
Wind:  Richtung.  Mittel  N221°E;  Vormittags  N172°E,  N273°E; 

dann  N228°E  bis  2^  p.  m.;  dann  N172°E  von  6h  p.  m. 
Stärke.  Mittel  1,3;  sonst  1—2.  nur  der  N273°E  um  6"  a.  m. 

3-4. 
Barom.:    Mittel    759,43  mm;    2  max.  760,20  min    um  10h  a.  m. 

und  759,30  mm  um  10h  p.  m.,  2  min.  759,80  nun  um  Gh  a.  m. 

und  758,40  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  25,9°;  max.  27,6°  um  10h  p.  m..  min.  23,4° 

um  2h  a.  ra. 
Spannkr.  d.   Dünste:    Mittel   21,5  mm;    max.   22,3  mm   um   10'' 

a.  m.  und   10h  p.  ni. ;  min.  20,7  mm  um  2h  a.  ra. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Meist  ganz   bezogen   ni  10,   nur 

vorübergehend  etwas  aufklarend,  namentlich  um  6h  a.  ni. 

und  Gh  p.  m. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederscbl.:  Bis  3h  starker  Regen;  4'' — 5h  a.  m.  vorübergelicn- 

der  Regen;  8h — 10h  a.  m.  ebenfalls  Regen. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  27,5°;  max.  27,9°  um  10''  a.  m.; 

min.  27,1°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02565;  max.   1,0258,  min.   1,0251. 
Allg.  Bemerk.:  Früh  schwaches  Meerleuchten  in  Funken.    Den 

Tag    über    schwache    südliche   Winde,    nur    um    6h  a.  m. 

N273°E  etwas  stärker  3 — 4;   meist  bezogen,  nur  vorüber- 
gehend etwas  aufklarend,   Gh  a.  m.    cu  ni   7 — 8;    6h  p.  m. 

cu  Str.  5 — G. 
Bis  3h  a.  m.    starker   anhaltender   Regen;    4h — 5h  a.  m.  vor- 
übergehender Regen  und  Wetterleuchten;  8h — 10''  Regen, 

dann  aufklarend. 
Nachmittags  leichte  weisse  cu  in  der  Windrichtung  langsam 

ziehend,  Abends  dunkler  bezogen,  lebhaftes  Wetterleuchten 

zwischen  NE  und  SE. 
Ozongehalt  9,0;  Regen  54,0  mm;  Verdunstung  2,5  mm. 
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1875,  den  15.  Juni. 

Position:    2°  50'  — 2°    40,9'    S-Br..     131°    15,7'— 132°    24,3' 

OL-. 
Scliiflsbew. :  Kurs.    Vormittags  N116°K,  N93°K  un<l  N171°E; 
N59°E  um  2''  p.  m.;  von  6''  ab  zu  Ank^r  in  Segaar-Bay. 
Falirt.    4— G. 
Wind:    Ric-btnng.    Mittel  N10S°K;   Vormittags  N205°E,   dann 
N13S"E:  p.m.  N1.S3"K  und  N104"E. 
Stärlvc.    Mittel   1,5;    a.  ni.  3—4   bis   gegen   Uli',    dann    1—2; 
um   lOli  p.  ra.  ganz  still. 
Barom.:   Mittel   759,17  mm;   2  max.    700,55  mm    nm    iC'  a.  ni. 
uml     759,25  mm    um    IC'  p.m.;    2    min.    75S,iSO  mm    nm 
2''  a.  m.   und  757,35  nun  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   27,1°;    ma.x.    28,2"    um  2ii   p.m..    ujin. 

26,0°  nm  6''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  23,0  mm;  max.  24,1  nun  um  2''  p.  m., 

min.  21,5  mm  um  G''  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  en  ni,  cu  Str.,   beide  7 — 8; 
p.  ni.   en,   eu  ei,   beide   7  —  8. 
ISielitung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niedersehl.:  a.  m.  Regenböen  bis  5'':  p.  lu.  einzelne  Kegenböen 

um  2''. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  27,7°;  max.  28,7°  um  21>  p.m., 
min.  27,2°  um  2li  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02472;  max.   1.0260,  min.   1,0237. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.  Wind  erst  N20G°E.    dann   N138°E    von 
der  Stärke  3 — 4;  p.  m.  N104°E  sehwacb,  gegen  Abend  still. 
Himmel  den  Tag  über  bezogen  7 — 8;  a.  m.  früh  dunkle  Bänke 
zu  luvard,  von   wo   sieh  Kegenböen  loslösten:    von  3'' — 51' 
dicht  bezogen,  dann  etwas  aufklarend;  —  Wetterleuchten. 
p.  m.  zogen  die  Wolken    langsam    ans    der  Windriehtung, 
auch    vereinzelte   Regenböen    bald    nach   Mittag.      Abends 
101'   Wetterleuchten. 
Wasser  schnmtzig  grün. 
Ozongehalt  9 — 10;  Regen   11,9  mm;  Verdunstung   1.8  mm. 

1875,  den  1(>.  Juni. 
Position:   Segaar  Bav. 
Sehiö'sbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.    Mittel  N157°E;    umlaufende  Winde;    a.  ni. 
N138°E,  dann  still;  p.  m.  anfangs  N29G°E.  dann  still,  zu- 
letzt N138°E. 
Stärke.    0,2;  max.   1. 
Barom.:    Mittel    759,40  mm:    2  max.   759,85  mm   um   101'  a.  ni. 
und    761,30  mm    um    10''    p.  m  :    2   min.    759,25  nnu    um 
6''  a.  ni.  und  758,15  um  21'  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel    26,9°;    max.  29,.3°    um    10''  a.  m.,  min. 

24,8°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    22,5  mm;    max.  23,1  mm    um    101' 

a.  m.,  min.   21,3  mm  um  6h  a.  ra. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  anfangs  bezogen  cu  ni  7 — S, 
dann  aufklarend  ci  5,  aber  cu  ni  2 — 3;  p.  m.  bis  2''  mehr 
bezogen,  dann  eu   ci  und  cu  ni  3 — 6. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend;  um  6''  p.  ni.  bei  Wind- 
stille am  Horizont. 
Niederschi.:  a.  m.  Thau;  p.  m.  bis  2''  vorübergehender  Regen. 
Zustand  d.  See:   Tem[i.   Mittel  27,8°;  max.  28,3°  um  IC'  a.  m., 
min.  27,1°   um  6''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02455;    max.   1,0248.  min.   1,0243. 
Allg.   Bemerk.:    Wind    nieist    still    und     umlaufend    schwach 
N138°E,  K296°K,  N138°E.    a.  m.  anfangs  bezogen,  gegen 
Morgen   aufklarend    und    schön;    p.  m.    1''  .30' — 2''    mehr 
bezogen  und  vorübergehender  leichter  Regen,  dann  wieder 
aufklarend. 
Abends  Wetterleuchten  im  NE  um  6''   p.  m. 
Ozongehalt  G  — 7;   Regen  0,1  mm;  Verdunstung   1,7mm. 

1875,  den  17.  Juni. 

Position:  Segaar-Bay. 
Schifl'sbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.     Mittel  N11G°E. 

Stärke  0,1  ;    sonst  still,    und    um    lOh  a.   ni.    ein    sehwaelier 
Hauch  aus  N116°E. 


Barom.:  Mittel  759,59  mm;  (iangnnregelmässig,  max.  761,30  nun 
um  2''  a.  m.,  min.  757.85  unn  um  G''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  27,5";  max.  29,7°  um  2''  p.  m.,  min. 
25,2°   mn   61'  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  22,1  mm;  max.  23,9  nnu  um  6'' p.m., 
min.  20,1  mm  nm  10''  p.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  a.  m.  anfangs  leicht  bezogen 
cu  ni  7 — 8;  um  G''  aufklarend  bis  cu  2 — 3  am  Horizont; 
von  lOti  a.  m.  bis  G''  p.  m.  etwas  bewölkter  liis  lu  ni  5— G, 
dann  aufklarenrl  und  um  10''  p.  ni.  <-u  ni  8. 
Kielitung.  Die  Wolken  zogen  anfangs  aus  S.  dann  aus  SE; 
Abends   keine  Bewegung   bemerkbar. 

Niedersehl.:    Um  2''  a.  m.  viM'übergehender  Regen. 

Zustand   d.  See:  Temp.     Mittel  27,7°;  max.  28,0"  um  2''  ji.  m., 
min.  27,3°   um  6''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02442;  max.   1,0249,  min.  1,0242. 

Allg.  Bemerk.:  Meist  still,  anfangs  leicht  bezogen  mit  vor- 
übergehendem Regen,  dann  aufklarend.  Abends  von  10'' 
ab  wieder  leicht  bezogen.  6''  p.  m.  Wetterleuchten  von 
NE  bis   E. 

Ozongehalt  5  — G;  Regen    1,0  ujm;   Verdunstung   1,5  unn. 

1875,  den  18.  Juni. 

Position:  Segaar-Bay. 

SchiB'sbew.:   Kurs.  — 
Fahrt.  — 

Wind:    Richtung.     Mittel   N2G°E;    nu'ist   still,    um    10''  a.  ni. 
N26°E,  um  2''  p.m.  N318°E,  dann  still,  zuletzt  Ni;!s"E. 
Stärke.     Mittel   0,1;  nuix.   1. 

Barom.:  Mittel  759,08  mm:  max.  760, 60  unn  um  2''a.m.;  min. 
756,75  nun  um  G''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  27,G°;  max.  29,6°  um  2''  p.  m.,  min.  25,4° 
um  G''  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  21,9  mm;  max.  22,8  nun  um  10'' 
a.  m.,  min.  21,3  mm  um  2''  a.  m. 

Wolken:  Gattung  und  Betrag;    a.  m.  ganz  bezogen    eu  ni   10, 
um  10''    etwas    aufklarend   bis  ci    cu  5 — G;    p.  m.  wieder 
mehr  bezogen   cu  ni   7 — 8. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschlag:  Früh  bis  gegen  6^  wenig  Regen. 

Zustand  d.  See:   Temp.    Mittel  27,9°;   max.  28,3°  um  2''  p.  m.; 
min.  27,3"  um  6''  a.  m. 
Spezif.  Gewiclit.    Mittel   1,02415;   max.   1,0244,  min.   1,0234. 

Allg.  Bemerk.:    a.   m.    bezogen,    schwaches    Gewitter,     Wind 
meist   still,    nur   selten    schwache   Luftzüge   aus    den    an- 
gegebenen Richtungen,  ebenso  p.  m.,  jedoch  etwas  weniger 
bezogen.     Abends  starkes  Wetterleuchten  von  NE  bis  SE. 
Ozongehalt  5;  Regen   3,1mm;  Verdunstung  1,3mm. 

1875,  den  19.  Juni. 

Position:    Segaar-Bay. 
Schifl'sbew-:  Kurs.  — 

Fahrt.     — 
Wind:    Richtung.     Mittel  N318°E. 

Stärke.     0,1;  meist  still,   sehr  schwach  N318°E 

lO'i  a.  m.,  N138°E  um  2''  p.  m. 
Barom.:    Mittel   758,93mm:    2  max.  760,10mm  um   10''  a.  ni. 

und  759,35  mm  um   10''  p.  m.,   2  min.    758,45  mm  um  2'' 

a.  m.  und  758,45  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,3°;    max.  28,8"   um    2''   p.   uj.,   min. 

25,0°  um  6''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  22,1  mm;   max.  22,8  mm  um  G''  p.  m., 

min.  21,2  mm  um  6''  a.  m. 
Wolken:    Gattung   u.    Betrag.     Anfangs 

klärend    gegen   lO'i  a.  m.    i,is   ^u   cu 

mehr  bezogen  cu  ni  G — 9,  Abends   10'' 
Richtung.     Mit  dem  Winde   '.iehend. 
Niedersehl.:  Starker  Regen  am  Morgen. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  27,5°;  max. 

min.  27,3°  um  6^  a.  m. 

Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02440;  max.   1,0245.  min.  1,0243. 

Allg.  Bemerk.:    Wind,  wie  am  Tage  zuvor,  sehr  schwach   und 

meist  still.      Früh   ganz    bezogen    mit  starkem   Regen:    um 

Mittag  aufklarend.     Abends  starkes  Wetterleuchten  im  N. 
Ozongehalt  5— G;  Regen  11,1  mm;  Verdunstung  1,7mm. 


2''   uml 


ganz  bezogen,  auf- 
5 — 7;  p.  m.  wieder 
etwas  klarer. 


,   Oll 


p.  m., 
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1875,  den  20.  Juni. 

Position:  Segaar-Bav  bis  gegen   lO''   p.  ni. 

2°   30,9'  S-Br.,   132°    11,6°  0-Lg  um   IC)!'   p.  ni. 

Seliift'sbew. :  Kurs.    N307°K\  ,„,, 

,,  ,    ,       ,  „  um   10"  p.  ni. 

l'ahrt.     4,7        |  '^ 

Wind:    Richtung.     Mittel  N308°E;    meist  still,    gegen   Mittag 

schwacher  N48°E,  dann  scliwacher  N318°E  um  lOli  p.  m. 

N273°E. 
Stärke.     Mittel  0,2;  ma.'C.   1. 
Barom.:    Mittel  758,58  mm;  2  max.   759,80  mm    um    10''  a.  m., 

758,85  mm  um  10h  p.  m. ;   2  min.   758,70  mm  um  CV'  a.  m. 

und  757,55  mm  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,2°;    max.  29,5°    um  2''   p.  m.,  min. 

24,1°  um  21'  a.  m. 
Spannkr.   d.   Dünste:    Mittel    22,1mm;    max.    24,3  mm    um  G'' 

p.  m.,  min.  20,2  mm  um  2h  a    m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,     a.  m.  cu  4 — 5;  von  10h  a.  m.  ab 

nur    cu  2 — 3    am  Horizont,   jedoch   4h  p.  m.    ganz    leicht 

bezogen. 
Richtung.     — 
Niederschi.:  Von  4h — 4h  30'  ganz  wenig  Regen. 
Zustand  d.  See:   Temp.     Mittel  27,8°;  max.  28,7°   um  2h  p.m., 

min.  27,3°   um   10h  p.  „,. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02435;  max.  1,0247,  min.   1,0240. 
Allg.  Bemerk.:    Wind    am  ganzen  Tage   fast  still,    nur  selten 

ein    scliwacher  Hauch    aus   den    angegebenen  Riclitungen. 

Himmel    klar   und    schön,    wenig  cu    am  Horizont.     Von 

4h  p.  m.  bis  4h  30'  p.  m.    leicht  bezogen   mit   ganz  wenig 

Regen. 
Ozongehalt  3 — 4;   Regen  0;  Verdunstung  1,4  mm. 

1875,  den  21.  Juni. 

Position:  2°  22,3'— 1°  4G,0'  S-Br;   131°  55,7'— 131°  5,0'  0-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.     a.  m  N303°E;  p.  m.  N329°E. 

Fahrt.     4,6 — 5,7 ;  von  6h  p.  m.  an  zu  Anker. 

Wind:  Richtung.    Mittel  N227°E  a.  m.  N317°E  p.  m.  N227°E. 

Stärke.     Mittel  0,3;    sonst  0 — 2,    gegen  Abend    zuweilen   3. 

Barom.:    Mittel  758,38  mm;    2  max.   758,65  mm  um   10h  a.  m. 

und  758,75  mm  um   10h  p.  ,„  ;  9  min.   757,95  mm  6h  a.  m. 

und  758,10  mm  um  6h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel  28,4°;    max.  29,4°  um  10h  a.  m.,    min. 

27,6°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    23,3  mm;    max.    24,5  mm    um  6h 

a.  m.,  min.  22,8  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  klar,  7iur  str.  1 — 2,  cu  1 — 2; 
p.  m.  anfangs  cu,  cu  str.,  beide  4 — 5,   dann  gegen  Abend 
ni  8—10. 
Richtung,    a.  ni.  am  Horizont;    p.  m.  aus  der  Windrichtung. 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  27,6°;   max.  28,7°   um  2h  p.  m., 
min.  27,1°   um   6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02517;  max.   1,0257,  min.  1.0244. 
Allg.  Bemerk.:  Vormittags  klar  und  schön,   schwache  N317°E- 
Winde,    Nachmittags    cn    ganz    langsam    aus    der   Wind- 
richtung ziehend,  Abends  <lünn  bezogen,  N227°E -Winde. 
Wasserfarbe  schmutzig  blaugriin. 
Abends  Wetterleuchten. 
Ozongehalt  5;  Regen  0;  Verdunstung  2,1  mm. 

1875,  den  22.  Juni. 

Position:  Insel  Piuang.     Zu  Anker. 

1°  32,9' S-Br,   130°  55,6'  0-Lg  um  10h  ;,.  m.  Galewo- Strasse. 
Zu  Anker. 
Schiffsbew.:  Kurs.     N351"E  um   10h  ;,.  „|.^  N47°E  um  2h  p.  m. 

Fahrt.     4,5—3,  zu  Anker  um  6h  p.  m. 
Wind:  Richtung.   Mittel  N49°E:  anfangs  N70°E,  dannN13°E 
und  N2°E,  von  6h  p.  m.  ab  still. 
Stärke.    Mittel   1,0;  anfangs  3,  dann  1 — 2,  gegen  Abend  still. 
Barom.:    Mittel  758,69  mm;    2  max.  759,70  mm   um    10h   a.  m. 
und    759.20  mm    um    10h  p,  ,„_^    2  min.    758,30  mm    um 
2h  a.  m.  und  757,55  mm  um   2h  p.  m. 
Temp.  d.   Luft:    Mittel  26,6°:    max.  28,0"  um  2h  a.  m.,    min. 
24,8°   um  IQh  p.  m. 


Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  22,4  mm;  max.  24,2  mm  um  2h 
a.  m.,  min.   21,3  mm  um   10''  p.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Anfangs    bezogen    cu    ni    8 — 9, 
dann    aufklarend    bis    zu    cu  ni   3 — 4,    von    10h  a.  m.    ab 
wieder    ganz    bezogen   cu  ni   10,    um   10h  p.  m.  nur  noch 
cu  ni  5 — 6. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschi.:  Um  6h  a.  m.  kurze  Zeit  Regen,  3h  20'  p.  m.  Gewitter- 
regen, von  4h — 6h  p.  m.  starker  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   27,8°;  max.  28,3°  um  2h  p.m., 
min.  27,3°   um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02565;  max.  1,0260,  min.  1,0237. 

Allg.  Bemerk.:  Anfangs  bezogen,  gegen  3h  a.  m.  in  S  ein 
Gewitter,  dann  aufklarend,  Wetterleuchten.  Wind  bis 
2h  a.  m.  N137°E,  dann  N70°E  und  N92°E  und  N47°E, 
p.  m.  Wind  bis  gegen  4h  N2°E,  dann  N160°E,  von  öh 
ab  still.  3h  20'  p.  m.  Gewitterregen,  4h — 6h  starker  Regen. 
Abends  aufklarend. 
Wasserfarbe  schmutzig  hellgrün. 
Ozongehalt  8 — 9,  Regen  (?),  Verdunstung  3,0  mm. 

1875,  den  23.  Juni. 

Position:   Galewo-Strasse. 

Schiffsbew.:  Kurs.    \     „      .1 
Uli  ;    Zu  Anker. 

Fahrt.  ( 

Wind:  Richtung.     Mittel  N182°E;   meist  still,   nur  um  Mittag 
N182°E. 
Stärke.     Mittel  0,7;  max.  2—3. 

Barom.:  Mittel  758,43  mm;  2  max.  758,95  mm  um  10h  a.  m- 
und  758,60  mm  um  10h  p.  m.^  2  mm  758,60  mm  um  2h 
a.  m.  und   757,25  nnn  um  6h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  26,4°;  max.  28,8°  um  2h  p.m.,  min. 
24,5°  um  6h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  23,2  mm;  max.  25,4mm  um  6h 
p.  m.,  min.  21,7  mm  um  6h  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag,  a.  m.  leicht  bewölkt  cu  9,  gegen 
Morgen  aufklarend  cu  ci  2 — 3  am  Horizont,  bis  9h  schön, 
dann  wieder  leicht  bezogen  bis  5h  30'  p.  m.,  dann  auf- 
klarend bis  cu  ni  3 — .4,  im  SE  am  Horizont. 
Richtung.  Mit  dem  Winde  ziehend,  aus  S  von  9h  a.  m. 
bis  6h  p.  m.,  um  2h  a.  m.  bei  Windstille  aus  E. 

Niederschi. :  Vormittags  sehr  feuchte  Luft,  Nachmittags  bis 
5h   30'   vorübergehender  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  27,6°;  max.  28,1°  um  2h  p.m., 
min.  27,1°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,0236;    max.    1,0281,  min.    1,0143. 

Allg.  Bemerk. :  Wind  meist  still,  nur  von  10h  a.  m.  bis  2h 
p.m.  N182°E2 — 3.  Himmel  anfangs  leicht  bewölkt, Luft  sehr 
feucht,  gegen  Morgen  aufklarend,  bis  9h  a.  m.  schön,  dann 
wieder  leicht  bezogen,  cu  ni  10  aus  der  Windrichtung 
mit  vorübergehendem  Regen  bis  5h  30'  p.  m.,  dann  auf- 
klarend bis  zu  cu  ni  3 — 4  am  Horizont  in  SP^,  Luft  sein- 
feucht. 
Ozongehalt  4 — 5,   Regen    13,6  mm,  Verdunstung   1,1  mm. 

1875,  den  24.  Juni. 

Position :  Galewo-Strasse. 
Schiffsbew.:  Kin-s.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.     Mittel  N147°E,  anfangs  still,  dann  N115°E 

und  N137°E,  Nachmittags  N160"E  und  N171°E  nm  10h 

p.  m.  still. 
Stärke.     Mittel   1,0;  meist  scliw:icb  11 — 1,   nur  \on   10h  a.  m. 

bis  2h  p.  m.  2—4. 
Bai'om.:  Mittel   757,42  mm;   2  max.    758,65  mm    um    10h  a.  m. 

und  757,80  mm    um    10h  p.  m.,    2  min.  757,15  mm   um   2h 

a.  m.  und  756,60  mm  nm  2h  p.  m. 
Temp.   d.   Luft:    Mittel   27,1°;    max.   28,6°    um   2h  p.  m.,  min. 

25,8°   um  6h  a.  m. 
Spannkr.   d.   Dünste:    Mittel  22,8  ujui;    max.   24,6  nnn    um    10h 

a.  m.,  min.   21,8  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Anfangs   klar  cu  ni  5 — 6,    von 

4h — 6h  a.  m.  ni  9,  G^/2''  a.  m.  aufklai-end  bis  zu  5 — 6,  von 

9h  a.  m.    ab    wieder   bezogen,    Nachmittags  anfangs  ci  cu 

6—7,  dann  wieder  mehr  bezogen  bis  zu  cu  ni  10. 
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Niederschi. :    Vormittass  von  G'i  30'  an  vorüliorgchcndcr  Rogen, 
etwas  Regen  gegen  Abend. 

Zustand  d.  See:  Tcnip.    Mittel  27,8°;  max. -.'S,!"   um  (jl' p.  m., 
min.  27,4°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02598;  ma.x.  1,02(;.'!,  min.  1,02,')2. 

Allg.  Bemerk.:  Wind  meist  still,  nur  von  10'' a.  m.  bis  2'' p.  m. 
südöstliche  Winde  2 — i.  Hinuuel  anfangs  nben  klar,  nur 
cu  ni  .5 — G  am  Horizont,  von  4^' — (ll'  a.  m.  ni  9  ans  SE 
ziemlich  schnell  ziehend,  darüber  cu  ci  laug.sam  aus  NNW, 
um  i;'  ^l'  a.  m.  klarte  es  auf  bis  zu  cu  ni  .') — li.  um  G'  '/' 
liel  auch  etwas  Regen,  um  9''  bezog  sich  der  Hinuuel 
wieder,  mit  vorübergehendem  Regen.  Nachmittags  klarte 
es  wieder  auf  bis  zu  cu  G — 7.  Abends  wieder  ganz  be- 
zogen mit  etwas  Regen. 
Ozongehalt  7,   Verdunstung   1,.^  mm.  Regen  l,ö  mm. 


1875,  den 


Juni. 


Position:  Galewo-Strasse  bis  10'' a.  m. 

0°  39,3'  — 0°  23,3'  S-Br.,  131°  3,7'— 131°  .53,8'  0-Lg.  von 
2*'  p.  m.  bis   12*'  p.  m. 

SchiflTsbew.:   Kurs.    Nachmittags  NS1°E,  N70''K  und  NöS^'K. 
Fahrt.    7—7,8. 

Wind:  Richtun;-.    Mittel  Nl7-t°E;   anfangs  still,   um   lOli  a.  m. 
N227°E.  Nachmittags  N160°E  und  N137°E.  dann  N182°E. 
Stärke.  Mittel  2,4;  der  N227°E  3— 4,NacbmittagsdieSE-licben 
Winde  4— .5. 

Barom.:   Mittel   7.'i7,70nuu;   uuix.  7.j9,3.5  nun   um   2''  p.m.,   min. 
75G,70  mm   um  (i''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel   27.1°;    max.  28,2°  um    lOii  p.  m.,  min. 
20,6°  um  2li  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  22,1  mm:  max.  22,9nmi  um  21'  p.  m., 
min.  21,2  mm  um   10h  p.  ^n. 

Wolken :  Gattung  u.  Betrag.  Vormittags  anfangs  ganz  bezogen, 
von    lli    an   aufklarend   bis   zu   cu  ni  4  —  5,    Nachmittags 
ganz  bezogen,  dann  gegen  4h  aufklarend  bis  zu  cu  ul  .5  —  G. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschi.:   Regen  bis  Ih  a.  m.,  um  IQh  a.  m.  sehr  wenig  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,6°;  ma.x.  27,7°   um  6h  p.  m., 
min.  27,5°   um   lOh  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02645;  max.   1,0267,  min.   1.0262. 

Allg.  Bemerk.:  Himmel  anfangs  ganz  bezogen  ni  10  mit  Regen, 
von  Ih  a.  m.  an  aufklarend  bis  zu  cu  ni  4 — 5.  Bis  7''  a.  m. 
war  der  Wind  still,  dann  kam  N227°E  auf  3—4.  Nach- 
mittags wieder  ganz  bezogen  bei  N160°F>  4 — 5,  als  dann 
der  Wind  nach  N137°E  überging,  klarte  es  auf  bis  zu 
cu  ni  5 — 6.  Um  10h  p.  rn,  sprang  der  Wind  von  N137°E 
auf  N227°  und  um  11h  50'  nach  N182°E. 
Ozongehalt  6 — 7.    Regen  4,3  mm.    Verdunstung  2,2  mm. 

1875,  den  26.  Juni. 

Position:  0°  13,2'— 0°  2,1'  S-Br.,  132°  15,5'— 1.32°  53,5' 0-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.    Vormittags   N71°E,    N82°E    und   N48°E, 

Nachmittags  NS2°E. 
Fahrt.    Anfangs  4—5,  dann  2,  Nachmittags  4 — 5,  dann  2,0. 
Wind:    Richtung.    Mittel   N160°E;    meist    südöstliclic    Winde, 

nur  IQh  p.  m.   N318°E. 
Stärke.    Mittel    1.2;  anfangs  2 — 3,  dann   nu'ist   1. 
Barom.:    Mittel   757,05  mm;    2  max.  757,90  mm    um   IQh  a.  m. 

und  757,90  mm   um    10h  p.  m.,    2  min.  756,60  mm    um   2h 

a.  m.  und  756.15  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   28,0°;    max.   28,4°   um   2h  p.  m..    min. 

27,8°  um  6h  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  22,3mm;  max.  23,2mm  um  lOha.ni., 

min.  20,5  mm  um  2h  a.  ra. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Den  Tag  über  cu  ni  8 — 10. 
Richtung.    Anfangs  aus  NE,  dann  E  und  ,SE  bei  südöstlichen 

Winden. 
Niederschi.:  — 
Znstand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,5°;  nuix.  28,1°   um  10h  a.  m., 

min.  26,6°  um   2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02627;  max.   1,0266,  min.   1,0259. 
Allg.  Bemerk.:    Um  2h  a.  m.  zogen    die  Wolken   bei  N161°E- 

Wing   ganz    laugsam    aus  NEzE,    in    derselben    Richtung 

starkes    Wetterleuchten.      Wind    zuweilen    N228°E.      Bei 


schwachen  südöstlichen  Winden  war  der  Himmel  den  Tag 

über  meist  ganz  bezogen. 
Leichter  Seegang  aus  der  Windrichtung.     Um  5h  p.  m.  ging 

der  Wind  nach  N273°E  und  drehte  sich  bis  10h  allmählich 

nach  N3I8°E,  dann  wurde  er  wieder  N138°E. 
Ozougehalt  8—9.    Regen  0.    Verdunstung  3,0  mm. 

1875,  den  27.  .luni. 

Position:  0°  3,1'— 0°  28,8'  N-Br.,  132°  58,4'— 133°  33,1' O-Lg. 

Schiffsbew.:    Kurs.     Vormittags    meist    N55°E,    dann  N88°E; 
Nachmittags  trieb  das  SchiÖ'  um,  2h  dann  N94°E. 
Fahrt.    Vormittags  3  —  1,    dann  4,   Nachmittags    um  6h  G,5, 
dann  3 — 1. 

Wind:  Richtung.  Mittel  N229°E;  Vormittags  anfangs  fast  still, 
dann  p]-licli  2 — 3,  Nachmittags  anfangs  wieder  ganz  still, 
dann  umspringend  von  N4°E  über  N49°E  nach  N94°E, 
sodann  nach  N274°E,  nachN184°E  und  wieder  auf  N285°E. 
Stärke.  Mittel  0,7;  Vormittags  erst  still,  dann  2—3,  Nach- 
mittags anfangs  still,  dann  6,  und  spät  Abends  wieder  ab- 
flauend bis  zu   1, 

Barom.:  Mittel  758,27  nun:  2  max.  758,75  nun  um  lOh  a.  m. 
und  760.30  mm  um  lOh  p.m.,  2  min.  756,40  mm  um  2h 
a.  m.  und  757,00  mm  um  2h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  26,7°;  max.  29,0°  um  10h  a.  m.,  mjn. 
23,2°   um  6h  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  22,3mm;  max.  23,3  mm  um  2h 
p.  ni.,  min.  21,0  uwn  um  6h  p.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Meist  ganz  bezogen  cu  ni  9  — 10, 
nur  um  (ih  a.  m.  cu  sti*.  7 — 8. 
Richtung.    Mit  dem   Winde  ziehend. 

Niedcrschl.:  Nachmittags  sehr  starker,  anhaltender  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,6°;  max.  27,7°  um  2h  p.  ni., 
min.  27,1°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02637;  max.   1,0266,  min.   1,0262. 

Allg.  Bemerk.:  Vormittags  ganz  dünn  bezogen,  die  Wolken 
zogen  bei  schwachen  SE-lichen  Winden  kaum  merklich 
aus  der  Windrichtung;  in  Lee  dunkle  Bänke.  SW-Dünung. 
Nachmittags  AVind  sehr  umspringend  zwischen  N4°E,  N49°E 
und  N94°E.  Hinonel  ganz  bezogen.  Um  5h  sprang  der  Wind 
um  nach  N274°E.  wobei  er  sehr  auffrischte  bis  6,  mit 
sehr  starkem,  anhaltenden  Regen.  Starkes  W'etterleuchten 
im  E.  Um  IQh  sprang  der  Wind  auf  N1S4°E,  11h  wieder 
auf  N285°E,  iunner  mehr  abflauend  bis  zu  1. 
Ozongehalt  7.    Regen  0.    Verdunstung  2,4  nun. 

1S75,  de«  2S.  .Juni. 

Positiiin:  0°  29,6'-0°  44,0'  N-Br.,  133°  35,3'— 134°  29,5'  O-Lg. 

Schiffsbew. :  Kurs.    Vormittags  N94°E,  Nachmittags  von  6h  ab 
N72°E. 
Fahrt.    Anfangs  2,  von   10h  „.  ni.  ab  5 — 7. 

Wind:   Richtimg.    Mittel  N152°E;   anfangs  N318°E,   von   lOh 
a.  m.  ab  N139°E. 
Stärke.    Mittel   1,8;  Vormittags  schwach,  gegen  Mittag  auf- 
frischend bis  zu  6. 

Barom.:  Mittel  758,98  mm;  2  max.  760,50  mm  um  10h  a.  m. 
und  759,25  nmi  um  lOh  p.  ni.,  2  min.  758,45  mm  um  2h 
a.  m.  und  757,65  nun  um  2h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  26,4°;  max.  27,8°  um  lOhp.  m..  min. 
25,0°   um  2h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dün-ste:  Mittel  21,5  nun;  nuix.  22,0mm  um  2h  a.  m., 
min.   20,8  mm   um  6h  p.  ui. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Den    ganzen  Tag    über  meist  ni 
und  eu  ni  beide  10,   nur  selten  8 — 9. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 

Nieilerscbl.:  Von  Zeit  zu  Zeit  ganz  leichter  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,4°;  max.  27,6°  um  2h  p.  m. 
und   um   10h  p.  „,  .  ,„jn   27,2°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel    1,02640;    max.    1,0266,   min.   1,0261. 

Allg.  Bemerk.:  Vormittags  schwacher  Wiml  und  abflauend 
N31S°E  bis  N273°K.  Himmel  bezogen.  NW-liebe  Dünung. 
Zeitweilig  leichter  Hegen.  Gegen  Mittag  N162°E  auf- 
kommend und  Nachmittags  immer  mehr  auffrischend  bis 
zu  5— 6  alsN139°E.  Von  12h— Ih  p.  ni.  abermals  leichter 
Regen,  ebenfalls  gegen  Abend.  SE-lichcr  Seegang. 
Ozongehalt  9 — 10.     Regen    142,8  mm.     Verdunstung  1,4  mm. 
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1874,  den  29.  Juni. 

Position:  0°  56,3'— 1°  4,5'  N-Br.,  134°  45,6'— 136°  3,6'  0-Lg. 
Schiftsbew.:  Kurs.    N71°E.  von   10h  a.  m.  ab  N93°E. 

Fabrt.    Vormittags  6—7,  Nacbmittags  3—6. 
Wind:    Richtung.    Mittel  N146°K;    Vormittags  N138°E,  dann 

N17'2°E,    Nachmittags    N17-2°E,    dann   still   und   Abends 

N161°E. 
Stärke.    Mittel  2,5;  Vormittags  5— 4,  Nachmittags  abflauend 

2-0. 
Barom.:    Mittel  758,21mm;    anfangs    758,85  mm   um   2'' a.  m., 

fiel  dann   bis  zum  min.  756.90  mm  um  2li  p.  m.  und  stieg 

bis  zum  max.   759,20  mm  um   10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  28,1°;    max.  29,2°    um    2l' p.  m.,   min. 

27,2°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  21,2  mm:  max.  21,8nim  um  2''  a.  m., 

min.  20,9  mm  um  6''  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  cu  ni   dünn    und  leicht 

bezogen,  um  l''  a.  m.  aufklarend   bis  cu  ci  5  —  6  und  cu 

Str.  5 — 6  um  lOl"  a.  m.;    Nachmittags  schön  und  klar,    es 

zeigten  sich  anfangs  nur  str.  2—3  am  Horizont,  dann  cu 

ci  3  —  4  und  Abends  cu  str.   1—2  ebenfalls  am  Horizont. 
Richtung.    Vormittags    aus    der  Windrichtung,    Nachmittags 

am  Horizont. 
Niedcrschl.:  Abends   10''  diesig. 
Zustand  d.  .See:  Temp.    Mittel  27,8°;  max.   28,3°  um  21' p.  m., 

min.  27,1°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02658;  max.   1,0267,  min.   1,0264. 
Allg.  Bemerk.:    Vormittags    frische    Briese    aus    N127°E    und 

N138°E,    welche   Nachmittags   ganz    abflaute.     Mit   cu  ni 

leicht  und  dünn  bezogen  bis  Ih  a.  m.,  dann  aufklarend  cu 

ni  in  E  am  Horizont  und  aus  der  Windrichtung. 
Nachmittags  schön  und  klar,   diesig  gegen  Abend.     Wasser 

glatt.     Wind  meist  still. 
Ozongehalt  7—8.     Regen  0,8  mm.    Verdunstung  3,5  mm. 

1875,  den  30.  Juni. 

Position:    1°   3,0'  — 0°   51,7'  N-Br.;    136°   22,9' —  137°   48,1' 

0-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.     N94°E. 

Fahrt.     3—5,  nur  um  6''  p.  ni.   1.6. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N11°E:    Vormittags  meist   still,    um 

10h  a.  m.  N72°E,  Nachmittags  N4°E. 
Stärke.     Mittel  0,6;    Vormittags    fast  still,    Nachmittags  ein 

wenig  auffrischend  bis  zu  2  um   10''  p.  m. 
Barom.:  Mittel  758,18  mm;    2  max.    758,90mm   um    lOl»  a.  m. 

und  758,60  nmi  um   10''  p.  m.,    2  min.  757,85  mm   um   6'' 

a.  m.  und  757,40  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  28,3°;    max.  29,2°   um   21'  p.m.,    min. 

27,8°  um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  22,0  mm;    max.  23,1  mm    um   6'' 

p.  m.,  min.  21,0  mm  um  2''  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Den  Tag  über  leicht  und  dünn 

bezogen,  cu  ni   8 — 10. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  Früh  2''  a.  m.  bis   10h  a.  m.  diesig. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  27,6°;  max.  28,1°  um  10h  a.  m., 

min.  26,7°  um   W<'  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mitte!   1,02643;  ma.x.   1,0266,  min.   1,0260. 
Allg.  Bemerk.:    Vormittags  früh  windstill,    erst  um   10h  erliob 

sich  ein  sehr  schwacher  N72°E.     Wetterleuchten  im  West. 

Himmel  leicht  und  dünn  bezogen.     See  glatt. 
Nachmittags  Wind  N4°E.  gegen  Abend  etwas  stärker  werdend 

bis  zu  2.     Himmel    ganz    dünn  bezogen,    so  dass  Abends 

die  Sterne  durchschimmerten.     Schwaches  Meeresleuchten 

im  Kielwasser. 
Ozongehalt  7.     Verdunstung  3,6  mm. 

1875,  den  1.  Juli. 

Position:   0°  48,7'  — 0°   22,3'  N-Br;    137°   59,7' —  138°  46,4' 

0-Lg. 
Schiftsbew.:  Kurs.     N88°E  bis  gegen  6h  p.  m.,  dann  trieb  das 

Schiff,  N99°E  um   10h  p.  ,„. 
Fahrt.     Meist  3—4,  nur  von  6h  — 10h  a.  m.   i. 


Wind:     Richtung.      Mittel   N70°E;     Vormittags    N4°E,    dann 
N162°E,    Nachmittags  N207°E,  still  und  Abends  N7  2°E. 
Stärke.     Mittel  0.3,  Vormittags  0—1.  Naclimittags  2—3. 

Barom.:  Mittel  758,19  mm;  2  max.  759,30  mm  um  10h  g.  m. 
und  758,95  mm  um  10h  p.  m.,  2  min.  757,60  mm  um  6h 
a.  m.   und  757,60  mm  um  6h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  26,9°;  max.  27,8°  um  2h  a.  m.,  min. 
25,4°  um  10h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  21,7mm;  max.  22,5  mm  um  10h 
p.  ra.,  min.  20,3  mm  um  6h  p.  m. 

W'olken:  Gattung  u.  Betrag.  Den  ganzen  Tag  dünn  bezogen, 
darunter  leichte  ni  aus  der  Windrichtung  cu  ni  8 — 10, 
jedoch  gegen  Abend  aufklarend  bis  zu  str.  3  —  4  am 
Horizont. 

Niederschi.:  Früli  ein  10  Minuten  anhaltender  leichter  Regen, 
gegen   10''  und  von  3h  30' — 4h   abermals  leichter  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,5°;  max.  28,0°  um  2''  p.  m., 
min.  27,3°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1.02647;  max.   1,0266,  min.   1,0263. 

Allg.  Bemerk.:  Vormittags  N4°E  1—2,  abflauend,  zuletzt 
N162°E  sehr  schwach.  Himmel  ganz  dünn  bezogen,  da- 
runter leichte  ni  aus  der  Windrichtung,  zuweilen  auf- 
klarend bis  zu  4.  Gegen  Morgen  mehr  bezogen.  See  glatt. 
Nachmittags  ganz  bezogen  cu  ni  10,  nach  dem  Regen  um 
4h  aufklarend,  str.  am  Horizont,  oben  leichte  ni,  doch 
bald  oben  ganz  klar. 
Ozongehalt  8  —  9.     Regen   10,7  mm,  Verdunstung  2,2  mm. 

1875,  den  2.  Juli. 
Position:     0°  15,0' -  0°  7,8'  N-Br;     138°  52,7' —  140°  3,6' 

0-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.    Um  211  a.  m.  trieb  das  Schiff,  dann  N86°E 
Nachmittags  N75°E. 
Fahrt.     3—5. 
Wind:    Richtung.     Mittel   N265°E;    Vormittags    fast  still,    um 
10h  N73°E,  Nachmittags  anfangs  N298°E,  dann  N253°E. 
Stärke.    Mittel    1,1;    Vormittags  0—1,  Nachmittags  meisr  2, 
um  6h  p.  m.  3 — 4. 
Barom.:    Mittel  759,22  mm;    2  max.  760,70mm  um  10h  a.  m. 
und  760,90  mm    um    10h  p.  m.,    2  min.  757,70  mm  um  2h 
a.  m.  und  758,20  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.   Luft:    Mittel  27.1°;    max.  27,6°   um   10h  a.  m..  „lin. 

26,6°  um  6''  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  21,5  mm;  max.  22,8  mm  um  10ha. m., 

min.  20,6  nnn  um  6h  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Um  2h  leicht  bezogen  cu  9— 10, 
um  6h  cu  ci  6  —  7,    um   10h    wieder    vollständig    bezogen 
cu  ni   10,    Nachmittags    mehr    aufklarend    bis    zu    5    um 
10h  p.  ,„. 
Richtung.     Morgens  erst  von  S,  dann  von  SE,  Nachmittags 
aus  W  ziehend. 
Niederschi.:  Von   10''  — 10h   35' a.  m.  Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  27,7°;  max.  27,9°  um  6h  a.  m., 
min.  27,6°  um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewi.'ht.    Mittel   1.02657;    max.   1,0268.  min.   1,0264. 
Allg.  Bemerk.:  Bei  gänzlicher  Windstille  um   1''  30'  a.  m.  aus 
N   leicht  l)ezogen.     Morgens    hohe  ci,    darunter   leichte  ni 
von  SE  nach  NW   ziehend.     Um    10h    schwacher    Hauch 
aus  N73°E,    ganz    bezogen   cu  ni   10   aus  SE  mit  Regen, 
der  reichlich  Va  Stun<le  anhielt. 
Nachmittags  mehr  und  mehr  aufklarend,    sehr  hohe  ci,   da- 
runter cu  ni  aus  der  Windrichtung,    die   sich   zu  Lee  am 
Horizont    aufthürmten,    oberer    Hinnnel    oft    klar.     Wind 
N275°E    bis    zu    3—4  um  6''  p.  m.    auffrischend,    jedoch 
Abends  abflauend  bis  zu   2. 
Ozongehalt  8.     Regen  7,5  mm,  Verdunstung  2,0  mm. 

1875,  den  3.  Juli. 
Position:  0°  7,1'  N-Br.-0°  2,1'  S-Br.;  140°  16,4'-141°  3,6 

0-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.     Vormittags    N75hE,    von    10h  ab   N84   E, 
Nachmittags  N73°E. 
Fahrt.     Meist  2—3,  um   10h  a.  m.  und   10h  p.  m.  o. 
Wind:   Richtung.    Mittel  N277°E;    Vormittags  meist  N253°E, 
Nachmittags  meist  N275°E,  Abends  still. 
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Stärke.    Mittel    1,5;    Vormittags    2 — 3,    Nachmittags    flauer 
1—2,  Ahends  still. 

Barem.:  Mittel  7GO,07mm;  2  max.  761,80  mm  um  10h  a.  m. 
und  761,l.jnim  imi  IC'  p.m.,  2  min.  709,20  mm  um  2'' 
a.  m.  und  758, CO  mm  um  6''  p.  m. 

Temp.  d.  Lufi:  Mittel  27,9°;  ma.K.  28,ü°  um  21'  p.  m.,  min.  27,4° 
um  2''  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  21,5mm;  max.  22,1  mm  um  lOli 
p.  m.,  min.  20,5  mm  um  2''  a.  m. 

Wolken:  C4attun^  u.  Betrag.  Vormittags  klar  eu  ci  4 — 5,  um 
10''  etwas  l)ezi>geu  cu  ni  7,  Nadiuiittags  aufklarend  an- 
fangs cu  ni  5 — (j,  dann  nur  ui  und  cu  str.  1 — 2,  letztere 
am  Horizont. 

Niederselil.:  Um  lO'' a.  m.  Kegenböen,  ebenfalls  5''  ','>0'  p.m. 
etwas  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp     Mittel  27,7°;  max.  28,0°  um  2''  p.  m., 
min.  27,;l°  um  21'  a.  ni. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02663;  ma.\.   1,0268,  min.   1,0265. 

Allg.  Bemerk.:  Vormittags  Wind  N253°E  2—3,  Himmel  klar, 
leichte  cu  und  ci,  leichte  Regenböen  aus  der  Windrich- 
tung. Um  9I1  30'  ging  der  Wind  aus  N253°E  nach 
N320°E  und  ll''  in  einer  Regenböe  wieder  auf  N2ü3°E. 
Obere  Wolken  zogen  aus  NNW. 
Nachmittags  aufklarend.  Wind  N275°E  abflauend,  gegen 
Sh  still,  selten  ein  Hauch  aus  N320°E.  Westliche  Dünung, 
eu  Str.  1—2  am  Horizont,  oben  zuweilen  leichte  ci. 
Ü/ongehalt  7 — 8.     Regen  0,5  mm,  Verdunstung  2,7  mm. 

1875,  deu  4.  Juli. 

Position:  0°  0,6'  S  Br.  — 0°  2,3'N-Br.;   Ul"^  27,8'  — 142°  21,5' 

0-Lg. 
Sclüfl'sbew. :    Kurs.       N74°E.    von    6''  p.m.    ab    N51°E    und 

N62°E. 
Fahrt.     4 — 4,5.  von  6h  p.m.  ab  1,5. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N49°E;    Vormittags  meist  still,  nur 

um  6h  kurze  Zeit  N6°E,  Nachmittags  N51°E  nach  N107°E, 

Abends  N6°E'. 
Stärke.     Mittel    0,6;    um    10h  a.  ,„.    ui„|    ßh  p.  u).  2,    sonst 

0—1. 
Barom.:    Mittel   759,71  mm:    2  max.   760,65  mm  um   10h  a.  m., 

760,05  mm  um  10h  p.  m.,    9  niin.  759,50  mm  um  2h  a.  m. 

und  758,95  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.   d.  Luft:    Mittel   28,3°:    max.  .30.7°   um  2h   p.  m..    min. 

27,0°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.    d.   Dünste:    Mittel  22,1mm;    max.  23,1mm    um   2h 

p.  m.,  min.  20,3  nmi  um  6h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Um  2h  klar,   nur  ni  4  am  Hori- 
zont, um  6h  a.  m.  leicht  mit  cu  0  bezogen,   um  10h  y.  ^^ 

cu  ci  6  bis  gegen  6h  p.  m.,    dann    wieder    mehr    bezogen 

bis  zu  cu  ni   8,    Abends    aufklarend    bis    zu   cu  ni  4  um 

lOh  p.  m. 
Richtung.     Aus  N,  Abends  aus  NW  ziehend. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  28,2°;  max.  29,1°  nm  2h  p.  m., 

min.  27,6°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1.02658;  max.   1,0268,  min.   1,0264. 
Allg.   Bemerk.:  Vormittags  Wind   anfangs   still,    um  6h  N6°E 

bis  zu  2,  dann    wieder   still.     Oberer  Himmel   klar,    in  N 

am  Horizont   eine  dunkle  Bank  um  5h,    von  da  ab  leicht 

mit  cu  bezogen  bis  zu  9. 
Nachmittags  schwache  N51°E-Winde,    Himmel    sonst    klar, 

Horizont  besetzt  mit  cu,  oben  leichte  ci,  zuweilen  ni   vom 

Horizont  beraufzichend  in  der  Windrichtung. 
Ozongehalt  7 — 8.     Regen  0,6  mm,  Verdunstung  2,8  mm. 

1875,  den  5.  Juli. 

Position:  0°  6,6'— 0°  13,6' N-Br.;  142°  33,4'— 143°  30,3' 0-Lg. 
Scliiflsbew. :    Kurs.      Vormittags     stets     N61°E;     Nachmittags 
N95°E. 
Fahrt.     3—4. 
Wind:  Richtung.   Mittel  N64°E;  Vormittags  N5°E-  und  N50°E- 
Wiude,  Nachmittags  N50°E   und  N95°E. 
Stärke.    Mittel  0,7;  meist  0—1;  max.  2  um   IQh  p.m. 
Barom.:    Mittel    759,44mm;    2  max.  761,00mm  um  10h  a.  m. 
und  76O,.30  mm  um  10h  p.  m  ^    -i  !„]],.    759,84  mm  um  2h 
a.  m.  und  758,10  mm  um  2h   p.  m. 
Foräcbimgsrt'i&c  S.  M.  S,  „Guzellu".    V.  Tlieil;    Mctuurologio. 


Temp.  d.  Luft:    Mittel  28,5°;    max.   29,8°    um  2h  p.  m.,    min. 
27,6°   um  6h  a.  ra. 

Spannkr.   d.   Dünste:    Mittel   23,0  mm;   max.  25,5  mm  um  10h 
p.  m,  min.  21,8  mm  um  2h  p.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Vormittags  klar,  nur  cu,   cu  Str., 
CO   ci    abwechselnd   2 — 4:    Nachmittags  anfangs    klar,    um 
6h     bezogen,     oben    cu    ci ,     unten    cu    ni    8 — 9;     Abends 
ganz  klar. 
Richtung.      Mit   dem   Winde   ziehend. 

Niederschi.:    Um  6h  p.  m.  Regen  wäbr<-nd  einer  halben  Stunde, 
Abends  diesig. 

Zustand  d.  See:    Temp.     Mittel    28,3°;    max.    28,6°    um    10h 
a.  m.,  min.  27,8°   um  10h  p.  ni. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02653;  max.  1,0268,  min.  1,0263. 

Allg.  Bemerk.:  Vormittags  war  der  Wind  schwach,  anfangs 
N5°E,  dann  N50°E,  Nachmittags  ebenfalls  schwach  N50°E, 
Abends  NS4°E  und  etwas  stärker  bis  zu  2. 
Anfangs  klar,  str.  0 — 1  am  N-Horizont,  dann  cu  2 — 3  nach 
S;  von  3h  — 4h  klar,  später  cu  str.  in  NE  4 — 5;  von  IQh 
a.  m.  bis  4h  p.  m.  klar,  nur  cu  ci  3 — 4:  gegen  6h  bezogen 
hohe  eu  ci,  darunter  cu  ni  8 — 9  mit  halbstündigem  Regen, 
Abends  ganz  aufklarend  und  etwas  diesig. 
Ozongehalt  5;  Verdunstung  2,6  mm. 

Meeresleuchten    in    kleinen    Punkten    und    plützliches    Auf- 
blitzen. 

1875,  deu  6.  Juli. 

Position:    0°   11,6'  N-Br.    bis   0°   7,4'   S-Br.;    143°    43,5'    bis 

144°  41,6'  0-Lg. 
Schifl'sbew.:    Kurs.     Vormittags  N95°E,  Nachmittags  N119°E, 
dann  N103°E. 
Fahrt.     3—4. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N92°E;  Vormittags  anfangs  N84°K, 
dann    N50°E;     Nachmittags    N95°E,    N118°E,    Abends 
N129°E. 
Stärke.     MitCel   1,1;    meist    1 — 2;    um    6h  p.  m.    kurze    Zeit 
etwas  frischer  bis  zu  3. 
Barometer:  Mittel  760,16  mm;  2  max.  761,15  mm  um  10h  a.  m. 
und  761,35  mm  um   10h  p,  m.;    2  min.  759,45  mm  um  2h 
a.  m.  und  759,30  mm  um  6  h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  28.8°;    max.  29,9°   um  2h  p.  m.;   min. 

27,9°  um  6h  a.  m. 
.Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  214  mm;    max.   22,2  mm    um   IQh 

p.  m.,  min.  20,5  mm  um  6h  p.  m. 
Wolken:   Gattung   und  Betrag.     Wetter   den  Tag   über   sclion, 
cu    und   eu  ci    abwechselnd   2 — 4,    jedoch    um    lO''  a.  m. 
leicht  bezogen  cu  8. 
Richtung.     Anfangs  am  Horizont,  dann  aus  der  Windrichtung 
ziehend. 
Niederschi.:  Um  2h  a.  m.  diesig. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  28,0°;  max.  28,3°  um  2h  p.  m., 
min.  27,4°   um  2h  a.  m. 

Spezif.  Gewicht.  Mittel  1,02662;  max.  1,0267,  min.  1,0264. 
Allg.  Bemerk.:  Vormittags  schwache  N9ö°fc;-  und  N,50°E- 
Winde,  Nachmittags  schwache  erst  N95°E-,  dann  N140°E- 
Winde,  meist  1 — 2.  Wetter  schön,  cu  und  eu  ci  2—4 
theils  am  Horizont,  theils  aus  der  Windrichtung,  nur 
kurze  Zeit  um  10h  a.  m.  leicht  bezogen. 
See  ruhig  und  blau. 

Nach  Simnenuntergang   von   W    nach  E  rothe  Streifen    über 

den    ganzen    Himmel,    deren  Ausgangspunkt    genau    dem 

Untergangspunkt    der    Sonne    diametral    gegenüber     lag. 

Wetterleuchten  in  S.     Einzelne  .Sternschnuppen. 

Ozongehalt  =  4.    Regen  =  0,4  mm.   Verdunstung  =  3,1  mm. 


1875,  den  7.  Juli. 

Position:    0°  10,8'   bis  0°  25,2'  S-Br.;    144°   52,1'    bis    145° 

22,3'  0-Lg. 
SchiftVbew.:  Kurs.    Vormittags  N106°E,  N118°E  und  N151°E; 

Nachmittags  anfangs  N61°E,  dann  N79°E,  zuletzt  N196°E. 
Fahrt.   Vormittags  3 — 4:    Nachmittags   meist  4—5,5   nur  um 

6h   p.  m   1,9. 
Wind:  Richtung.   Mittel   N98°E;  anfangs  N95°E,  dann  N73°E 

und  N84°E;  Nachmittags  anfangs  N95°E,  dann  N140°E. 

12 


90 


Forschungsreise  S.  M.  S.  „Gazelle".     V.  Theil:  Meteurologie. 


Stärke.  Mittel  2,7;  Vormittags  anfangs  nur  2,  dann  auf- 
frischend bis  zur  Stärke  5  und  böig,  Nachmittags  wieder 
etwas  abflauend  bis  zu  2. 
Barom.:  Mittel  760,0;inin!;  2  max.  7G0,70  mm  um  10''  a.  m. 
und  760,45  mm  um  lO^  p.  m.,  2  min.  759,35  mm  um  2  h 
a.  m.  und  759,35  nun  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,4°;    max.   28,2°   um  2h   a.  m.,    min. 

26,5°   um   10h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  22,4  mm,  max.  25,5  mm  um  6h  p.m., 

min.  21,6  mm  um  2''  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.      Anfangs    schön,    nur   eu    1 — 2 
am  Horizont,    von   5h  a.  m.  ab   sii-h    immer   mehr    bewöl- 
kend bis  zu  cu  ni  9  um   10h  a.  m.;    Nachmittags  Bewöl- 
kung sich  vermindernd,    Abends  ganz   aufklarend    bis  zu 
cu  ni  2—3. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:     Von   6h — gh  a.  m.    leichte    Regenböen,    2h  p.  m. 

feiner  Regen  während  ^,'2  Stunde. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,8°;   max.  28,3°   um  6h  a.  m., 

min.  27,7°   um  2h  a.  ni.  und  um   IQh   p.  m. 
Allg.  Bemerk.:    Bis  öh  schön,    dann  Wind  auffrischend,  böig 
bis   zur  Stärke  5.     Von  8h  — 10h   Wind   umspringend   von 
]S[50°E— N140E— N95°E;    gegen   11h   15'  wieder  N140°E 
2—3,  Böen  4—5. 
See  tiefblau.     Seegang  aus  E,  massig. 
Abends  ganz  aufklarend,    einige  Regenböen  zogen   vor  dem 

Schifte  vorüber. 
Wetterleuchten  im  S. 
Ozongehalt  4 — 5;  Regen  0,3  mm;  Verdunstung  3,5  mm. 

1S75,  den  8.  Juli. 

Position:  0°  26,9'— 0°  45,1'  S-Br.;  145°  23,3'— 145°  40,2'  0-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.      Vormittags    N50°E,    N174°E,    N163°E; 
Nachmittags  N151°E  und  spät  N53°E;   um  6h  p.  m.   trieb 
das  Schift'. 
Fahrt  3—4,6;  nur  um  2h  p.  m.   1,0. 
Wind:    Richtung.  .  Mittel    N113°E;    abwechselnd  N95°E    und 
N118°E. 
Stärke.     Mittel    3,6;     Vormittags    2 — 3,     Nachmittags    auf- 
frischend 4,  und  Abends  bis  zu  5 — 6. 
Barom.:    Mittel  758,85  mm;    2  max.  759,65  mm   um   10''  a.  m. 
und    758,80  mm  um    10h  p.m.;    2  min.  759,00  mm  um  6h 


a.  m.  und  757,95  mm  um 


p.  m. 


Temp.  d.  Luft:    Mittel  28,4°;    max.   29,3°    um  6''  p.   m.,  min. 

27,0°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  21,6mm;    max.  22,7  mm   um    IQh 

a.m.,  min.   20,1  mm  um  6h  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Wetter  schön  und  klar,  nur  cu  ni 
und  cu  Str.  3 ;  Nachmittags  klar  und  schön,  leichte  cu  aus 
der  Windi'ichtung  2 — 5,  Abends  cu   1. 
Richtung.     Mit  dem  Winde   ziehend. 
Niederschi.:  Um  12''   10'  3.  m.   etwas  Regen. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  27,9°;  max.  28,1°  um  2h  p.  m., 
min.  27,6°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02678;   max.   1,0269,  min.   1,0267. 
Allg.  Bemerk.:  Klar  und  schön,  wie  am  Abend  vorher,  einige 
cu  ni  2 — 3,    bisweilen  auch    cu  str.  3   aus    der  Windrich- 
tung;   Nachmittags  nur   leichte    cu   aus   der  Windrichtung 
3 — 6,  sonst  klar  und  schön.    Wind  fast  gleichmässig  3 — 4, 
doch   mehr  auffrischend  Abends  bis  zu  6. 
See  ruhig,  hellblau. 

Schwaches  Meeresleuchten    in    einzelnen  Punkten    und  Auf- 
blitzen aus  der  Tiefe. 
Ozongehalt  7;  Regen  1,1  mm,  Verdunstung  2,9  mm. 

1875,  den  9.  Jidi. 

Position:  0° 33,1  S-Br.— 0°  1,1'  N-Br,  145° 45,2'— 146° 2,3' O-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.     Anfangs  N179°E,   dann  N53°E. 

Fahrt.    Anfangs  3—3,5,  dann  5 — 6,4. 
Wind:  Richtung.    Stets  N118°E. 

Stärke.     Mittel   4,2;    zwischen    3,5    und    5,    allmählich    zu- 
nehmend. 
Barom.:    Mittel    759,60mm;    2  max.   760,00mm    um   6h   a.m. 
und  761,35  mm  um   10h  p.  m.;    2  min.   758,70mm  um  2h 
a.  m.  und  757,95  um  2h  p.  m. 


Temp.  d.  Luft:  Mittel  28,7°;  max.  29,2°  um  2h  p.  m.,  min.  2S,4° 

um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  21,2  nun;    max.   21,7  mm    um    10h 

a.m.,  min.  20,5mm  um  2h  a.  m.  und  um  6h  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Schön  und  klar,   leichte  cu  1 — 2 
aus    der  Windrichtung,    um  Mittag   cu    ci    und    cu    str.  2, 
Abends  ganz  klar. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  27,7°;  max.  28,0°  um  2h  p.  m., 

min.  27,5°  um   2h  a.  m. 

Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02675;   max.   1,0269,  min.   1,0266. 

Allg.  Bemerk.:  Hinmiel  ganz  klar,    nur  wenige  leichte   cu  aus 

der   Windrichtung,    vorübergehend    auch    wenige   ci    und 

Str.;    Abends    ganz    klar.     Wind    frisch  3 — 4,    an  Stärke 

allmählich  zunehmend  bis  zu  5. 

Morgens     früh     vereinzeltes     Wetterleuchten.       Wasserfarbe 

hellblau. 
Bei  Sonnenuntergang  dieselbe  Erscheinung  wie  am  7. 
Ozongehalt  6 — 7;  Verdunstung  5,0  mm. 

1875,  den  10.  Jiüi. 

Poshion:  0°  20,8'— 1°  47,4'  N-Br.,  146°  14,3'~-14Ü°  53,0'  O-Lg. 
Schift'sbew.:  Kurs.  Vormittags  meist  N44°E  und  N25°E,  Nach- 
mittags   N36°E. 
Fahrt.     4—6. 
Wind:   Richtung.     Mittel    N99°K,    meist    N95°E,    bisweilen 
N106°E. 
Stärke.  Mittel  3,7;  Vormittags  5,  dann  Nachmittags  abflauend 
bis  zu  2,   Abends   10h  wieder  4. 
Barom.:    Mittel  759,62mm;    2  max.   761,40mm  um    10h  a.m. 
und  760,35  mm  um   IQh  p.  ni.,  2  min.   759,35  um  2h  a.  m. 
und  757,75  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   28,7°;    max.  29,2°   um   10h  a.  m.,   min. 

28,3°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.    Dünste:    Mittel    21,1mm;    max.   21,5  mm    um    2h 

a.  m.,  min.  20,6  mm  um  2h  p.  m. 
Wolken:    Gattung  und  Betrag.     Schön  und  klar,  cu   1 — 2. 

Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:   — 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  27,8°;  max.  28,2°  um  2h  p.  m., 
min.  27,6°  um  2h  a.  m.  und  um  10h  p.  ni. 
Spezif  Gewicht.    Mittel   1,026.80;    max.   1,0271,  min.   1,0267. 
Allg.  Bemerk.:    Schön  und  klar  den  ganzen  Tag  mit  leichten 
cu   1—2,  bei  frischem  N95°E  Wind. 
Leichte  See  und  Dünung  aus  West.     Farbe  dunkelblau. 
Ozongehalt  5,   Verdunstung  6,3  mm. 

1875,  den  11.  Juli. 

Position:    2°  7,7' —  2°  23,8'  N-Br.,    147°  5,7' —  147°  37,1' 

O-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.    Vormittags   meist   N49°E,    dann   N117°E, 

Nachmittags  meist  N139°E,  dann  N27°E. 
Fahrt.    Vormittags  6 — 4,  Nachmittags  anfangs  2,8,  dann  1,0. 
Wind:     Richtung.     Mittel    N94°E;     anfangs    N117°E,     dann 

N72°E. 
Stärke.    Mittel  2,3.    Vormittags  anfangs  4—5,  abflauend  bis 

zu  2 — 3.     Nachmittags  immer  mehr  abflauend  bis  zu  0-1. 
Barom.:   Mittel    759,43mm;    2  max.   760,10mm    um    lOl'  a.m. 

und    760,35mm    um   6h  p.m.;    2  min.    758,90mm   um   6h 

a.  m.  und  758,15  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.   d.  Luft:    Mittel  28,6°;    max.    29,4°    um    2h  p.  m.,    min. 

28,2°  um  6h  a.  m.  und  um  10h  p.  ni. 
Spannkr.   d.  Dünste:    Mittel    21,5  mm;    max.  22,1mm   um    10h 

a.  m.,  min.   21,2  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken :  Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  schön  und  klar,  cu  1  -  2, 

dann    sich    mehr    beziehend    cu  ni  5  von  6h  a.  m.    bis  2h 

p.  m.,  Abends  aufklarend  bis  cu  1 — 2. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  28,2°;  max.  28,6°  um  2h  p.  m., 

min.  27,6°   um   10h  p.  „,. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02678:  max.   1,0270,  min.  1,0265. 
Allg.  Bemerk.:  Schön  und  klar  mit  Sonnenaufgang,  anfangs 

cu    1 — 2,    bei    frischem   N117°E,    dann    Bewölkung    zu- 
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nehmend  bis  eu  ni  5,  während  dpr  Wind  drehte  nach 
N72°K  und  zu  gleicher  Zeit  innuer  mehr  abfiaute.  Abends 
aufklarend  bis  zu  cu   1—2,   Wind  N'J4"E  fast  still. 

Ozongehalt  5;   Verdunstung  5,0  mui. 

See  ruhig,  blau. 

1875,  den  12.  Juli. 

Position:    2°    27,2'— 2"   3-l,G'    N-Br.;    147°    39,3'  — 148°    2G,9' 

OLg. 
Schitl'sbew  :    Kurs.     Vormittags  N62°E,   N107°E,    dann    trieb 

das  Schiff;  Nachmittags  N9G°E,  N51°E,  N9G°E. 
Fahrt.   Vorujittags  0,5— 1,G,  Nachmittags  meist  4,  zuletzt  2,3. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N19G°E;    Vormittags   fast   still   siid- 

ustlich.      Nachmittags    schwach    N74°E,     dann    N254°E, 

letzterer  bis  zum  niax.   2. 
Stärke.     Mittel  0,4;   Vormittags  0—1,  Nachmittags   1—2. 
Barom.:  Mittel   757,SGmui;  niax.  758,50  mm  um  2'' a.  ui.,  min. 

75G,80.mm  um  2''  p.  m.     Ganz  unregelmässig. 
Temp.  d.  Luft:   Mittel  28,6°;    max.    31,0°    um   lOh  a.  m.,   min. 

27,0°  um  10h  p.  ,n. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  22,7  mm;    niax.  23,G  uuu   um    10h 

a.  m..  min.  21,9  mm  um  2'>  p.  m. 
Wolken:    Gattung   u.   Betrag.     Vormittag    anfangs    ganz    klar 

und  schön,  später  leichtere  cu   1 — 2  am  Horizont,  die  sieh 

aber  häuften    bis  5    um    10h  a.  m. ;    Nachmittags   bezogen 

cu  ni   7—8. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschl.:  Vormittags  früh  diesig,  Nachmittags  Gh  etwas  Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  28,4°;  max.  29,5°  um  2''  p.  m., 

min.  27,6°  um   10h  p.  „,. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02G70;  max.   1,0269,  min.  1,02G4. 
Allg.  Bemerk.:    Schon    und    klar,    später    leichte    cu;     Wind 

meist  still. 
Nachmittags  bezogen  cu  ni  7 — 8:  zahlreiche  Regenböen  am 

Horizont,    später  dicke  Bänke   in  N.     Wind  Abends   um- 
springend   Sh— 9h    N231°E,    9h— 10h   N18G°E,    von    10h 

N254°E,  etwas  auffrischend  bis  zu  2. 
Ozongehalt  6 — 7;  Verdunstung  3,2  mm. 

1875,  den  13.  Juli. 

Position:    2°    35,7'— 2°  33,2'    N-Br.,    148°    39,4'— 149°    47,4' 

0-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.      Vormittags    N9G°E.    Nachmittags    meist 
NI13°E,  zuletzt  NS5°E. 
Fahrt.    Vormittags  4 — 5,  Nachmittags  meist  2—3,  zuletzt  4,7. 
Wind:    Richtung.    Mittel  N185°E,  meist  N186°E,  von  6h  p.  m. 
ab  N206°E,  dann  N164°E. 
Stärke.     Mittel  2,0;  bald   1—2,  bald  2—3. 
Barom.:    Mittel  758,05  mm;    2  max.  759,30mm   um   10h  a.  m. 
und  758,00  mm   um   IQh  p.  m.,    2  min.   758,30  mm    um  6h 
a.  m.  und  756,70  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,0°;    raa.x.  27,5"    um    10h  p.  m.,    „iju. 

24,2°   um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  21,2  mm;  max.  21,7  mm  um  2h  a.m., 

min.  20,8  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Vormittags  ganz  bezogen  ni  10, 
Nachmittags  etwas  aufklarend  bis  zu  cu  ci  6 — 7,  Abends 
dichter  bezogen  eu  str.  7—8,  dann  cu  8—9. 
Richtung.     Vormittags  keine  Richtung  bemerkar,  Nachmittags 
etwas  abweichend  von  der  Richtung  des  Windes. 
Niederschi.:     Von    Ih  5'— 6h   30'   a.  m.    Regen;    um    10h  ;,.  „. 

etwas  Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,7";  max.  28,1"   um  2h  p.  m., 
min.  27,3°   um   10h  a.  ,„. 
Spezif.  Gewicht.     Stets  1,02640. 
Allg.  Bemerk.:    Himmel  Vormittags  ganz  bezogen,    Regenböen 
in  S   am   Horizont,    Ih   30'    ging   der  Wind   auf  N18G°E; 
starker   Regen:    auf  der   Morgeuwachc    wurde   der   Wind 
sehr  flau  bis  zu   1. 
SEIiehe  Dümiug,  dunkelblau. 

Nachmittags  etwas  aufklarend,  hohe  Str.,  ci  ohne  Bewegung, 
darunter  dunklere  cu  aus  SW,   gegen   Abeiul    dichter   be- 
zogen. 
Ozongehalt  7-8;  Regen  76,7  mm;  Verdunstung  1,8  mm. 


1875,  den  14.  Juli. 

Position:  2°  28,7'— 1°  47,8'  N-Br.:  1,J0°  7,G'— 150°  35,6'  0-Lg. 

Schifl'sbew.:    Kurs.     Vormittags   NI2(l°E.    daini    N187°E    und 
N176°E;  Nachmittags  N176°E,  dann  N142°E. 
Fahrt.  — 

Wind:   Richtung.    Mittel  N91°E;  meist  N142°E,  gegen  Abend 
N30°E. 
Stärke:   Mittel    1,1;  schwach    1—2. 

Barom.:  Mittel  757,37  mm;  2  max.  758,90  mm  um  10h  a.  m. 
und  758,50  mm  um  10h  p.m.,  <>  ,„j„  75(;,:5,j  ,„„,  „,„  -ni 
a.  m.  und  756,50  mm  um  6h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  28,0°;  max.  29,0°  um  10h  ;i.  „i.,  ,„i„. 
27.3°   um  6h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  20,5  mm;  max.  20,7  nnn  um  2h  a.  m., 
min.   19.2  mm  um  2h  p.  ni. 

Wolken:    Gattung   u.    Betrag.     Vormittags    klar;    anfangs   nur 
der  Horizont   besetzt   mit   cu  str.   3,    dann    auch    cu    5 — 6 
aus  der  Windrichtung;   Nachmittags  cu  ci  und  cu  ni  8 — 9. 
Richtung.     Aus  E. 

Niedersehl.:    — 

Zustand  d.  See:    Temp.      Mittel    27,8°;    max.    28,3°    um    10h 
a.  m.,  min.  26,9°   um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02660;    max.   1,0269,  min.   1,0263. 

Allg.  Bemerk.:  Wind  schwach,  meist  N142°E,  gegen  Abend 
N30°E,  gleiehmässig  1 — 2.  Vormittags  Himmel  klar,  nur 
der  Horizont  besetzt,  kurz  vor  Mittag  und  den  ganzen 
Nachmittag  hoch  ganz  dünn  und  durchsichtig  bezogen, 
manchiual  klar,  darunter  eu  5 — 6  langsaui  aus  der  Wind- 
richtung ziehend. 
Dünung  von  ESE. 
Ozungchalt  6;   Regen   1,0  mm;   Verdunstung  2,7  mm. 

1875,  den  15.  Juli. 

Position:  1°  42,8'- 0°  46,0' N-B.;  150°  40,8'— 151°  4,0' 0-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.     Vormittags  N142°E,  Nachmittags  N17G°E 
und  N187°E. 
Fahrt.     2—4. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N12°E;    Vormittags  N52°E,   Nach- 
mittags N322°E  und  N7°E. 
Stärke.     Mittel    1,7;    anfangs    schwach,    bis    2h  p.  m.    auf- 
frischend bis  zu  3,  dann  wieder  abflauend  bis   1 — 2. 


Barom.:    Mittel  756,76mm; 


max.   757,25  mm  um   10h  y.  in_ 


und  758,25  mm  um  10h  p.  m. ,   2  min.  756,15  mm   uui  6h 
a.  m.  und  756,15  mm  um  6h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:   Mittel  28,3°;   max.  29,4°  um   10h  a.  m.,   min. 
27,8°  um  2h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    21,3  mm;    max.  21,9  mm    um    Gh 
p.  m.,  min.  20,4  mm  um  Gh  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Vormittags  klar,  nur  cu  ni  bald 
4—5,   bald  2;   Nachmittags   mehr  bezogen   cu  ni   7 — 8,   bis- 
weilen  ci  Str.   oben  und  cu   am  Horizont   7,   doch  bisweilen 
nur  4. 
Richtung.   — 

Niederschi.:   Von  2h — 2h  25'  p.  m.  feiner  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  28,2°;  max.  28,6°  um  2h  p.  m., 
min.   27,7°  um  10h  p.  „,. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02G67;  nuix.   1,0272.  min.  1,0264. 

Allg.  Bemerk.:  a.m.  N52°E-,  p.  m.  N322°E-  und  N7°E-Wind, 
gleiehmässig  schwach,  nur  um  2h  p.  m.  etwas  auffrischend; 
Himmel  Vormittags  klar,  cu  aus  N  ziehend,  ni  am  N- 
Horizont  mit  Regenböen.  Um  12h  eine  Regenbö  und  von 
2h — 2h  25'  p.  m.  feiner  Regen.  Nachmittags  mehr  bezogen, 
anfangs  cu  ni  7 — 8,  dann  etwas  aufklarend,  am  Horizont 
cu,  oben  ci  str.,  gegen  Abend  sich  wieder  mehr  beziehend. 
Morgens    ESE-Dünung.       See    dunkelblau.       Abends    ENE- 

Dünung. 
Ozongehalt  6;  Verdunstung  3,6  mm. 

1875,  den  1«.  Jnli. 

Position:  0°  32,5'  N-Br.— 0"  0,1'  SBr.;   151°  4,3'— 150°  55,3' 

0-Lg. 
Schifl'sbew.:    Kurs.     a.  m.    beständig   N187"E,    p.  m.   anfangs 
trieb  das  Schiff',  dann  N198°E. 
Fahrt.     1,5—2,5. 
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Wind:  Rielituiig.     Mittel  N76°E;  a.  m.  N.'i2°E,  p.  m.  N14-2°E. 

Stärke.      Mittel   1,0;  meist  1 — 2,  um  Mittiig  still. 
Bartiin.:  Mittel  756,68  mm;  ma.\.  757,40  mm  um  lü'i  p.  m.,  min. 

755r70mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   2S,7°;    max.  30,8°   um  lO'i  a.  m.,   min. 

27,4°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  21,6  mm;    max.   2I!,1  njm   um    10'' 

a.  m..  min.  21,0  nmi  um  6'' a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Himmel   klar,    anfangs   cu  4 — 5 
und    uu  Str.  4-5    aus    N,    dann    en    2 — 3   am   Horizont; 
Nachmittags    erst    ei   cu    2  —  3,     dann     eu    str.    4 — 5    und 
li  cu  4. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  28,3°;  max.  28,9°  um   lO'' a.  m., 
min.  27,6°  nm  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02G82;  max.   1,0270,  min.   1,0267. 
Allg.  Bemerk.:    Schön  und  klar,   cu  und  cu  str.  4—5  aus  N, 
als  der  Wind  N7°E  und  N30°E  war,    dann  cu  2—3   am 
Horizont,  Naclmiittags  ei  cu  fast  unbeweglich  am  Horizont 
stehend  2 — 3,  später  cu  str.  und  ci  cu  4 — 5  aus  der  Wind- 
richtung. 
Oostliche  Dünung. 
Ozongehalt  6;  Hegen  0,4  mm;  Verdunstung  3,0  mm. 

1875,  den  17.  Juli. 

Position:  0°  11,2'— 1°  46,9'  S-Br. ;  150°  50,0'— 150°  22,5'  0-Lg. 

Schiffsbe-w.:    Kurs.     Vormittags    N198°E,    Nachmittags    meist 
N193°E,  dann  N165°E. 
Fahrt.      Anfangs    2—3,     von    lO'"  a.  m.    ab    6—7,    Abemls 
langsamer. 

Wind:   Richtung.     Mittel  N113°E;   anfangs  N142°E,  von  lOi' 
a.  m.  ab  N120°E,  Abends  um  10l>  N75°E. 
Stärke.     Mittel  35;   anfangs  2,    von   10h  p.  m.  auffrischend 
4—5. 

Barom.:  Mittel  757,59  mm:  2  max.  758,25mm  nm  IQh  a.  m. 
und  759,15  mm  um  10h  p^  n,^  3  min.  756,85  mm  um  2h 
a.  m.  und  756,50  mm  um  2h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  28,5°;  max.  29,0°  um  10h  a.  m.,  min. 
27,4°  um  6h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  21,5  mm;  max.  23,1  mm  um  10h 
p.  m.,  min.  20,3  mm  um  2'"  p.  m. 

Wolken:  Gattung  n.  Betrag.    Schön  und  klar  den  ganzen  Tag, 
meist  nur  am  Horizont  bewölkt,    bisweilen  cu  5 — 6,    bis- 
weilen cu  Str.   unten  und  ci  str.  oben  2 — 3. 
Richtung.     Aus  ESE,  um  10h  p.  m.  aus  ENE. 

Niederschi.:  Eine  Regenbö  gegen  Abend. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  28,0°;  max.  28,6°  um  2h  p.  m., 
min.  27,6°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02693;  max.   1,0273,  min.   1,0268. 

Allg.  Bemerk.:  Wind  anfangs  N142°E  und  schwach,  frischte 
von  10h  a.  m.  auf  als  N120°E  bis  zu  4 — 5  und  ging 
Abends  lO'i  auf  N75°E. 
Himmel  schön  und  klar,  meist  nur  am  Horizont  bewölkt, 
Abends  leicht  bezogen,  darunter  cu  ni  aus  der  Wind- 
richtung. Eine  Regenbö. 
Ozongehalt  6 — 7;  Verdunstung  3,6  nun. 

1875,  den  18.  Jiüi. 

Position:  2°  5,0'— 2°  26,3'  S-Br.;   150°  24,0'— 149°  54,6' G-Lg. 
Sc'hiffsbew.:    Kurs.     Vonuittags   N164°E,    dann    N209°E   und 

N231°E,  Nachmittags  zu  Anker  in  Neu-Hannover. 
Fahrt.     4,8—5,5. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N67°E;    A'ormittags  N74°E,    Nach- 
mittags N51°E,  Abends  still. 
Stärke.     Mittel   2,8:    anfangs  4—5,    von    10h    ab    abflaui'iid 

bis  zu  2  um  6h  p.  m  .  dann  still. 
Barom.:    Mittel  758,18  mm;    2  max.  759,00  nun  um   lllh  a.  m. 

und  758,90  mm   um    10h  p.  m.,    2  min.   757,70  nun  um  2h 

a.  m.  und  757,20  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel    29,1°;    max.  31,0°    um  2'' p.  m. ,    min. 

28,0°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   22,8  mm;    max.  23,2  mm    um   10h 

p.  ni.,  min.  22,3  mm  um  10''  a.  m. 


Wolken:  Gattung  u. Betrag.   Anfangs  leicht  bezogen  str.  cu  7—8, 
von    7h  a.  m.  immer   mehr   aufklarend   cu  ni    und   cn  str. 
4 — 5,  gegen  Abend  nur  1 — 3. 
Richtung.     Meift  aus  ENE,  Abends   10h  am  Horizont. 
Niederschi.:   Um  6h  a.  m.  eine  Regenbö. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  27,9°;  max.  28,2°   um  2h  p.  m.. 
min.   27,6°  um   10h  a.  m. 
Spezif.   Gewicht.     Mittel   1,02698;  max.   1,0273,  min.  1,0267. 
Allg.  Bemerk.:    Vormittags  frischer  N74°E,  der  von   10h  a.  ui. 
abflaute,  dann  auf  N,"il°E  p.  m.  idierging  und  gegen  Abend 
ganz  still  wurde. 
Himmel    anfangs   leicht   bezogen,    darunter    str.  cu    aus    der 
Windrichtung;    gegen    7h  a.  m.  wieder  schön    mit   cu  str. 
4 — 5;  Abends  oben  ganz  klar,  nur  cu  2 — 3  am  Horizont. 
Ozongelialt  6 — 7:   Regen  0,6  mm;  Verdunstung  .'1,2  njm. 

1875,  den  19.  Juli. 

Position:  Neu-Hannover. 
Schiffsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.    Mittel    N23°E:    meist   still,    nur  um  Mittag 
ein  Schwacher  Luftzug  aus  N51°E,  dann  aus  N355°E. 
Stärke.     Mittel  0,1. 
Barom.:    Mittel  759,06  mm;   2  max.   760,00  mm   10h  a.  m.    „nd 
759,60  mm  um  10h  p.  „^.^    o  min.  758,85  mm  um  6h  a.  m. 
und  758,15  nun  um  6h  p.m. 
Temp.    d.    Luft:     Mittel   28,2°;     max.   30,2°   um    2''  p.  ui.,    min. 

26,8°   um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dunste:  Mittel  23,3mm;  max.  23,8mm  um  6''  p.uj., 

min.  22,8  mm  um   10h  a.  ui. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Vormittag    Himnu'l    oben    klar, 
nur  cn  2 — 3  am  Horizont;  p.  m.  sich  beziehend  cu  ni  7 — 8 
aus  S,  Abends  wieder  klar  cu   1^2  am  Horizont. 
Richtung.     Aus  der  Windrichtung. 
Niederschi.:    Nachmittags  2h  starke  Regenschauer. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  27,7°;  max.  28,0°  um  G''  p.m., 
min.  27,2°   um  2h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02670;  max.   1,0268,  min.  1.0266. 
Allg.  Bemerk.:  Wind  meist  still,  nur  um  Mittag  ein  schwacher 
Lufthauch  erst  aus  N51°E,  dann  aus  N355°E. 
Wetter  si'liön,  oben  der  Himmel  klar,   nur  am   Horizont  be- 
wölkt,   Nachmittags    sich    aus    N    beziehend    mit    starken 
Regenböen;  von   "h  an  wieder  klar. 
Ozongehalt  2;  Verdunstung  2,9  mm. 

1875,  den  20.  Juli. 

Position :  Neu-Hannover. 
Schift'sbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:   Richtung.     Mittel  N157°E;    meist  still,    um  Mittag  erst 
N141°E,  dann  N164°E. 
Stärke.     Mittel  0,8;    der  N141°E  schwach,  N164°E  aber  3, 
flaute  dann  gänzlich  ab. 


Barom.:    Mittel   759,13  mm; 


759,64  mm  um    6h  a.   ui. 


max. 
p.  m.,    min.   757,65  nun    um  6'' 

max.  29,6°  um   10h  a.  m.,  min. 


und    758,85  mm   um    lO^ 

p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  28,1° 

25,8°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  22,7mm;    max.   24,1  nun    um   loh 

a.iu.,  min.   21,9  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Himmel    klar,    anfangs    nur  am 

Horizont  bewiilkt  cu  3 — 4,  dann  lU  ni  5  —  6  langsam  aus 

SE  ziehend;   um   6h   p.  m.   fast    ganz   bezogen  ci   oben   inid 

cu  unten  bis  zu  9,  dann  wieder  ganz  klar,  nur  str.   1   um 

Horizont. 
Richtung.  — 
Niederschi.;  — 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  28,1°;  max.  28,4°  um  2h  p.m., 

min.   27,9°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02672;  max.   1,0268,  min.   1,0266. 
Allg.  Bemerk.:  Wind  meist  still;  gegen  Mittag  anfangs  N141°E, 

dann  N164°E  bis  zu  3;  dann  wieder  gänzlich  abflauend. 

Himmel  meist  klar,  nur  schwacher  Wolkenzug   aus  SE. 
Ozongehalt  3;   Regen  ('0;  Verdunstung  1,8  mm. 
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1875,  deu  21.  JuU. 

Position:  Neu-Hannover.     Zu  Anker.     Von  2>'  p.  ni.   ali   wiiidi- 

gesteuert  an  der  Küsle  von  Neu-Hannover. 
St-hiftsbow.:   Kurs.     X119°K  um   '.'I'  p.  m.,    dann   gestoppt,    um 
101'  p.  ,„.  N1G4"E. 
Fahrt.     Um  2h  p.  m.  3,9;  um  10''  p.  in.   1,0. 
Wind:    Kiilitung.      Mittel     NUS^E;    Vormittags    still.    Naili- 
mittags  N18G"E,   danu  N51°E. 
Stärke.    Mittel  Ci;   Nachmittags  -2  — :i,  danu  ganz  abflaneud. 
Baruui.:    Mittel   758,U3mm;    2  niax.  758. SO  nun    um    IQl' a.  m. 
und  7ü8,75  mm  um  10''  p.  m.,  min.  757,Oö  mm  um  2''  p.  m. 
Tenip.  d.  Luft:     Mittel  2S,!J'';     uia.x.  30,4°   um  2l'  ],.  m..    min. 

27,0"  um  ül'  a.  m. 
Spaunkr.  d.  Dünste:    Mittel    23,3  mnj;  niax.  24,5  mm    um    10'' 

a.  m.,  min.  22,1  mm  um  ü''  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Anfangs   leii-ht  bezogen  cu  str. 
0—10,    um   lOli  aufklarend  bis  zu  cu  5— C;    Nachmittags 
cn  ni  (5—7,    dann    aufklarend    bis   zu    eu  ni    und    cu  str. 
3-4. 
Richtung.     Morgens  ohne  Bewegung,   Nachmittags   aus  SE. 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Tcmp.  Mittel  28,3°;  max.  20,G"  um   2'' p.  m., 
min.  27,7°   um  (!''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht:   Mittel   1,02667;   niax.   1,0269,  min.   1,0263. 
Allg.  Bemerk.:    Wind  Vormittags    still,    Nachmittags  N276°E 
0—1,  N186°E  2-3,    dann  abflauend  NfiO°E  und.N51°E 
bis  zur  Windstille. 
Himmel   Vormittags    ganz    leicht    und    durchsichtig   bezogen, 
Nachmittags    immer   mehr  aufklarend  bis  zu  lu  ni  3  aus 
SE  ziehend.      See   hellblau. 
Schwaches    Meeresleuchten    in    einzelnen   Piniktcu   und   Auf- 
blitzen an  der  Oberfläche. 
Ozongehalt  6;  Verdunstung  2,5  mm. 


1875,  (leu  '1-2.  Jiili. 

Position:  Es  wurde  gesteuert  längs  der  Küste  von  Neu-Han- 
nover bis  101'  a.  m.  2°  33,7'  S-Br.,  150°  4,9'  0-Lg.  Zu 
Anker  um  2''  p.  m. 

Schifisbew.:  Kurs.     N119°E,  dann  N96°E. 
Fahrt.     Erst  0,8,  dann  2,5. 

Wind:  Kii-htung.     Mittel   N86°E;  Vormittags   anfangs  N51°E 
und    N6°E,    um    lO'"    N186°E,    Nachmittags    kurze    Zeit 
N96°E,  dann  still. 
Stärke.    Mittel  0,2;   Vormittags    schwach   1—2,   Nachmittags 
meist  ganz  still. 

Barom.:  Mittel  758,00  mm;  2  max.  758,65  mm  um  lO'' a.  m. 
und  759,20  mm  um  10''  p.m.,  2  min.  758,35  mm  um  2'' 
a.  ni.  und  757.70  mm  21"  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  26,1°;  max.  29,8°  um  10''  a.  m..  min. 
23,4°  um   10''  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  21,8  mm;  max.  23,1  mm  um  6''  a.m  , 
min.  20,1  mm  um   10''  p.  ra. 

Wolken:    Gattung    u.  Betrag.     Vormittags  leicht  bezogen,  ci  5 
oben    und   cu  str.   4 — 5  am  Horizont,   dann  cu  str.   7  aus 
der  Windrichtung;    Nachmittags  ganz  bezogen   mit  ni   10, 
dann  etwas  weniger  mit  cu  ni  7 — 8. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschi.:  Von  10''  a.  m.  bis  2''  p.  m.  Regen,  dann  feuchte 
Luft. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,1°;  max.  28,3°  um  10"  a.  m., 
min.  25,1°  um  6''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02487;  max.   1,0269,  min.   10229 
um  611  p.  m.    in    einer    kleinen   Bucht,    in    die    ein    Bach 
mündet. 

Allg.  Bemerk.:  Morgens  schwacher  N51°E,  gegen  Mittag 
schwache  N141°E -Winde,  gegen  Abend  ganz  still.  Vor- 
mittags leicht  bezogen,  gegen  Mittag  sich  mehr  und  mehr 
beziehend  anfangs  mit  cu  Str.,  dann  mit  ni  und  anhal- 
tendem Regen,  Abends  weniger  bezogen  und  feuchte  Luft. 
Ozongehalt  6 — 7;  Verdunstung  2,5  mm. 

Temperatur  des  Regeuwassers  27,8°    um    11''  50'  a.  m.    und 
23,5°  um  12h  30'  p.  m. 


1875,  den  23.  Juli. 

Po.sition:     2°   33,7'  S-Br.,     150°    4,9'  D-Lg.     Küste    von    Neu- 
Hannover. 
.Schiffsbew.:   Kurs;   — 

Fuhrt.  — 
Wind:   Richtung.     Mittel  N255°E;    Vormittags  N231°E,   Nach- 
mittags mi-ist  N321°E  Winde,  zuletzt   N96°E. 
Stärke.      Mittel    0,8;    Vormittags    um    6h    2-3,    sonst    meist 
nur   I. 
Barom.:    Mittel   758,73  mm;    2   max.   760,80  mm    um    10''  a.  in. 
und   758,90  mm    um    10h  p.  ,„.,    2   min.    757,80  uiiu    um  6'' 
a.  in.   und   758,80  mm  um  2''  p.  m. 
Tciiip.   d.  Luft:    Mittel   25,7°;    max.   27.8°    um    2h  p.m.    min. 

24,2°  um   10h  p,  „,. 
Spannkr.   d.   Dünste:    Mittel  21,9  mm;    max.  23,3  mm  um    lo'' 

a.  m.,  min.   20,7  mm  um   2''  a.  m. 
Wolken:    Gattung   u.   Betrag.     Den    ganzen    Tag    bezogen    ni 
10-9. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:    Vormittags     unterbrochener    Regen,    Nachmittags 
anfangs  anhaltender  Regen,  dann  unterbro<:hen  bis  6h  p.m. 
Znstand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,5°;  max.  27,7°  um   10'' p.m., 
min.  27,1°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02623;  max.   1,0276,  min.   1,0249. 
Allg.   Bemerk.:   Vormittags  bezogen,    regnerisch   bei  schwachen 
N231°E-Winden.     'i'emperatur  des  Regeuwassers  24.0°. 
Nachmittags    bezogen    mit    Regen    bei    schwachem  N321°E- 

Wind,  der  gegen  Abend  ganz  still  wurde. 
Ozongehalt  4—5;  Regen   19,0  mm;  Verdunstung   1,5  mm. 

1875,  den  24.  Jnli. 

Position:    2°    33.3'    S-Br.    150°    4,9'    O-Lg.    Küste    von    Neu- 
Hannover. 
Schilfsbew.;  Kurs  — . 

Fahrt  — . 
Wind:    Richtung.    Mittel  N24°E;  Vormittags  N51"E,  N321°E 
dann  ganz  still,  Nachmittags  meist  still,  nur  um  6''  kurze 
Zeit  N51°E. 
Stärke.    Mittel  0,2;  sehr  flau,  meist  still. 
Barom.:  Mittel  760,04mm;   2    max.  761,50  mm   um   10h   ;,.  m. 
und    760,80  mm    um   10''  p.  m.,  2  min.  758,05  mm  um  2h 
a.  m.  und  750,10  mm  um  2h  p.  m.  —  Von    10h  a.  m.  ist 
das  Barometer  Greiner  No.   15  abgelesen  worden. 
Temp.  d.  Luft:   Mittel   25,8°;   max.    28,0°    um   2"  p.  m.,  min. 

23,6°  um  Gh  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  21,lmni;  max.  22,6inm  um  6''  p.  m., 

min.   19,8  mm  um  6h  a.  in. 
Wcdken:    Gattung   u.    Betrag.     Anfangs  bezogen   ni  und  cu  ci 
7,  um  12h  ao'  a.  m.   aufklarend,    schön   und   cu   str.   und 
cu  am  Horizont  bis  zu  3:  Nachmittags  ebenfalls  klar  und 
schön   ci    cu  3    am  Horizont,    nur    kurze  Zeit   cu  ni  6—7 
aus  der  Windrichtung.     Spät  Abends  ganz  klar. 
Ricditiing.    Meist  am  Horizont. 
Niederschl.:  Regen  eine  halbe  Stunde  von   12h— 12h  30'  a.  m. 
Zustand  d.  See:   Temp.  Mittel  27,9°;    max.  29,3°  um  2h  p.  m., 
min.  27,2°  um   lOh  a.  m. 
Spezif.  Gewidit.   Mittel   1,02560;  max.   1,0281    um  2''  a.  m.: 
min.   1,0232  um  6h  p.  m. 
Allg.  Bemerk.:  Wind  ganz  flau,  nur  Regen  bis   12h  30'  a.m., 
"sonst  den  Tag  über  schön  und  klar,  meist  nur  der  Hiu-i- 

zont  besetzt. 
Ozongehalt  5,0;  Regen  3,2  mm;   Verdunstung   1,2  mm. 

1875,  den  25,  Jiüi. 

Position:  Bucht  von  Neu  Hannover. 
SchitVsbcw.:    Kurs  — . 

Fahrt  — . 
Wind:  Richtung.    Mittel  N24°E;  meist  still,  sc-bwache  N51°E, 

früli  Morgens  und  spät  Abend.«,  gegen  Mittag  ganz  flauer 

N321°E.  ' 
Stärke.    Mittel  0,2;  sehr  flau  oder  still. 
Barom  :  Mittel  760,55mm;  2  ma.x.  761,00mm  um  2h  p.m.  und 

7G1.80mm  um  IQh  p.  m.,  2  min.  760,00  mm  um  0''  a.  m. 

und  759, GO  mm  um  Gh  p.  m 
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Temp.  d.  Luft:    Mittel    2ö,5°;   ma.x.  28,2°   um   101'  a.  m.,  min. 

23. 4°  um  61'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel   20,5  mm;    max.   21,6mm    um    10'' 

a.  ra.,  min.   19,3  mm  um  6''  a.  m. 
Wolken:    Gattung   u.  Betrag.    Anfangs   cu   1  —  2  am  Horizont, 

dann  ganz  klar,  von  10''  a.  m.  bis  CJ"  p.  m.  mehr  bezogen 

eu,  dann  cu  ni,  dann  cu  str.  6 — 7  meist  nur  am  Horizont, 

zuletzt  auch  aus  NE. 
Richtung.     Meist  am  Horizont,  sonst  aus  der  Windrichtung. 
Niederschi.:  Um   12''   10'  p.  m.  eine  Regenbüe. 
Zustand    d.   See:    Temp.    Mittel    27,0°;'   max.    27,7°    um    lO'' 

a..  m.,  min.  26,1°  um  6''  p.  m. 
Spczif.  Gewicht.    Mittel   1,02065;   max.   1,0276  um  6h  a.  m., 

min.   1,0111   um  6''  p.  m. 
Allg.  Bemerk.:  Klar  und  schon.  Wind  sehr  flau,   gegen  Mittag 

leicht   mit   cu   bezogen   bis    zu    6 — 7,  Nachmittag   auch    ni 

auf  den  Bergen,  um  12''  10'  p.  m.  eine  Regenbüe,  Abends 

wieder  ganz  klar. 
Sehr  spät  starkes  Wetterleuchten  in  E. 
Ozongehalt  5 — 6;  Verdunstung   1,7  mm. 

1875,  den  26.  Juli. 

Position:  Buclit  von  Nen-Hannover. 

Schiffsbew. :    Kurs  — . 
Fahrt  — . 

Wind:     Richtung.     Mittel  N157°E;    meist,    still,   gegen  Mittag 
N321°E  und  N186°K  und  Abends   10''   N;i6°E. 
Stärke.    Mittel  0,2:  flau. 

Barom.:  Mittel  760,73  mm;  2  max.  761,75  mm  um  10''  a.  m. 
und  761,70mm  um  101'  p.m.,  2  min.  759,70mm  um  6'' 
a.  m.  und  759,70  mm  um  2''   a.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  25,9°;  max.  28,2°  um  2''  p.  m.,  min. 
23,2°  um  61'  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  21,7  mm;  max.  23,9  mm  um 
6'i  p.  m.,  min.   19,5  mm  um  6h  a.  m. 

Wolken:  Gattung  n.  Betrag.  Vormittags  klar  und  schön,  nur 
cu  Str.  anfangs  3,  dann  1  und  zuletzt  cu  2 — 3  am  Hori- 
zont: Nachmittags  anfangs  etwas  bezogen  cu  ni  6 — 7, 
dann  wieder  klar,  nur  noch  cu  ni  3  —  4  am  Horizont. 
Richtung.  Meist  am  Horizont,  nur  um  2h  p.  m.  aus  der 
Windrichtung  aus  S. 

Niederschi.:  Um  2h  15'  p.  ni.  eine  starke  Regenböe,  dann 
leichter  vorübergehender  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.   Mittel  27,2°;  max.  28,0°  um  2h  p.  m., 
min.   26,4°  um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02257;  max.   1,0248,  min.   1,0187. 

Allg.  Bemerk.:  Wind  meist  still  oder  flau;  Vormittags  Wetter 
klar  und  schon,  nur  am  Horizont  ein  wenig  bewölkt; 
Nachmittags  anfangs  etwas  mehr  bezogen  mit  einer  starken 
Regenböe  und  leichtem  vorübergehenden  Regen,  dann 
oben  wieder  ganz  klar. 
Ozongehalt  3;   Verdunstung  0,7  mm;  Regen  0,2  mm. 

1875,  den  27.  Juli. 

Position:  2°  38,2'— 2°  46,2'  S-Br;  150°  2,6'— 150°  9,4' G-Lg. 

Schiffsbew.:  Kurs.    Vormittags  anfangs  N186°E,  dann  N141°£, 
Nachmittags  anfangs  N51°E,  dann  N96°E. 
Fahrt.     Vormittags   1—2,  Nachmittags   1,4—3. 

Wind:    Richtung.     Mittel  N60°E;    Vormittags   N51°E,    Nach- 
mittags sehr  veränderlich  N119°E,  N276°E,  dann  wieder 
N51°E. 
Stärke.    Mittel  0,6;  zwischen   1   und  3. 

Barom.:  Mittel  760,74  nmi;  2  max.  761,15  mm  um  10'' a.  m. 
und  761,73  mm  um  IQh  p.  m.,  2  min.  760,40  mm  um  6h 
a.  m.   und  759,70  mm  um  2h  p.  m. 


29,4° 


■)l.  , 


22,2  nun  um  (Jh  p.  m.. 


Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,9°;    max. 

27,0°  um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  21,6  mm; 

min.  21,2  mm  um  10h  p.  i|,_ 
Wolken:    Gattung   u.    Betrag.     Bis    3h  p.  m.    klar   und    diesig, 

nur  cu  Str.  2 — 4  am  Horizont,    dann  mehr  bezogen  cu  ni 

6 — 8,  Abends  ganz  klar. 
Richtung.     Vormittags   nur  am   Horizont,   gegen  Mittag  und 

Nachmittags  aus  der  Windrichtung  ziehend, 
Niederschi.:  Diesig  und  von  3'' — 4h  p.m.  Regen. 


Zustand  d.  See:   Temp.     Mittel  29,0°;  max.  29,6°  um  2h  p.  m., 
min.  28,5°  um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02648;  max.  1,0268,  min.  1,0253 
um  2h  a.  m. 
Allg.  Bemerk.:    Wind    flau    und    sehr    veränderlich.     Himmel 
klar    und    diesig,    nur  eu  str.  3 — 4    am   Horizont,    um  31' 
p.  m.    mehr    bezogen,    mit    Regen,    der  1   Stunde    anhielt, 
Abends  ganz  klar  und  diesig. 
Ozongehalt  5.     Regen   11,4  mm,  Verdunstung  1,8  mm. 

1873,  den  28.  Juli. 

Position:    2°  50,3'  — 2°   57,9'  S-Br.;     150°   16,2'  — 150°    30,5' 

0-Lg. 
Schift'sbew.:    Kurs.     Vormittags    N187°E,    N52°E,     N165°E, 

Nachmittags  N63°E,   N165°E,  dann  N30°E. 
Fahrt.     Vormittags  3  —  4,5,  Nachmittags   1,5 — 3,0. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N112°E;    Vormittags  N75°E,  Nach- 
mittags N142°E. 
Stärke.    Mittel   1,7;    meist  2—3,  nur  um  2h  p.  m.  eine  Zeit 

lang  nur  1. 
Barom.:    Mittel    760,99  mm;     2  max.  761,80  mm   um  6h  a.  m. 

und  761,70  mm  um   10h  p.  m.^    •>  min.  760,70  mm   um  2h 

a.  m.  und  760,05  mm  um   6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   28,5°;  max.  29,8°  um   10h  a.  m.,  27,4° 

um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  19,8  mm;    max.   20,8  mm    um    10h 

a.  m.,  min.   18,8  mm  um  2h  p.m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Klar  und  schön,  nur  abwechselnd 

cu  str.  und  cu  am  Horizont. 
Richtung.   — 
Niederschi.:   — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  29,1°;  max.  29,6°  um  10h  a.  m., 

min.  28,6°  um  2h  a.  m. 
Spezif.   Gewicht.     Mitte!   1,02643;  max.   1,0268,  min.  1,0263. 
Allg.  Bemerk.:  Vormittags  N75°E,  Nachmittags  N142°E-Wind 

2 — 3.     Himmel  klar  und  schön,  nur  sehr  wenige  cu  oder 

cu  Str.  am  Horizont,    Vormittags  etwas  diesig.     See  glatt 

und  blau.     Abends  Wetterleuchten. 
Ozongehalt  7 — 8.     Regen  7,5  mm,  Verdunstung  3,1mm. 

1875,  den  29.  Juli. 

Position:     2°  58,0'  — 2°  44,7'  S-Br.;    150°  32,6'— 150°  40,7' 

0-Lg.  bis  10h  a.  m.,    gekreuzt   zwischen   Sandwich  -  Insel 

und  Neu-Irland  von   2h  p.  ra.  ab. 
Schiffsbew.:  Kurs      Vormittags  anfangs  N187°E,  dann  N52°E 

und  N165°E,  Nachmittags  N63°E.  N165°E,  N.30°E. 
Fahrt,     a.  m.    zunehmend   von  2 — 4,    p.  m.    abnehmend    bis 

zu   1,5. 
Wind:    Richtung.    Mittel  N115°E,    Vormittags  meist  N120°E, 

von  10h  ab  N97°E,  N115°E,  Nachmittags  N142°E,  dann 

N97°E,   zuletzt  wieder  N120°E. 
Stärke.     Mittel  2,7;  anfangs  2 — 3,  frischte  dann  auf  bis  zu  4, 

flaute  Mittags  wieder  bis  zu  1,  und  erlangte  Abends  wieder 

die  Stärke  von  2 — 3. 
Barom.:    Mittel   760,14  mm;    2  max.  761,40  mm  um  10h  a.  m. 

und  760,80  mm   um  10h  p.  m.^    2  min.  760,20  mm   um  2h 

a.  m.  und  758,40  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.    d.   Luft:    Mittel  28,8°;    max.  29,7°  um   10h  a,  ra.,  min. 

28,2°  um  2h  a.  m.  und  um   10h  p.  m 
Spannkr.   d.   Dünste:    Mittel  21,0  mm,    max.  22,6  mm  um   10h 

p.m.,  min.   19,7  mm  um  2h  p.m. 
Wolken :  Gattung  u.  Betrag.    Den  ganzen  Tag  klar  und  schön, 

nur    wenige    cu    theils    aus   der  Windrichtung,    theils  am 

Horizont,  meist  nur  1 — 2. 
Richtung.    Vormittags  mit  dem  Winde  ziehend,  von  10h  a.  m. 

ab  aber  nur  am  Horizont. 
Niederschi.:  — 
Zustand  d.  See:    Temp.     Mittel    28,6°;    max.    29,0°    um    10h 

a.  m.,  min.  28,0°   um  2h  a.  m. 
Spezif.   Gewicht.    Mittel   1,02655;  max.   1,02G7,  min.   1,0263. 
Allg.  Bemerk.:  Schön  und  klar,  um  Gh  a.  m.  frischte  der  Wind 

auf,    nur    cu   1 — 2   meist   nur   am  Horizont.     Um  11h  30' 

a  ni.   flaute  der  Wind  ab  und  ging  aufN142°E.     Abends 

mehrere  Sternschnuppen  im  SE. 
Ozongehalt  6 — 7.     Verdunstung  3,6  mm. 


Meteorologisches  Tagebuch. 


95 


1875,  den  30.  Juli. 

Position:  Anfangs  wurilu  noch  gekreuzt;  jodocli  um  10l>  a.  ni. 
in  2°  47,5'  S-Br.  und   150"   57,6'  0-Lf,'.  zu  Anlcer. 

SchiÖsbew.:  Kurs.     Anfangs  N1-13°K,  dann  N:J1°E. 
Fahrt.     2—3. 

Wind:    Richtung.      Mittel    N102°E;     anfangs    N87°K,    dann 
N165°Py.      Nachmittags     meis 
schwacher  Hauch  aus  N8°K. 
Stärke.     Mittel  0,!);     Vormittags    bis  gegen    lOli  2 — .'!,    dann 
schwach  und  ganz  still. 

Barom.:  Mittel  760,08  mm;  max.  7(il, 80  nun  um  2''  p.m.,  min. 
758,80  mm  um  61"  a.  m. 

Temp.  d.  Luft;  Mittel  28,6°;  ma.x.  31,0°  um  2''  p.  m.,  min. 
27,0°  um  6t'  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  22,3  mm;  ma.K  2-1,2  mm  um  2''  p.m., 
min.   20,2  mm  um  6l>  p.  m. 

Wolken;   Gattung   u.   Betrag.    Vormittags  klar  und  .schön,  nur 
cu  2 — 3,  zuletzt  cu  str.   1  —  2,  Nachmittags  leicht  bezogen 
cu  ni  9,  Abends  aufklarend  bis  zu  cu   ni   3 — 4. 
Uichtung.     Vormittags  am  Horizont,  Abends  spät  aus  N  mit 
dem  Winde. 

Niederschi.:  Thau  am  Abend. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  28,6°;  nia.\.  20,2°  um  2''  \k  m., 
min.  28,0°   um  6li  a.  ni. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1.02607;  max.   1,0267,  min.  1,0255. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  anfangs  fast  N98°E  2—3,  ging 
gegen  iC"  a.  m.  auf  N165°K  und  flaute  ab  bis  zu  1,  war 
dann  still,  und  erst  um  10''  p.  ni.  erhob  sich  ein  sehr 
schwacher  Hauch  aus  N8°K.  Himmel  Vormittags  schön 
und  klar  mit  sehr  wenigen  cu  am  Horizont,  Nachmittags 
aber  leicht  bezogen  bis  zu  cu  ni  9,  und  klarte  Abends 
wieder  auf.  E-liehe  Dünung.  Wasser  schmutzig  grün. 
Ozongehalt  6.     Verdunstung  4,0  mm. 

1875,  den  31.  Jidi. 

Position:  2°  47,5'  S-Br.;   150°   57,6'  Ü-Lg.  in  Neu-Irland. 

Schiffsbew.:  Kurs.  — 
Fahrt.  — 

Wind;    Richtung.     Mittel  N106°E;    Morgens  still,    um  Mittag 
schwacher  N143°E,  dann  N53°E  und  N8°E. 
Stärke.     Mittel  0,2;  max.   1. 

Barom.;  Mitlei  759,79  mm;  2  max.  760,90mm  um  lOt"  a.  m. 
und  760,38  mm  um  10  p.  m.,  2  min.  759,05  mm  um  2'' 
a.  m.  und  759,10  mm  um  6''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft;  Mittel  27,7°;  max.  29,4°  um  21' p.  m.,  min. 
26,4°  um  6^  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  23,4  mm;  max.  24,0  mm  um  6l'  p.m., 
min.  22,8  mm  um   10''  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Anfangs  klar,  nur  cu  3  am 
Horizont,  auf  der  Morgenwaehe  ganz  bezogen  mit  ni  10, 
schon  um  lOh  a.  m.  wieder  aufklarend  bis  zu  cu  ni  5 — 6, 
und  cu  Str.  4 — 5  um  21'  p.  m.,  jedoch  um  6''  p.  m.  wieder 
mehr  bezogen  cu  ni  7 — 8  und  Abends  ganz  klar. 
Richtung.     Beständig  aus  der  Windrichtung. 

Niederschi.:  Regen  auf  der  Morgenwaehe;  eine  Regenböe  um 
4''  p.  m.  und  Abends  Thau. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  28,7°;  max.  29,4°  um  2h  p.  m., 
min.  28,0°   um   101'  p.  „,. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02573;  max.   1,0268,  min.  1,0248. 

Allg.  Bemerk.:  Wind  anfangs  ganz  still,  Himmel  klar,  nur 
cu  3  am  Horizont  Wetterleuchten,  auf  der  Morgenwache 
bei  stillem  Winde  ganz  bezogen  mit  Regen.  Gegen  7li 
a.  m.  aufklarend,  um  Mittag  eu  str.  4 — 5  und  oben  ci, 
bei  schwachem  N143°E  um  4*  p.  m.  ein  Regenschauer, 
Seegang  SE-lich.  Gegen  6''  ging  der  Wind  auf  N53°E, 
war  sehr  flau.  Kein  Seegang. 
Ozongehalt  4 — 5.     Regen  4,0  mm,  Verdunstung   1,9  mm. 

1875,  den  1.  August. 

Position :  Neu-Irland. 
Sehifl'sbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.    Mittel  N121°E:  anfangs  still,   von    lOli  a.  m. 
N143°E  und  von  6i'  p.  m.  ab  N53°E  und  N8°E. 


Stärke.  Mittel  0,4;  nur  der  NI4.'!"I':  eiiu' kurze  Zeit  2   um  lOh 

a.  ra.,  son.st  meist  still. 
Barom.:    Mittel   759,83  mm:    2  max.  760,64  mm    um    10^  a.  m. 

und   759,79  inm    um    10''  p.m.,   2  min.   759,94  mm    um   61' 

a.  m.   und  758,80  mm   um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,2°;    max.  29,4°   um    21'  p.  m.,    min. 

25,6°  um  21'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  22,8  mm;    max.  23,9  mm    um    lOti 

a.  m.,  min.  20,9  mm  um  6''  p.  m. 
Wolken:  Gattung  n.  Betrag.    Klar  und  schön  bia  gegen  Mittag, 

einige  cu    1  —  3   am  Horizont,    dann    bis  6''  p.  m.  bezogen 

cu  ni  8 — 9,  Abends  wieder  ganz  klar. 
Richtung.    Von  121'— 61'  p.  m.  mit  dem  Winde  ziehend,  sonst 

am  Horizont. 
Niederschi.:  Thau  am  Morgen   und  am   Abend. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  28,7°;  max.  29,5°  um  21' p.  ni., 

min,  28,1°  um  21'  a.  m. 
Spezif.   Gewicht.    Mittel   1,02653;  max.   1,0279,  min.   1,0252. 
Allg.  Bemerk,;    Wind   wie   am  Tage  vorher.     Wetter   anfangs 

klar  und  schön,  erst  gegen  6^  a.  m.  zeigten  sieh  einige   eu 

am   Horizont.      Seegang   SE-lieh.     Von    Mittag   bis    gegen 

6''  p.  m.   bezogen.      Regenbi>gen,    liann   aufklai-end.      Wind 

abflauend.     Kein   Seegang. 
Ozongehalt  5.    Verdunstung   1,8  mm. 

1875,  den  2.  August. 

Position:  Neu-Irland   bis  zu  2''  p.  m.;  2°  59,0  S-Br.,   151°   7,7' 

0-Lg.  um   lOh  p.  m. 
Schiffsbew.:  Kurs.    Zu  Anker,  jedoch  von  61' p.  m.  ah  N136°E. 

Fahrt.    2,5—1,5. 
Wind:  Richtung.  Mittel  N103°E;  scliwache  umlaufende-  Winde 

oder  still. 
Stärke.  Mittel  0,3;  Vormittags  0 — I,  Nachmittags  beständig  I. 
Barom.:    Mittel  759,95  mm;    2  max.  760,75  mm   um    10^  a.  m. 

und  760,60mm   um   10^  p.m.,    2  min.  760,20mm   um   2'' 

a.  m.  und  758,90  mm  um  2^  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,8°;    max.  30,2''  um    2^  p.  m.,    min. 

24,6°  um  6''  a.  m. 
Spannkr.    d.   Dünste;    Mittel    21,9  mm;    max.   22,6  mm    um    2^ 

p.  m.,  min.  20,8  mm  um  6''  a.  m. 
Wolken;    Gattung  u.  Betrag.     Den  Tag  über  schön  und  klar, 

anfangs   ganz    klar,    von  6''  a.  m.  ab  einige  eu  str.  4  —  5 

oder  cu  ni  4 — 5,  Abends  wieder  ganz  klar. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend    o<ler   nur   am  Horizont. 
Niedersehl. :  Morgens  Thau. 
Zustand  d.  See;  Temp.    Mittel  28,7°;  nuix.  20,5°  um  61' p.  m., 

min.   28,1°   um  21'  a.  m. 
.Spczif.  Gewicht.    Mittel   1,02672;    max.   1,0271,  min.   1,0263. 
Allg.  Bemerk.:    Schwache  umlaufende  Winde   von  N8°E  nach 

N143°E   und   N233°E,    dann    wieder    über   N98°E    nach 

N53°E.     Vormittags  oben  ganz    klar,  nur  cu  str.  oder  eu 

am  Horizont,    um  101' a.  m   jedoch  auch  oben  wenige  ci; 

Nachmittags  leicht  bewölkt  cu  ni  4 — 5,  auch  cu  str.  4 — 5 

aus  der  Windrichtung,  diesig  am  Horizont,  Abends  wieder 

ganz  klar  und  diesig.     See  glatt. 
Ozongehalt  3 — 4.    Verdunstung  2,8  mm. 

1875,  den  3.  August. 

Position:  3°  3,0'— 3°  (5,3'  S-Br..   151°   10,5'— 151°   21,0'  0-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.    Anfangs  trieb  das  Schiff,  von   101' a.  m.  ab 

N76°E,  von  6l'  p.  m.  an  N188°E  und  N143°E. 
Fahrt.    1,5—2,0. 
Wind:    Richtung.    Mittel  N119°E;    anfangs  still,    von   10»'  ab 

N143°E,   von  6''  p.  m.  ab  N121°E,  zuletzt  N76°E. 
Stärke.  Mittel  0,9;  gegen  Mittag  etwas  auffrischend  bis  zu  2. 
Barom.:    Mittel    758,76  mm;    2  max.   760,50  mm   um    101"  a   m. 

und  758  70  mm    um    lOl' p.  m.,    2  min.  758,25  mm   um  öh 

a.  m.  und  75S,00  mm  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft;    Mittel   28,2°;    max.  29,2°   um   lOl'a.  m..    min. 

27,2°  um  61'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  21,9  mm;   max.  23,1  mm    um    lOl' 

p.  ni.,  min.  21,0  mm  um  2''  a.  m. 
Wolken;    Gattung   u.  Betrag.     Vormittags   ganz    klar,    von    6'' 

ab  cu  Str.  3  am  SW-Horizont,  dann  cu  2 — 3  ebenfalls  am 
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Horizont;  Nacluiiittags  anfangs  bezogen   eu  Str.  oben  und 
cu  unten  7 — 8,  gegen  Abend  et\vas  aufklarend  bis  zu  ni 
4—5. 
Richtung.    Aus  ESE  und  SE. 
Niedcrschl.:  Um  6^  p.  m.   eine  halbe  Stunde  Regen  und  Abends 

einige  leichte  Regenböen. 
Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  28,8°;  max.  29,3°  um   lOl' a.  ra., 
min.  28,2°  um  10h  p.  m. 
Spezif.  Gewiclit.    Mittel   1,02690;  max.  1,0273,  min.   1,0265. 
AUg.  Bemerk.:    Wind  war  anfangs  ganz  still,  wehte  dann  ganz 
schwach  aus  SE,    wurde  gegen  Mittag   etwas   frisclier   bis 
zu  2,  ging  Abends  über  ESi;  auf  ENE. 
Himmel  anfangs  ganz  klar  und  schön,    Sternschnuppen  von 
NE  nach  NW,  um  6''  a.  m.  zeigten  sich  einige  cu  str.  im 
SW-Horizont;  Nachmittags  mehr  bezogen,  am  Horizont  cu, 
oben   leichte   cu    Str.,    Abends   einzehie   ni,    hallistündiger 
Regen     und     leichte    Regenböen.      Wetterleuchten    in    S. 
(Kugelblitze). 
Ozongehalt  5 — 6.    Verdunstung  2,6  mm. 

1875,  den  4.  August. 

Position:  3°  13,4'— 3°  11,5'  S-Br.,  151°  22,8'— 151°  39,3'  OLg. 
Schiffsbew.:  Kurs.  Vormittags  anfangs  N188°E,  dann  N121°E 
und  N64°E,    Nachmittags  N199°E,  aber  von  61' p.  m.  an 
zu  Anker. 
Fahrt.   1,6—3. 
Wind:   Richtung.    Mittel  N133°£,  meist  N143°E-Winde,   nur 
10h  p.  ni.  N7G°E. 
Stärke.    Mittel   1,5;  schwach,  um  Mittag  etwas  frischer  2 — 3. 
Barom.:    Mittel   758,51;    max.   759,00  mm  um   IQh  p.  m.,    min. 

757.80  mm  um  6'' p.  m.     Gang  unregelmässig. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,4°;    max.  29,4°   um    2h  p.  m.,    min. 

25,4°  um   lOh  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  21,8mm;  max.  22,5mm  um  Gh  p.  m., 

min.  20,7  mm  um  10h  p.  nj. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Sehr  schön   und  klar,   selten  cu 
Str.  4 — 5  oder  cu  5  am  Horizont,  meist  nur  cu  2  am  Hori- 
zont oder  wie  um   10h  p  ^n.  ganz   klar. 
Richtung.    Nicht  angebbar,  am  Horizont. 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  28,8°;   max.  29,5°   um  2h  p.  m., 
min.  28,3°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02668;  max.   1,0270,  min.   1,0262. 
Allg.  Bemerk.:   Wind  meist  N143°E,  nur  Abends   10h  N76°E 
schwach ,    erst   um   Mittag   etwas   fi-ischer  2  —  3.     Himmel 
klar,  unbewölkt  früh  Morgens  und  spät  Abends,  sonst  cu  2 
am  Horizont,  selten  cu  str.  3 — 4  oder  cu  5. 
Gegen  Abend  Wetterleuchten  lebhaft  in  SW,  später   in  SE. 
Ozongehalt  6 — 7.    Regen  4,3  mm.    Verdunstung  2,2  mm. 

1875,  den  5.  August. 

Position;  Neu  Irland,  3°  11,5'  S-Br.,  151°  39,3'  0-Lg. 
SchiÖ'sbew.:  Kurs.   — 

Fahrt.  — 
Wind;  Richtung.  Mittel  N113°E;  bis  lO'i  a.  m.  N76°E,  von  da 

ab  N143°E  und  N98°E,  zuletzt  N53°E. 
Stärke.    Mittel  0,8;  Vormittags  1—2,  Nachmittags  sehr  flau. 
Barom.:    Mittel  758,48  mm;    2  ma.x.   759,05  mm   um    10h  a.  m. 

und  759,25  mm   um    10h  p.  m.,    2  min.   758,30  mm  um  2h 

a.  m.  und  757,80  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,3°;    max.  30,1°  um   10ha.  m.,   min. 

23,8°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  21,4mm;    max.  22,9  mm   um  10h 

a.  m.,  min.  20,0  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Vormittags  ganz  klar,  erst  gegen 

Mittag  cu  1 — 2  am  Horizont;  Nachmittags  bezogen  bis  zu 

cu  ni   10,  nach  6h  aufklarend  bis  zu  cu  3  am  Horizont, 
Richtung.    Aus  der  Windrichtung. 
Niedersehl.:   Um  6h  a.  m.  Tliau,  Regen  p.m.  von   12°   30'   bis 

Ih,  von  2h  40'— 3h  45'  und  von  4h— 5h. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  28,0°;  max.  28,6°  um  10h  a.  m., 

min.  27,3°  um   10h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02588;  max.   1,0270,  min.  1,0235. 


Allg.  Bemerk.:  Wetterleuchten  früh  in  N166°E.  Vormittags 
schön  und  klar,  Nachmittags  bezogen,  starke  Gewitterregen, 
nach  6h  aufklarend,  schön.  In  den  Böen  war  der  Wind 
bis  zu  3  —  4,  sonst  sehr  schwach  0 — 1.  Abends  starkes 
AVetterleuchten  in  SE  und  NE. 
Ozongehalt  5.    Verdunstung  2,0  mm. 


1875,  den  6.  August. 

Position:  Neu  Irland  bis  2h  p.  m.  zu  Anker.  3°  22,7'  S-Br., 
151°  42,4'  0-Lg.  um  lOli  p.  m. 

Schiffsbew.:  Kurs.   N157°£  um  6h  p.'m.,  N132°E  um  10h  p,  „i. 
Fahrt.     2,4-0,7, 

Wind:   Richtung.     Mittel  N100°E.  sehr  veränderlich,    anfangs 
N121°E,  N76°E,  N98°E,  spät  am  Abend  N278°E. 
Stärke.    Mittel  0,6;  meist  sehr  schwach,  selten  um  6h  p.  m.  2. 

Barom.:  Mittel  759,59  mm;  2  max.  760,40  mm  um  10h  a.  m., 
und  760,60  mm  um  10h  p.  „,.;  2  min.  758,90  mm  um  2h 
a.  m.   und  758,75  mm  um  6h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  26,2°;  max.  27,5°  um  ßhp.  m.,  min. 
24,6°  um   10h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  21,1  mm;  max.  22,1  mm  um  2h  p.  m., 
min.   19,9  mm  um   10h  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Anfangs  ganz  klar,  gegen  6h 
a.  m.  sich  beziehend,  cu  ni  8 — 9  heraufziehend  aus  SW 
bei  N76°E  Wind,  und  dann  von  10h  g.  m.  bis  2h  p.  m. 
den  ganzen  Himmel  bedeckend  cu  ni  10;  um  6h  wieder 
klar  cu  str.  5,  und  um  10h  nur  str.  0 — 1  im  W. 
Richtung.     Um  6h  a.  m.  aus  SW  gegen  N76°E  Wind. 

Niederschi. ;  Um  7h  a.  m.  etwas  Regen ;  ebenfalls  ununter- 
brochener Regen  von  8h  50'  a.  m.  bis  2h  55'  p.  m. 

Zustand  d.  See:  Temp.   Mittel  28,3°;  max.  28,6°  um  6h  p.  m., 
min.  28,0°  um  10h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02687;  max.   1,0271,  min.   1,0266. 

Allg.  Bemerk.:  Starkes  Wetterleuchten  in  S,  nach  4h  a  m.  von 
E  nach  NE  sich  ziehend,  anfangs  klar,  dann  von  6h  an 
bezogen  und  regnerisch,  cu  ni  heraufziehend  aus  SW  gegen 
N76°E  Wind.  Von  8h  50'— 2h  5'  fast  ununterbrochener 
Regen,  dann  aufklarend.  Von  4h— 6h  N98°E  Wind  2, 
,  dann    flau    und   unbeständig   N8°E,    N278°E   und  N8°E. 

Abends    klar   aber   diesig.      See   glatt.      Schwaches    Meer- 
leucbten. 
Ozongehalt  4 — 5;  Regen  17,0  mm;  Verdunstung  2,0mm. 


1875,  den  7.  August. 

Position:  3°  23,8'— 3°  34,4'  S-Br.;  151°  43.4'— 152°  3,3'  0-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.     Vormittags    meist  N120°E,   dann  N75°E; 

Nachmittags  meist  N97°E,   dann  N131°E. 
Fahrt,     a.  m.  0,8-1,6;  p.  m.  3—4. 
Wind:  Richtung.  Mittel  N35°E;  Vormittags  unbeständig  N52°E, 

N345°E  und  N142°E;  Nachmittags  N7°E  bis  N52°E. 
Stärke.     Mittel   1,1;  Vormittags  schwach  0 — 1;  Nachmittags 

meist  2 — 3,  nur   um  6h  schwächer. 
Barom.:    Mittel  759,39  mm;    2  max.   759,80  mm   um    10h  a.  m. 

und  761,00  mm    um   IQh  p.  m;    2  min  759,05  mm    um   2h 

a.  m    und  758,50  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel    27,2°;    max.   28,4°    um   2h  p.m.,   min. 

25,2°  um   10h  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  22,1  mm;  max.  23,7  mm  um  lOh  a.  m., 

min.  20,9  mm  um   10h  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Anfangs    klar,    dann    dünn    be- 
zogen cu  ni  9  —  10;  von  10h  ab  nur  cu  ni  5 — 6;  aber  um 

10h  wieder  mehr  bezogen  cu  ni  7—8. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  Um  6h  10'  p.  m.  Regen;  ebenfalls  von  8h  30'  p.  m. 

bis   11h. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  28,5°;  max.  29,0°   um  2h  a.  m. 

und  um  2h  p.  m. ;  min.  27,9°   um  IQh  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02680;  max.  1,0271,  min.   1,0265. 
Allg.  Bemerk.:   Anfangs  leichte   cu   0 — 1   am    Horizont,    dann 

scheinbar    der    ganze    Himmel    ganz    dünn    bezogen    oder 

diesig.    Wind  flau  bis  gegen  7h  a,  m.    N18°E  2 — 3,  nach 

8h  wieder  abflauend;  von  8h — gh  a  ,ii.    Wind  umspringend 
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erst  N7°K  2— 3,  kurze  Zoit  N-25ö°E  0—1.  dann  Nlö.'i^E  1. 
Nachmittags  über  Land  in  X  Re^jenliöcn,  um  lt>  ;')0'  sprang 
der  Wind  auf  NÖ2°E-  Um  S'i  ii>'  sprang  der  Wind  auf 
NUi.j°E.  ging  dann  laugsam  wieder  auf  N52°E  abflauend 
und  aufklarend. 
Ozongehalt  =  5 — ti;  Regen  =  4,-1  nun:  Verdunstung  = 
1,.')  mm. 

1875,  den  8.  Augiist. 

l'ositiun:  :i"  :!S,8'— 3°  37,9'  S-Br.,  152°  4„V— 152°  12,3'  0-Lg. 
Schiftsbcw.:  Kurs.     N130°E,   dann    trieb    das  Scliifl',    um    lOt" 

a.  m.  N104°E,   Nachmittags  N1S6°E,  XHl^E  und  N51°E. 
Fahrt.     Anfangs   1,   dann  3— .5  von   lO''  a.  m.   bis  Ij''  p.  m., 

dann   I,(j. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N88°E;  anfangs  fast  still  N6°E,  um 

lOli  a.  m.  X96°E,  dann  N119°E,  N7-t°E  und  N96°E. 
Stärke.      Mittel     1,8;    Vormittags   meist   still,    erst    von    10'' 

a.  ui.  bis  6''  p.  m.  3 — 4,  Abends  wieder  abflauend  bis  zu  1. 
liaroni.:  Mittel   750,20  mm;    2  ma.\.    759,35  mm   um    lO'i  a.  m  , 

und  759,95  mm    um  10''  p.m.;    2  min.    758,40  mm  um  Ijl' 

a.  m.   und  758,10  mm  um  2'i  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,4°;    max.    28.8°    um    21'  p.  m..    min. 

25, ö°   um  211  a.  m 
Spannkr.   d.  Dünste:    Mittel   21,9  mm;    ma.K.    22,9  mm    um    2'' 

p.  m.,  min.  21,0  mm  um  lO''  p.  m. 
Wolken:   Gattung  u.  Betrag.    Von    1'' — 2''  a.  m.   bezogen  ui  8, 

dann    aufklarend    bis   zu  cu  ni   2 — 4,    um   Mittag   cu  str. 

2 — :i,  um  6''  p.  m.  wieder   etwas    mehr   bezogen    cu  ni  5, 

Abends  spät  klar  cu  2 — 3. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  Um  6l>  p.  m.   Regenböen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  28,2°;  max.  28,9°  um  21'  p.  m., 

min.  27,8°  um  21'  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02658;  max.   1,0269,  min.   1,0261. 
Allg.  Bemerk.:   Wind  anfangs  N6°E;  von  1'' — 2''  a.  m.  Himmel 

bezogen;   V(]n  4'' — 7h  still,  dann  N119°E  und  auf  klärend. 

Nachmittags  N141°E.   Wind   2—3    von   4h— 51>  30',    dann 

N74°p;    auffrischend    bis    4,    mit    Regenböen;     gegen    7h 

N141°E  3  bis  9h  30',  dann  N51°E  flau,  von  7h  an  klar. 
Oznngchalf  7 — 8:  Regen  6,5  mm:  Verdunstung   1,6  nun. 


1875,  den  9.  August. 

Position:  3^  38,9'— 3°  36,2'  .S-Br.,   152°  9,6'— 152"  27,0'  t)-Lg. 
SchiÖ'sbew.:  Kurs.     Anfangs    trieb    das  Schiff,    ilann  N141°E, 
N51°E:  p.  m.  N197°E  und  N175°E. 
Fahrt.    2—4. 
Wind:  Richtung.     Mittel    N119°E;    anfangs   N141°E,    um    6h 
a.  m.  N51°E,  von  10h  a.  m.  ab  N141°E,  Abends  10h  N96°E. 
Stärke.    Mittel  1,7:  anfangs  fast  still,  von  10h  a,  m.  an  2—3. 
Barom.:   Mittel   759,65  mm:    2  max.   760,39  mm   um    lOh  a.  m. 
und    759,90  mm    um    6h  p.m.:    2  min.  759,70  mm   um    2h 
a.  m.  und  758,55  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  28,3°:    max.  29,0°    um    2h  p.  uj.,    min. 

27,4'    um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    21,8  mm:    max.   24,3  nun    um    2h 

a.  m..  min.  20,8  nun  um   10h  a.  m. 
Wolken:   Gattung  u.  Betrag.     Den  Tag  über   schön    und    klar, 
ru    1  —  2;  nur  kurze  Zeit  um  2h  p.  m.  eu  ci  3 — 4. 
Richtung.     Um  2h  a.  m.  oben  aus    der  Windrichtung,    >onst 
am  Horizont. 
Nicderschl.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  28,4°:  nuix.  28,9"  um   2h  p.  m., 
min.  28,0°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02680;  max    1,0271,  min.  1,0266. 
Allg.  Bemerk.;  Wind  Morgens  früh  fast  slill  und  veränderlich, 
um  7h  a.  m.  N141°E  und  auffrischend  bis  2 — 3;  Himmel 
schön   und   klar,     sehr    wenige    cu    am   Horizont.     Xach- 
raittags  Wind  auch  N141°E  2—3.  von  7h— 9h  p.  m.  N51°E, 
dann  N9G°K;    Himmel   wie  am  Vormittage. 
Wetterlcuihten. 
Ozongehalt   6—7;  Regen  0,2  mm;   Vcrdui\stung  3,7  nun. 
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1875,  den  10.  Antust. 

Position:  3'"  38,2'— 3°  50,9  S-Br.,  152°  11,0'— 152°  11,6'  G-Lg. 

Schiftsbew.:   Kurs.    Vormittags  N175°E.  X130°E,  dann  N25°E; 
Nachmittags  meist  N197°E,  dann  N90°E. 
Fahrt    Vormilftags  1,3 — 2,0,  Nachmittags  meist  4  —  5,  Abends 
10h  0,5. 

Wind:  Richtung.    Mittel  X120°E;  a.  m.  N51°E,  p.  m.  N142°E. 
Stärke.     Mittel   2,0;  a.  m.   1—2;   p.  m.  meist  3. 

Barom.:  Mittel  760,04  mm;  2  max.  761,10  mm  um  10h  a.  m. 
und  761,00  mm  um  10h  p.  ni.,  2  min.  759,55  mm  um 
2h  a.  m.  und  759,30  nmi  um  2h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  28,0°:  nuix.  29,0°  um  10h  ;,.  ,„.,  ,„j„. 
27,2°  um  6h   p.  m. 

Spannkr.  d.  Dün.ste:  Mittel  22,6  mm:  max  23,7  mm  um  10h 
p.  ni.,  min.   21,7  mm  um  6h  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag,  a.  m.  schön  und  klar,  nur  i'U 
2—4,  selten  cu  str.  2 — 3:  p.  m.  anfangs  ebenso,  um  6h 
mehr  bezogen  cu  ni  7,  von  7h — 11h  ..jchön. 
Richtung  Anfangs  am  Horizont,  um  10h  a.  m.  aus  der 
Windric'htung  aus  E,  Nachmittags  auch  aus  E,  als  der 
Wind  schon  N141°E  war,  erst  um  10h  p.  m.  aus  der 
Windrichtung,  aus  SE. 

Niederschi.:  p.  m.  nach  3h  einige  Regenböen. 

Zustand   d.    See:    Temp.      Mittel    28,3°;    max.    28,7°    um    10h 
a.  m.,  min.  28,0°  um  2h  a.  m  und  um  10h  p.  m. 
Specif.  Gewicht.    Mittel    1,02672:  max.   1,0269,  min.   1,0266. 

Allg.  Bemerk.:    a.  m.    ^cllöu   und   klar,    bis   3h   Wind   N96°E, 
dann    bis  8h  N51°E;    p.  m.   schön    bis    gegen  3h,    einige 
Regenböen,  cu  ni  bis  zum  Abend.    7h — 11''  schön.    Wetter- 
leuchten in  N  und  S. 
Ozongehalt  5,6;  Verdunstung  3,8  mm. 

1875,  den  11.  August. 

Position:  3°  51,4'— ,3°  56,0'  S-Br.;  152°  12,1'— 151°  48,9' 
0-Lg.  bis  10h  a.  ni.  (Gekreuzt  vor  der  Blanche  Bai  von 
2h  p.  m.  ab. 

Schiftsbew.:    Kurs    a.    m.    N192°E,    N74°E,    N175°E,    p.    m. 
N74°E,  N151°E  und  N119°E. 
Fahrt,     a.  m.   1 — 3;  p.  m.  2—5. 

Wind:  Richtung.     Mittel  N123°E;  N141°E  bis  2h  p.m.,  dann 
um  6h  X7'4°E  und  wieder  N164°E. 
Stiirke.     Mittel    2,0  a.  m.   anfangs  2  —  3,  dann   1 ;  p.  m.  auf- 
frischend bis  zu  4,  dann   Abends  abflauend  bis  zu  2. 

Barom.:  Mittel  759,98  mm;  2  max.  761,20  mm  um  10h  a.  m. 
und  761,80  mm  um  10h  p.  m.,  o  min.  759,20  mm  um  6h 
a.  m.   und  759,00  mm  um  2h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  27,9°:  max.  29,3°  um  10h  a.  m.,  min. 
27,1°  um  2h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  23,1  nun;  max.  23,5  nun  um  lOh  p.m., 
min.  22,7  mm  um  6h  p.  m. 

Wolken:    Gattung   u.  Betrag.     Bis    P'    cu  ni   3—6,  dann  ganz 
bezogen    mit    ni    10,    gegen    6h    a.  m.    aufklarend    bis    zu 
cu  ni  5 — 6;  ebenso  p.  m.  stets  cu  ni  5 — 6. 
Richtung.     Meist  mit  dem  Winde  ziehend,  nur  2h  a.  m.  und 
6h  p.  m.  schräge  auf  gegen  den  Wind. 

Nicderschl.:  2h  a.  m.  und  4h  50'  einige  Regenböen. 

Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  28,1°;  max.  28,6°   um   loh  y.  m.. 
min.  27,6°  um   10h  p.  „,. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02678:  max.   1,0270,  min.  1,0266. 

Allg.  Bemerk.:  Vormittags  X51°E-Wind.  anfangs  2—3.  dann 
abflauend  bis  1,  Nachmittags  allmählich  auffrischend  und 
um  6h  auf  X74°E  übergehend  bis  zu  4,  Abends  N164°E 
2 — 3.  Bis  Ih  a.  m.  klar,  nur  cu  ni  3-6,  dann  bezogen 
mit  ni  und  Regen.  Wetterleuchten.  Morgens  aufklarend. 
Nachmittags  klar,  gegen  Abend  diesig. 
Ozongehalt  5 — 6;  Regen  5,9  mm;  Verdunstung  3,8  nun. 

1875,  den  12.  August. 

Position:  4°  13,3'  S-Br.:    152°  10,3'  0-Lg.  Greet-Harbour.  Xeu- 

Britannien.  um  10h  a.  m.  zu  Anker. 
Schiftsbew.:  Kurs.  N209°E  um  2h  a.  m.,   N164°E  um  6h  a.  m. 

Fahrt.     Anfangs  1,5,  dann  3,5. 
Wind:     Richtung.      Mittel    X140°E;    Morgens    N1G4°E    und 

N96°E,  ebenso  Nachmittags,  Abends  fast  still  N96°E. 
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Starke.      Mitlel    1,1;    meist   scliwaeli.    mir    2''    a.   m.   und  2'' 

p.  m.  2 — 3. 
Barum.:   Mittel    750,87  mm,    2  max.   700,80  mm   um   10''   a.   ra. 

und   7(.!0,90  mm    um    IC'  p.m.,  2   min.   759,1)0  mm    um  6'' 

a.  m.  und   758,G0nmi  um  2''  p.  m. 
Temp.    d.   I.uft:    Mittel    28,9°;    max.  31,2°   um   2''  p.  m.,  min. 

27,0°  um  2li  a.  m. 
Spannkr.   d.    Dünste:    Mittel   22,4  mm;    max.    23,0  mm    um    Gh 

p.  m.;  min.  21,8  mm  um  2''  p.  m. 
Wolken:     Gattung  n.  Betrag.     Den  Tag  über  schön  und  klar, 

nur  cu  ni   3 — i,  oder  cu  str.  3 — 5,  Abends  ganz  klar. 
Richtung.     Aus  der  Windrichtung. 
Niedersehl.:  — . 
Zustand    d.    See:    Temp.    Mittel    28,5°;    max.    28,9°     um     IQl' 

a.  m.,  min.  27,7°  um  6''  a.  m. 
Spezif.   Gewicht.    Mittel  1,02675;    max.   1,02G9,  min.   1,02G6. 
Allg.  Bemerk.:   Wind   schwach  N141°E   und  N9G°E,   nur  um 

2'!  p.  m.  etwas  frischer  3,  Abends  sehr  schwach.    Himmel 

klar,  nur  wenige  cu  ni  oder  cu  str.  sichtbar. 
Ozongehalt  5 — 6;  Verdunstung  3,1  mm. 

1875,  (leu  13.  August. 

Position:  Greet-Harliour,  Neu  Britannien. 
Schifl'sbew.:  Kurs  — . 

Fahrt  — . 
Wind:  Richtung.     Mittel  NI18°E;  a.  m.  N121°E,  p.  m.  N98"E 
bis  N143°E. 
Stärke.      Mittel    1,4;    anfangs    fast   still,    von    101'    a.  m.   bis 
6h  p.  m.  2—3,  dann   1. 
Barom. :   Mittel    759,18  mm;    2   max.   7G0,00  mm    um   10''   a.  m. 
und  759,70  mm    um   10''    p.m.;  2  min.   759,40  mm  um   G'' 
a.  m.  und   757,80  mm  um  2  ^  p.  m. 
Temp.    d.   Luft:    Mittel    28,7°;  max.  .11,5°   um   2''   a.  m.,   min. 

26,4°   um  61'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   21,7  mm;    max.  22,9  mm   um    10^ 

am.,  min.  21,0  umi  um   2''   p.  m. 
Wolken:    Gattung    u.  Betrag.     Schön    und    klar,  nur  cu  3 — 4, 
nach   6''   p.  m.   bezogen    anfangs    mit   cu    ni    7,    dann    mit 
cu  Str.  8 — 9. 
Richtung.     Am   Horizont  bis  G''  p.  m.,  dann  mit  dem  Winde 
ziehend. 
Niederschi.:  — . 

Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel   28,4°:  max.  28, G°  um  2''  a.  m., 
min.   27,9°  um  G''  a.  ra. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02675,  max.   1,0269,  min.  1,0264. 
Allg.  Bemerk.:  Den  ganzen  Tag  schön  und  klar  bis  6''  p.  m., 
dann    etwas    bezogen    aus    der    Windrichtung.     Von    10h 
a.  m.  bis  6h  p.  m.  frischer  Wind,   vorher   meist  still,  und 
nachher  1. 
Abends  starkes  Wetterleuchten  in  N. 
Ozongehalt  3 — 4;   Verdunstung  3,9  mm. 

1875,  den  14.  August. 

Position :  Greet-Harbour. 
Sohiffsbew.:  Kurs  — . 

Fahrt  — . 
Wind:    Richtung.      Mittel    N134°E;    a.   m.    anfangs    N143°E, 

dann    still    und    wieder    N143°K,    p.    m.    meist    N137°E, 

dann  N98°E. 
Stärke.     Mittel    1,2;    nur  von   10''   a.  m.  bis  2''  p.  m.   2 — 3; 

sonst  1   oder  still. 
Barom.:    Mittel    760,12  mm;    2   max.   760,80  mm   um   10''  a.  m. 

und  761,60  mm   um   10h  p,  m.,    2   min.   758,90  mm   um  2h 

a.  m.   und  759,90  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.   d.    Luft:    Mittel    28,1°;   max.    29,8°    um   2h  p.m.,  min. 

26,6°   um  6h  a.  m. 
Spannkr.   d.   Dünste:    Mittel    21,7mm;    max.   22,5mm  um   10h 

a.  m.,  min.   20,0  mm  um  2''  p.  m. 
Wolken:    Gattung    u.    Betrag,      a.  m.  anfangs    klar,   cu    3 — 4, 

um    6h    ei    cu   4 — 5,    um   10h    bezogen  eu   ni  8 — 10,  p.   m. 

klar,  ci  eu  str.  .'! — 4. 
Richtung.      Mit    dem    Winde    ziehend,    nur    10''     p.   m.    am 

Horizont. 
Niederschi.:   Cm   10''  a.  m.  ganz  wenig  Regen. 


Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel   28,4°,  max.  29.0°   um  2h  p.  m., 
min.   28,0°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02683;  max.   1,0271,  min.   1,0267. 
Allg.  Bemerk.:  Um  2h  a.  m.  aufklarend,  am  Horizont  cu,  oben 
leichte    ci,    um   IQh    a.  m.    bezogen;   p.m.  leichte  Wolken 
aus    der  Windrichtung,  Abends    nur  am  Horizont.     Wind 
nur    von    10h — 2h    p.    m.    frisch    2  —  3,    sonst    still    oder 
schwach. 
Ozongehalt  3 — 4;  Verdunstung  3,1  mm. 


1875,  den  15.  August. 

Position:   Greet-Harbour. 
Sehiffsbew. :   Kurs  — . 

Fahrt  — . 
Wind:    Richtung.     Mittel    N112°E;    N98°E    und   N]43°E    bis 

6h  p.  m.,  Abends  N76°E. 
Stärke.     Mittel   1,1;  a.  m.  sehr  schwach,  p.  m.  2—3,  jedoch 

um  Gh  fast  still. 
Barom.:   Mittel    759,75  mm;    2    max.    760,60  mm   um    Oh   a.  m. 

und    760,00  mm    um   10h    p.m.,  2  min.  709,20  mm  um   2h 

a.  m.   und  758,80  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.    d.    Luft:   Mittel    28,2°;    max.    30,1°   um  2h  a.  m.,   min. 

26,7°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.    d.    Dünste:    Mittel    22,4  mm;    max.  23,0  mm   um   IQh 

p.  m..  min.  21,0  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:    Gattung    u.    Betrag,      a.  m.  klar,    anfangs    nur    der 

Horizont   besetzt   mit   cu    str.   1 — 2,   um   10''   cu   str.  3 — 4 

aus  der  Windrichtung;   p.  m.  klar,  cu  2 — 3,  um  6h  cu  str. 

3 — 4,  jedoch  gegen   IQh   bezogen  mit  cu  ni  8 — 9. 
Richtung.     Meist  am  Horizont,  aber  von   IQh — 2h  p.  m.  aus 

der  Windrichtung   und  Abends    Sh    aus  ENE  bei  N98°E- 

Wind,  der  erst  gegen  Oh  auf  N76°E  ging. 
Niederschi. :    Früh    etwas  Thau ;    um    9h  30'  p.  m.  Regen,   der 

10  Minuten  lang  anhielt. 
Zustand  d.  See:   Temp.    Mittel  28,5°;  max.  29,1°   um  2''  p.  m., 

min.  28,1°  um  2h  a.  m. 
Spezif  Gewicht.     Mittel  1,02682;  nia.x.   1,0269,  min.   1,0267. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.  Wind    sehr    schwach  N08°E,  zuletzt  um 

10h  N14o°E,  Himmel   klar,  am  Horizont  eu  str.  1—2,  um 

10h  eu  Str.  3 — 4  aus  der  Windrichtung;  p.  m.  um  2h  und 

Abends    10''   frischer  Wind,    um   6h  fast   still   gegen  S'/^h 

ging  der  Wind  von  N143°E  nach  N7G°E,  nachdem  schon 

seit   8h    leichte    cu   ni    v(ni    ENE   zogen   und  den  Himmel 

dann  fast  ganz  bedeckten. 
Ozongehalt  2 — 3;  Verdunstung  2,2  mm. 


1875,  den  16.  August. 

Position:  Greet  Harbour. 

Schifl'sbew.:  Kurs.  — 
Fahrt.  — 

Wind:  Richtung.  Mittel  N136°E;  anfangs  N 121  °E  und  N98°E, 
dann  N143°E  von  IQh  a.  m.  bis  6h  p.  m.;  spät  wieder 
N121°E. 
Stärke.  Mittel  2,0;  anfangs  3,  um  Oh  a.  m.  fast  still,  um 
10h  auffrischend  bis  zu  3 — 4;  um  6h  p.  m.  wieder  ab- 
flauend. 

Barom.:    Mittel    759,63  mm;    2  max.    761,50  nun    um    6ha   m. 
und  760,50  mm  um  10''  p.  m.,  2  min.  760,60  mm  um  2h  a.  m. 
und  757,50  mm  um  6h  p.  m. 

Temp.  d.   Luft:     Mhtel   28,0°;    max.  30,0°    um    2''  p.  m..    min. 
26,0°   um  2h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  22,1  mm;  max.  22,8  mm  um  2''  a.m., 
min.   21,0  mm  um   IQh  p.  ra. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Anfangs  cu  ni  10,  dann  gegen 
6h  etwas  aufklarend  bis  cu  str.  6 — 7,  dann  wechselten 
ab  bis  Oh  p.  m.  ci  cu,  cu  und  ci  str.  aber  innner  G — 7: 
um  10h  p.  xa.  klar,  nur  cu  str.  2 — 3  am  Horizont. 
Richtung.  Mit  dera  Winde  ziehend,  um  10''  p.  m.  am  Ho- 
rizont. 

Niedersehl.:     Von  5h — 9''  a.  m.  vorübergehender  leichter  Regen. 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  28,3°;  max.  28,6°  um  2h  p.  m., 
min.   28,0°  um  2h  a.  ra. 
Spezif.   Gewicht,    Mittel    1,02688;  max.   1,0270,  min.    1,0267. 
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Allg.   Bomi'rk.:  a.  m.  fnili  leiclit  I>eznj;en.   mit  vorübcrgelienilcm 
loiuhton   Regen    uii<l    aliflauemlem  Winde.     Um    1''  p.  m. 
frisi'lite    dei-  Wind    anl'   liis    ijegen   l!''.     Abends    nur    der 
Horizont  besetzt. 
Ozongelialt  2;   Regen    1,0  nnn;   Verdunstung  3,"2  uim. 


187."),  den  17.  August. 

I   (ireet  Harboui   bis  2''  p.  m. 
Piisitiiin:    j    Ks  wurde  gekreuzt  dun-b  (b'U   St.  Cieurg-Kanal  von 

l         G'i  p.  m.  an. 
Sehißsl)ew.:  Kur.s.     N10G°E  nni   Gl'   p.m.;   X9,S°E   um    l(ll'. 

Fahrt.     5— G. 
Wind:  Riehtnng.     Mittel  N144°E,    N;)8"E  bis   lOl'  a.  m.,   von 
da  ab  N14:5°E.  nur  einmal  unterbrochen   von  N16G°E  um 
C'  p.  m. 
Stärke.     Mittel  2,0;  a.  m.  schwach;  von  :i''  p.  m.  aulfrischend 
bis  .5  und  gegen   ll''   abHauend  bis   2. 
Barometer:  Mittel   760,0;inim;  2  niax.  7Gl,90mm  um  10i>  a.  m. 
lind  760,30  mm    um    G''  p.m.;    2  min.    7.59,20  mm    um    2'' 
a.  m.   und   7.'jS.S0  mm   um   2'<   p.  m. 
Tenip.  d.  Ivuft:    Mittel  28,G°;    max.    31,3°   um  2''  p.m.    min. 

2G,8°  um  Gli  a.  m.   . 
Spannkr.   d,   Dünste:    Mittel  21,7  nnn;    max.  23,0  mm   um   lO'» 

a.  m.,  min.   20,9  mm  um  2''  p.  ni. 
Wolken:    Gattung  und  Betrag.     Anfangs  klar,    nur   der  Hori- 
zont besetzt  "mit  cu  str.  2—3,  dann  ci  cu  6—8  und  eu  ni 
6—7    aus  SE;    p.  m.    anlangs    ci    cu   6 — 7    aus  E,    dann 
mehr  bezogen  bis  zu  ci  str.  nud  cu  ni   8 — 9  aus  SK. 
Richtung.     Aus  den  angegebenen  Richtungen. 
Niederschi.:    — 

Zu.stand  d.  See:    Temp.    Mittel  28,1°;  max.  28,7°  um  21'  p.  m.. 
min.   27,8°  um  lOh  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02675;  max.   1,02GS,  min.   1,02GG. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.  Wind  schwach,    zuweilen  still,    anfangs 
oben  ganz  klar,    um  6''  jedoch   mehr   bezogen    mit   ci  cu 
und  cu  Str.;  p.  m.  gegen  3''  Wind  auffrischend,  dann  der 
Hinnuel    mehr    bezogen    bis    zu    cu   ni   8;    gegen   11''    ab- 
Hauend. 
Seegang  Abends  aus  SSE. 
Ozongelialt   3;   Regen  0,.')mni;   Verdunstung  2,7  mm. 


1875,  den  18.  August. 

Position:  Kreuzten  durch  den  St.  Georg-Kanal. 
Schiftsbew.:  Kurs.     a.  m.  erst  N104°E,  dann  X211°E,   zuletzt 
N199°E  um  6''  p.  m.  zu  Anker. 
Fahrt.     3—5. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N138°E;  um  2h  a.  m.  N121°E,  dann 
N143°E  und  von  6h  p.  m.  ab  N98°E. 
Stärke.     Mittel   2,5:    anfangs    2  —  3,    als  N143°E    mehr   und 
mehr    auflViscIiend    bis    zu  4,    einzelne    Böen    bis    zu    G; 
Abends  von  Ch  ab  fast  still. 
Barom.:  Mittel   759,14  mm;  max.  760,00  mm  um  6''  a.  m.:  dann 
fiel  es  bis  zum  min.  758,35  mm   um  2h  p.  m.:   Abends  etwas 
steigend  und  fallend. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel   27,1°;    max.  29,2°   um  lO''  a.  m.,  min. 

25,0°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  20,5  mm;    max.    22,4  mm    um   10'' 

a.  m.,  min.   17,8  mm  um   2h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  n.  Betrag,     a.  m.    ganz    bezogen    mit   cu  ni 
8 — 10;    p.  m.  ebenfalls  cu  ni  7 — 9,    um  IQh  p.  m.  etwas 
aufklarend  bis  zu  cu  ni  5 — G. 
Richtung.     Aus  SE  bis  6h  p.  m.,  dann  aus  E. 
Niedersehl.:    Von    10''  a.  m.    bis   12h  Regen,    dann    heftige 
Regenböen  bis   10h   p.  ni. 
Zustand  d.  See:    Temp.      Mittel    28,0°;    max.    28,7°    um    lo'' 
a.  m.,  min.  27,7°   um   10h  p.  ni. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02672;   max.   1,0268,  min.  1,0265. 
Allg.  Bemerk.:  Wetterleuchten  in  S;    Himmel  bezogen,  regne- 
risch, namentlich  von   10h — i';h  bestündiger  Regen;  p.  m. 
ebenfalls  bezogen   mit  heftigen  Regenböen    bis  zur  Stärke 
von  G. 
Lebhafte  Dünung  und   See  aus  ESE. 
Ozungehalt  5—6:  Verdunstung  4,3  mm. 


1875,  den  19.  Augu.st. 

Position:    4°  43,5'  S-Br.;    152°  44,6' Ü- Lg.     Sulliii-Harbour, 

Neu-Irland. 
Schiftsbew.:  Kurs  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.      Mittel.    N12Ü°E;    a.    m.    N132°E;    p.    m. 

veränderlich  N53°E,  N98°E,  N132°E. 
Stärke.     Mittel  1,3;  a.  m.  1 — 3  böig;   p.  m,  1,  zuletzt  fast  still. 
Barom.:   Mittel   758,53  mm;    2   max.   759,011mm    um    10h   ;i,  „i. 

und    7GO,10mm   um    10h   p.m.;    2   min.   757,211  mm    um   Gh 

a.  m.   und  75.s,00  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.   d.  Luft:    Mittel  25,5°;    max    26,4°    um   Gh   a.  m.;    iiiiii. 

24,8°   um   10h  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    21,5  mui;    max     21  '.)  mui    um    2h 

p.  m.,  min.  20,9  mm  um  6h  p.  m. 
Wolken:    Gattung  und  Betrag.     Anfangs  cu  ni  G — 7,    von  Gh 

a.  m.  ab   beständig  ni    10. 
Richtung,     a.  m.  aus  SE;   p    in.  unbestimmt. 
Niederschi  :    Regenböen  den  ganzen  Tag. 
Zustand  d.  See;  Temp.    Mittel  27,2";  max.  27,8°  um  10''  a.  m.; 

miii.  26,7°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mitlei   1,02602:   max.   1,0269.   min.   1,0243. 
Allg.  Bemerk.;    Vormittags  N143°E,    böig    bis    zur   Stärke  G. 

und  regnerisch,  den  ganzen  Tag  meist  bezogen   mit  ni    10; 

p.m.  ebenfalls  bezogen,   bis  8''   heftiger  Hegen,  gegen    11'' 

aufklarend. 
Oznngehalt  G;   Regen  9,1  mm;   Verdunstiiug  2,9  uiiii. 

1875,  den  20.  August. 

Position:  Sulfur  Harbour. 
Schiffsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.     Mittel  N135°E;  a.  m.  meist  N142°E,  dann 

N277°E:  p.  m.  N322°E,  N120°E  und  N142°E. 
Stärke.     Mittel    0,4;     meist    schwach    0 — 1,    jedoch    um    Gh 

p.  in.   1  —  2. 
Barom.:  Mittel  760,12  mm;    2  max.    760,90mm  um    10h  a.  m. 

und  760,60mm  um   10h  p.  ni.;    2  min.    759,80mm  um  6h 

a.  m.  und  759,60  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  25,9°;    max.  27,7°   um  2h  p.  m.,    min. 

23,6°   um  6h  a.  m. 
Spannkr.   d.   Dünste:    Mittel   21,8  mm;     max.    23.7  mm    um    l(>h 

a.  m.,  min.   19,8  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:    Gattung  und  Betrag.     Anfangs   ni   10,    um    6''  a.  m. 

aufklarend    bis    zu  cu  ni   und  cu   str.   6 — 7:    p.   m.    immer 

mehr  aufklarend  bis  zu   cu   3 — 4. 
Richtung.     Meist  mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi  :  Um   Ih  a.  m.  Regen;   dann  Regenböen   bis  Mittag. 
Znstand  d.   See:  Temp.    Mittel  27,2°;   max.   27,7°   um   2''  p.m., 

min.  26,3°   um  Gh  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02637;    max.   1,0267,  miu.   1,0256. 
Allg.  Bemerk.;  AVinde  schwach  unil  unbeständig,    meist  0 — 1, 

Vormittags  böig,    ganz  bezogen    und  um   Ih  a.  m.  Regen, 

um    6h    aufklarend,    aber    Regenböen.     Nachmittags  noch 

mehr  aufklarend   bis  zu  cu  3 — 4  aus   der  Windrichtung. 
Ozongehalt  5 — 6;  Regen   38  Omni;  Verdunstung  0,5  mm. 

1875,  den  21.  August. 

Position:    Sulfur-Harbour  bis  2h  p.  m.     4'   57.9'  S-Br.;    152° 

39,4'  ()-Lg.  um    10''  p.  m. 
Schiftsbew.:   Kurs.      N198°E. 
Fahrt.     2. 
'    Wind:     Richtung.      Mittel    N131°E;    a.   ni.   scliwadie    N142^E- 

bis  N97°E- Winde;    p.  m.  N75°E.   dann   von  G''   p.   m.  ali 

N142°E. 
Stärke.     Mittel   1,3:  a.  m.  0—1,  p.  m.  2—3. 
Barom.:    Mittel  759,77  mm;    2  max.  760,50  mm    um    10''   a.   m. 

und  760,80  mm    um    10h  p.  m.,    2  min.  759,0  mm    um    2h 

a.  m.  und  758,90  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mitte!  26,9°:   max.  27,8°   um   10''  a.  ni.,   min. 

25,6°   um  2h  a.  m. 
Spannkr.   d.  Dünste:    Mittel  22,5  mm;    max.   23,3  mm   um   lu'' 

a.  m.,  min.  22,2  mm  um  2''  p.  m. 
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Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Anfangs  klar,   cu   ci  H — 4,    um 
3^  a.  ni.  sieh  mehr  und  mein'  beziehend  l>is  zu  ou  ni  9 — 10, 
Naclnnittags  leieht  bezogen    eu  str.  7  —  S,   bis   zu    e.i   ni   9 
um  10h  p.  ni. 
Riehtung.     Aus  SE. 
Niederschi.:  Um   10''  40'  a.  ui.  wenig  Regen. 
Zustand  d.  See:  Tenip.    Mittel  27,8°;"  niax.  28,0°  um  10''  :i.  m., 
min.  27,2°   um   10''  p.  nj. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   l,02t;7;5;  uia.x.   1,02GS.  min.  1,02G7. 
Allg.    Bemerk.:     a.  m.     N142°E    bis    N97°K,     sehr    sebwaehe 
Winde,    anfangs    klar,    nur    cu   ci    3 — 4    aus    der   Wind- 
richtung,   nach    3''    sich    immer    mehr    beziehend    bis    zu 
cu  ui    10,    mit    wenig   Regen    uui    10''  40';    p.  ni.   Wind 
frischer   N142°E   bis   zu    3,    leicht    bezogen    cu  str.  6 — 7, 
ohne  Regen,  auf  dem  Lande  cu,  Abends  cu  ni  1). 
Südliche  Dünung. 
Ozongchalt  4  —  5:  Regen   1,3  mm;  Verdunstung   1,1mm. 

1875,  den  23.  August. 

Position:  ö°  1,7'— 5°  21,6' S-Br.;  152°  33,5'— 153°  4,2'0' 0-Lg. 
Schiffsbew.:  Kur.s.    Vormittags  anfangs  N210°E,  dann  N131°E 

von  6''  an,  Nachmittags  N108°E,  dann  von  ß^  ab  N120°E. 
Falirt.     a.  m.   1  —  2,6,  p.  m.  2 — 3,4. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N171°E;  a.  m.  N142°E  über  N187°E 

nach  N232°E,  p.  m.  N166°E,  N]87°E  auf  N153°E. 
Stärke.     Mittel  2,1;  meist  2 — 3,  jedoch  um  (>''  a.  ni.  schwächer, 

1 — 2,   und  ebenso  10''  p.  m. 
Barom.;   Mittel    759,29  mm;    2  max.  759,80  mm   um    lO''  a.  ui. 

und  759,90  mm  um  10''  p.  m.,    2  min.  758,59  mm    um  2'' 

a.  m.  und  758,60  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,6°;    max.  28,9°  nm  2''  p.  m.,    ujin. 

26,5°   um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    23,3  mm;    nuix.   23,6  mm    um    2'' 

p.  m.,  min.  22,8  mm  um  G''   a.   m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.  meist   cu  ni    oder   ou  str. 

G— 7,    jedoch    gegen   G^    fast   ganz   bezogen    ei  cu  9 — 10; 

p.  m.  anfangs  cu  Str.,  dann  ci  cu  G — 8,  Abends  aufklarend 

bis  zu  ni  3 — 4. 
Ric'btung.     a.  m.  aus  S,    p.  ni.  aus  SE,    jedoch   die   ni   um 

lO'i  am  W-Horizont  hinziehend. 
Niederschi.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   28,0°;  max.  28,7°   um  6'' p.  m., 

min.  27,6°  um  2''  a.  m.  und  um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02683;  max.   1,0271,   min.  1,0267. 
Allg.  Bemerk.:    Von  1'' — 2''  a.  m.  der  Wind   auffrischend  bis 

zu  3  und  gegen  6''  wieder  abflauend  bis  zu   1,  leicht  und 

durchsichtig  bezogen,    auf  dem  Lande  cu.     Südsüdöstliche 

leichte  Dünung.     Wasser  blau.     Am  Nachmittage  wie  am 

Vormittage.    Abends  klar,   in  W  am  Horizont  ni  ziehend. 

Nach   11'' p.m.  ganz  still   bis  2''  30'  des  folgenden  Tages. 
Ozongehalt  7  —  8;  Regen   1,4  nun;  Verdunstung  2,1mm. 

1875,  den  33.  Aug-ust. 

Position:  5°  25,8'— 6°  3,7'  S-Br.;   153°  2,3'— 153°  19,3'  0-Lg. 
Sehi8sbew.:  Kurs.     N166°E.  dann  N131°E:  nm   10'' a.  m.  ge- 

lothet;  p.  m.   ]20°l!;. 
Fahrt.     2—3  a.  m.,  p.   m.  3—4. 
Wind:    Richtung.     Mittel    N73°E;    a.   m.   NS6°E    und    N7°E, 

dann  still;  p.  m.  N7°E  und   N30°E. 
Stärke.     Mittel  0,8;    anfangs  still,    dann  auffrischend   bis  zu 

3,    von    3''   18'  abflauend    bis    zur  Windstille,    p.   m.  sehr 

schwach  oder  still. 
Barom.:    Mittel  759,59  mm;    2  max.  759,90  mm   um   IC'  a.   m. 

und  761,38  mm  um   lO'i  p.  m.,    2  min.   758,85  mm    um   21' 

a.  m.  und  758,75  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  28,2°;    max.  29,7°   nm  2''   p.   n...    min. 

27,0°  um  G''   a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    22,3  mm ;    uuix.  23,2  mm    nm    2'' 

a.   m.,  min.  21,1  mm  um  6''  a.   m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Anfangs    bezogen    eu  ni    7,   um 

3''  15'   aufklarend,  nur  cu  und  cu  str.  am  Horizont  4 — 2; 

p.   m.   dümi   und  durchsichtig    bezogen    ei   cu    7 — 8,    gegen 

Abend  der  obere   Himmel  wieder  klar   bis  zu  cu  str.  1 — 5. 
Hiclilung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 


Niederschi.:    Um  2''   30'  a.  m.  Regen,  der  10  Minuten  anbielt. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   28,2°;  max.  29,0°  um  2h  p.  m., 
min.  27,6°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02688;  max.  1,0270,  min.   1,0266. 
Allg.   Bemerk.:    Bis    2''    30'    a.   m.    still,    dann    N86°E    auf- 
frischend  bis  zu    3   mit   einer  Regenbö,    um   3''   15'  a.  m. 
abflauend  und  aufklarend. 
Schwache  SE-Dünung. 

p.  m.     Dünn  und  durchsichtig  bezogen,   bei  sehr  schwachen 
N7°E-     und     N30°E-Wiuden ,     gegen     Abend     der     obere 
Himmel  wieder  klar.    Schwaches  Meerleuehten.    .S,-liwaches 
Wetterleuchten  in  E  und  W. 
Ozongehalt  5  —  6;   Regen  0,0;  Verdunstung   1,6  unn. 


1875,  den  24.  August. 

Position:  G°  9,4'— 6°  34,6' S-Br.;  153°  32,1'— 154°  36,4'  0-Lg. 
Sohiflsbew.:  Kurs.     a.  m.  N108°E,  p.m.  N120°E  imd  N153°E. 

Fahrt.     3— 4,G. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N111°E;  a.  ni.  anfangs  N7°E.  dann 
still  und  von  10''  an  N187°E:  p.  m.  NlG5°E,  dann  N75°K 
und  N108°E. 
Stärke.     Mittel   1,5;  a.  ni.   2—3  oder  still,  p.m.  auffrischend 
bis  zu  4 — 5. 
Barom.:    Mittel   760,74  nmi;    2  max.   761,60  uim    nuj   10''  a.  uj. 
und  762,24  mm  um   10''  p.  m..    2  min.  759,80  mm    um  2'i 
a.  m.  und  759,80  mm  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.   Luft:    Mittel   27,9°;    max.   28,8°    um   2''   ji.   m..    ujin. 

27.2°  um  Gl'  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  22,7  mm;    nuix.  23,4  non    nm    lol' 

p.  m.,   min.  22,0  mm  um  2''  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Den  Tag   über  schön  und  klar, 
nur  cu,  ci  cu  oder  cu  Str.  3—5,  Abends  cu  ni   1 — 2. 
Riehtung.     a.  m.  anfangs  aus  NE  und  dann   bei   der  Wind- 
stille aus  ESE,  um   10''  aus  E;  p.  m.  nur  am  Horizont. 
Niederschi.:  4''  50'  p.  uj    eine  Regenbö. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   28,2°;  max.  28,3°   unj   2'' p.  m.. 

min    28,0°  um  G''  p.  m. 

Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02G90:  max.   1,0270,  min.  1,0265. 

Allg.  Bemerk.:  Schön  und  klar,   bis  5''  N7°E-Wind  2—3,  von 

5'i— 8''  a.  m.  still,  dann  N187°E  auffrischend.     See  glatt, 

ganz  leichte  südliche   Dünung. 

p.  m.     Um  5''  ging  der  Wind  N97°E,  nur  Horizont  besetzt. 

Leichte  E-Düimng  aufkommend. 
Ozongehalt  G  —  7;   Hegen  0,5  mm;   Verdunstung  2,6  nun. 


1875,  deu  35.  August. 

Position:  6°  45,8'— 6°  30,3'  S-Br.:   1.54°  38,6'— 155°  8,9' 0-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.     a.  m.  anfangs  NI87°E,  dann  N52°E,  dann 

N2.32°E;    p.  m.  N181°E    und    um    6''   p.  m.  zu  Anker  in 

Bougainville  Insel. 
Fahrt.     Anfangs  3,  zunehmend  bis  G,  um   10''  a.  m.  nur  1,5; 

p.  m.  3,0,   dann  zu  Anker. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N123°E,  N108°E,  dann  N1G5°E  bis 

2''  p.  m.,  Abends  still. 
Stärke.     Mittel   1,G;   3—5,  von   lO'i  a.   in.  ah  mir   1 — 2,  vnn 

G''  p.  m.  an  still. 
Barom.:    Mittel  759,82  nun;    2   max.  760,90  noji  um   lo''   a.   m. 

und   760,80mni  um    10''   p.   m.,    2   min.   759,Si;  mm    um   2'! 

a.  m.  und  758,87  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft;    Mittel  27,5°;    nmx.   29, G°   um  2''   p.   m..    min. 

25,1°   um   lO'i  p.  m. 
Spannkr.  d.   Dünste:    Mittel    22,0  mm;    max.    23,6  mm    um    2'i 

p.  m.,   min.    19,8  mm  um   10''  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.    klar   und  schön,    nur   eu 

2 — 3,    dann  ci  cu  3 — 4;    p.  m.   etwas  mehr  bezogen,   um 

6''  ganz   bezogen    bis   zu  cu  ni  9  — 10,    gegen  Abend   auf- 
klarend bis  zu   cu   1 — 2  am  Horizont. 
Richtung.     Aus  der  Windrichtung  oder  am  Horizont. 
Niederschi.:  4'' — 5''  p.   m.    1   Stunde  Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  28,2°;  max.  28,9°  um  lO'i  a.  m., 

min.  27,9°   um  2''  a.  m.   und  um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02G52;  m;ix.   1,0267,  min.  1,0261. 
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Allg.  Bi'iiioi'k.:  a.  111.  klar  und  scliüii.  vor  .S<iiiiioiiaurt;aMt,' etwa 
1  Stunde  Iciclir  ans  der  Wiiidrielituni;  be/(ii;cii.  dann 
wieder  klar. 

In  KNK  Kefjenbüen,  die  Kegeii  4''  p.  in.  lieranrk.iiiieii.  und 
alluiälii;  iiuny.  Iiezofjeii.     Abends  aufklarend. 

O/ungelialt  !'> — 7;  Verdiinstinii;  ;),0  mm. 

1875,  den  26.  August. 

Position:    C°   30,:i'  S-Br.,   \:>'}°   8,9'  O-Li;.    Biuit;ainvillr   Insel. 
.Seliiffsbew. :  Kurs.  . — ■ 

Fahrt.  — 
Wind:     Kiehtiing.      Mittel     NoO°K;     meist    still,     um     Mittag 

seliwacher  Haueli  aus  N53°E  und  NS°K. 
Stärke.     Mittel   0,-2;   meist  still. 
Baroni.:    Mittel   759,60  mm;    "2  ma.x.   759,70  mm  um    10''  a.  m. 

und  7C(l,l()inni  um   10h  p.  j^.,    2  min.   7.i9,.';o  mni    um  O'' 

a.  ni.  und    768,28  mm   um  2^   p.m.:   eine   Aiisnalime   liildet 

der  Stand  761,00  mm  um  21'  a.  m. 
■rem|i.   d.  Luft:    Mittel    26,8°;    inax.  28,7°   um   6l'   p.  m..    min. 

24,2°  um  fili  a.  ni. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  22,3  nun:    max.  23,9  mm    um   loli 

p.  m.,  min.  21,3  mm  um  6''  a.  m. 
AVolken:    Gattung  u.  Betrag.     Anfangs   klar,    nur  eii   ni  .3 — A. 

allmäliliili     mehr    bezogen    bis    zu    eu   sir.  9  —  10,    Abends 

wieder  aufklarend    bis  zu  cu  ni   1. 
Rielituiig.     Anfangs  am  Horizont,  um   10''  a.  m.  aus  K,  dann 

unbemerkbar,  Abends   lOli  aus  SE  bei   Windstille. 
Niedersebl.:   — 
Zustand  d.  See:  Tenip.     Mittel   28,2°:   max.  28,. 'i°  um  21' p.  m., 

min.  27,7°  um  61'  a.  m. 
Spezif.   Oewielit.     Mittel    1,02640;  max.  1,0267,  min.   1,0262. 
Allg.  Bemerk.:   a.  m.    klar.    6^   ganz   leicht    bezogen,    um   lOl' 

diehter    bezogen;     p.    m.    anfangs    ganz    bezogen,    Abends 

wieder  aufklarend.     Wetterleuchten  in  K. 
Ozongehalt  6  —  7:   Hegen   ö.lmm:  Verdunstung    MSiiiui, 

1875,  den  27.  August. 

Position:   Bougainville  Insel.  Gazelle  Hafen. 

Scliitl'sbew. :   Kurs.  — 
Fahrt.   — 

Wind:    Richtung.     Mittel  N137°E:    sonst  still,    von    lO''  a.  m. 
an   N143°E,    ilann    N188°E    und    um    6l'   p.  m.    M21°E. 
Abends  still. 
Stärke.     Mittel  0,3:   meist  still  oder   1,  mir  der  \121°E  um 
6h  p.  m.  bisweilen  2. 

Baroni.:  Mittel  760,27  mm;  2  max  761,13  mm  um  lo''  a.  m. 
und  761,53  mm  um  lOh  p.m.,  2  min.  759,19  mm  iiin  2''  a.m. 
und  759,00  mm  um  2''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  27,1°:  max.  31,2°  um  2''  p.m.  min. 
24,6°  um  61'  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  22,3  mm;  max.  23,9  mm  um  2'' 
p.m.,  min.  20,7  mm  um   lOh  a.m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.m.   klar   und   seliöii,    nur   cu 

Str.   1 — 2  über  dem  Lande:    p.  m.  anfangs  klar,  gegen  4'' 

bezogen  bis  zu  cn  ni   10,  Abends  aufklarend  bis  zu  cu  ni 

2  —  3  über  dem  Lande. 

Richtung.   Um  6'"  p.  in.  aus  der  Windrichtung,  aus  N121°E. 

Niederschi.:  Von  6V4'' — 7', 4''   P-  m.  eine  Stunde  Regen. 

Znstand  d.  See:  Temp.     Mittel  28,1°:  max.  29,0°   um  2l'p.m., 
min.  27,5°   um  211  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02623:  max.   1,0265,  min.   1,0259. 

Allg.  Bemerk.:  a.m.  Windstill:  klar  nud  schön,  nur  leichte 
auf  dem  Lande  liegende  eu;  p.  m.  anfangs  klar  bei 
schwachem  S-AVind,  gegen  4h  bezogen,  von  B^V — 7V4'' 
starker  Gewitterregen,  dann  aufklarend  und  still  Wetter- 
leuchten im  W. 
Ozongehalt  4—5:  Regen  0,0;  Verdunstung   1,4  mm. 


1875,  den  28.  Augu.st. 

Position:   Bougainville  Insel,  Gazelle   Hafen. 
SchiÖsbew. :  Kurs.  — 
Fahrt.  — 


Wind;  Richtung.    Mittel  N111"E;  a.  m.  anfangs  N121°E,  dann 
.still,  um  ll)h  wieder  M2I'  E;  p.  in.  NI43°E,  dann  N346°K, 
und   Abends  still. 
Stärke.     Mittel  0,5:    a.m.  anfangs    sehr    schwach,    um    10h 
auffrischend  bis  zu  2:  Nachmittags  abHauend  bis  zu  0. 
Uarom.:    Mittel   759,84mm;    2  max.   761,18mm    um    10h  a.m. 
und   760,;)3  mm  um   10h  p.m.,    2  min.   758,59  mm    um   2h 
a.  m.  und  758.89  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   2.8,1°;    max.  30,6"   um    2h  a.  iii..    min. 

25,0°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.   d.  Dünste:    Mittel    22,4  mm;     max.   24,7  mm    um     6h 

p.  m..  min.  21, .3  mm  um   10h  a.  ,,,_ 
AVidken:    Gattung  u.  Betrag,      a.m.   anfangs    klar    bis    gegen 
5'/'2'',    i'U  ni   3 — 4,    dann    bis   7h    ganz    dünn    bezogen    cu 
Str.  8,  nach  "h   wieih'r  klar,  bis  ci  cn  3 — 4;  ji.  m.  anfangs 
cu  Str.  6 — 7.  dann  aufklarend  bis  zu  cu  2 — 3  am  Horizont. 
Richtung.     Mit  dem   Winde  zirbciid.    oder  über  dem  Laiuh' 
I  oder  am  Horizont. 

j        Niedersehl.:  — 

I   Zustand  d.  See:  Teiiiii.     Mittel   28,3";  max.  29,3°  um  6h  p.  m., 
min.  27,7°   um  llh  a.  iii . 
Spezif.  Gewicht.     Mittel    1,02645:   max.    1,0266.  min.   1,0259. 
Allg.  Bemerk.;    a.  m.  anfangs   klar  und   schön,   nur  cu  ni  über 
dem    Laude,     von     5Viih  —  7h    ganz    dünn    bezogen,     dann 
wieder  klar.      Wind  anfangs  fast  still  N121°E,  dann  still, 
erst    gegen    10''    aut'frisihend    bis  zu   2:    p.  m.  anfangs  be- 
zogen, Wind  abflauend    bis  6h   M4:!°E,    bis    Sh   N:!46°E, 
dann  still   und  aufklarend.      Wetterleuchten  in  S. 
Ozongehalt  2:  Regen   8,9iniii;   N'erdunstung   1,8mm. 

1875,  den  29.  August. 

Position:  Gazelle  Hafen  bis  gegen   10h  a.  m.  6°  40,0'— 7°  3,3' 

S-Br.;   1.55°  2,9'— 1.54°  59,1'  0-Lg.  von   10h  a.  m.  ab. 
Scdiiffsbew.:  Kurs.     N233°E  und  N211°E,  dann  N166°E  und 

N256°E. 
Fahrt.     Meist  3 — 4,4;  um   10h  p.  ,„.  „„,•  o,S. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N199°E:  a.m.  N143°E  und  N98°K. 

p.  m.  N278°E  und  N233°E,  zuletzt  N188°E. 
Stärke.     Mittel    0,6,    sonst    0—1;    nur    der    N233°E    gegen 

Abend  2—3. 
Barom. :    Mittel   759,33  mm;    2   max.   759,78  mm    um    6h  a.m. 

und  760.00  mm    um  6h  p.  m.,    2  min.  759,60  mm    um    2h 

a.  m.  und   758,80  mm  um   10h  a.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   27,6":    max.   30,0°  um  2h  p.m..    min. 

25,4°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.    d.  Dünste:    Mittel    22,5  mm:    max.   23,8  mm    um  2h 

p.  111..  min.  20,5  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Anfangs   ganz   klar,    später    in 

NE  einige  ci  cu  und   cn  ni  über  dem  Lande:  p.  in.  anfangs 

klar,  dann  immer  mehr  sich   beziehend  bis  zu  cu  ni  8 — 9. 
Richtung,     a.  m.  am  Horizont;   p.  m.  aus  der  AVindriebtung. 
Niedersehl.:   7h  — 9h  p.m.  2  Stunden  starker  Gewitterregen. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  28,5°;  max.  29,2°  um  10h  a.m.. 

min.  27,7°  um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02657:  max.   1.0268,  min.  1,0264. 
Allg.   Bemerk.:   a.  iii.  Anfangs  ganz    klar,    später  in  NE  über 

dem    Lande    cu    ni     mit    Regenböen,    sc'hwaclier    N143°E- 

Wind:   leichte  SE-See. 
p.  m.    wie    am    Vormittag    klar,    gegen    6h  30'    Gewitter    in 

NE,    Wind     umspringend    vmi    N323°E    auf  N53°E    mit 

starkem  Regen,   um   7h  ging  der  Wind  auf  N8°E,    um  9h 

N1S8°E-Wind    abflauend    uuil   aufklarend.    Wetterleuchten 

in  S. 
Ozongehalt  4 — 5;   Verdunstung  1,9  mm. 

1875,  den  30.  AuiärHSt. 

Position:   7°  ll,0'-7°  37.3'  S-Br.,   155°  0,4'- 155°  6,1'  G-Lg. 
Schifisbew. :  Kurs.    Anfangs  trieb  das  Schiff,  dann  N166°E  und 
N121°E,  p.m.  N166°E,  N233"E  und   N98°E. 
Fahrt,    a.  m.   1,6;    p.  ni.    anfangs   3,6,    dann    langsamer   bis 
zu   1,5. 
Wind:   Richtung.  Mittel  N171°E;  a.  m.  N233°E.  dann  N188°E, 
p.m.  NU3°£,  N166°E,  N154°E. 
Stärke.     Mittel    1,6:    anfangs    0 — 1,    dann    allmählich    auf- 
frischend bis  zu  4  um  2h  p.  m.,  von  da  ab  abflauend  bis  zu  1. 
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Barom.:    Mittel   7GO,63  mm;    2  max.  762,04  mm   um    101' a.  m. 

uiiil  762,14  min    um   10'' p.  m. ,   2  min.   760,;!0  mm    um    2'' 

u.  m.  und   759,29  mm  um  2''  p.  m. 
Tcnip.  d.  Luft:   Mittel  27,2°;    ma.\.  28,2°   um   Kl''  a.  m..    miu. 

2j,;l°   um  2''  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  22,7  unn;    max.  23,2  mm    um    10'' 

a.  m.,  min.  21,5  mm  um  6''  p.  ni 
AViilken:  Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  cu  ni  G — S,  p.  m.  ganz  bi'- 

Zügen   eu 

cu  ni  6. 

Richtung,    a.  m.  aus  SW.  p.  m.  aus  SK. 
Niedersehl.:    7''   10' — 7''  20'  a.  m.   ein  Regensiliauer.    p.  m    um 

2''  etwas  Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  28,0°;  max.  28  2°   um  10'' p.  m.. 

min.  27,7°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   l,026.j2;  max.   1,0267,  min.   1,02G4. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.  schwacher  N233°E,  cu   ni  G — 8  aus  der 

Windriclitung    im   NE    sich    anstauend,    dort    Regenböen. 

7''  10'  ein  Regenschauer  aus  Lee  ohne  Wind.    Wind   flau, 

oft  ganz  still,    p.m.  Wind  auffrischend  ausN143°E3 — 4, 

ganz  bezogen   mit  etwas   Regen,  gegen   Abend  aufklarend 

bis  zu  cu  ni  6  aus  der  Windrichtung.    Hohe  SE-Düaung. 

Wind  al'flaucnd  und  scliwankend    von  N143°E,   NlG6°E 

und  zurück  N1Ö4°E. 
Ozongehalt  8 — 9.     Regen  25,7  mm.    Verdunstung  2,2  unu. 

187Ö,  den  31.  Aug-ust. 

Po.-ition:  7°  40,G'     8°  34,6'  S-Br..   155°  7,1'— 154°  47,8'  0-Lg. 

Schifl'sbew.:  Kurs.  Bis  lO''  a.  m.  trieb  das  Si'hiH'.  dann  N153°E, 
p.m.  NIsrK  und  NU)3°E. 
Fahrt,    2—3  bis  2''  p.  m.,  dann  5,8—6,5. 

Wind:    Richtung.    Mittel  N125°E;    stille   bis    10'' a   ui..    dann 
N97°E,  p.m.  N120°E,   von  6''  ab  N131°E. 
Stärke.    Mittel  2,1;  a.  m.  meist  still,  dann  1 — 2.  p.m.  hmner 
mehr  auffrischend  bis  zu  5. 

Barom.:  Mittel  759,89  mm;  2  max.  761,50  umi  um  lo''  a.  uj. 
und  7G0,00  mm  um  10'' p.  m..,  2  min.  759,60  mm  um  6'' 
a.  m.  und  758,54  mm  um  2''  p.  m 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  27,1°;  max.  28,4°  um  10'' a.  m  ,  min. 
25,0°  um  G''  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste;  Mittel  21,0  mm;  max.  22,2  nun  um  10'' 
p.  ra.,  min.   19,3  mm  um  6''  a.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Anfangs  cu  ni  6 — 7,  dann  auf- 
klarend   bis  zu  cu  Str.  4,    um   lö'i   bezogen    bis   zu    cu  ni 
Str.  8 — 9,  gegen   Abend   klarer  cu  ni  3  —  4, 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschi.:  Um  2'' a.  m.  etwas  Regen,  ebenfalls  von  91'  bis 
10°  p.  m.  Regenböen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,8°;   max.  28,1°   um  2'' p.  m., 
min.  27,2°   um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02652;  max.  1,02GS,  min.    1,0262. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  Wind  flau,  meist  N142°K,  von  41'  — Gl' 
W-licher,  oft  still,  81'  N97°E-Wind  gegen  lO'i  auffrischend 
und  etwas  S-lich  gehend.  Hcihc  SE-Düniing.  p.  m.  Oben 
ci,  unten  cu  str.  bis  zu  8 — 9,  um  5''  Wind  auffrischend 
bis  zu  4  und  um  7''  bis  5;  klar,  leichte  cu,  von  9'' — 10'' 
schnell  vorüberziehende  leichte  Regenböen,  zunehmende 
SE-See.  Meeresleuchten  in  vereinzelten  Scheiben. 
Ozongehalt  7 — 8.     Regen  5,4  mm.    Verdunstung  2,0  mm. 

1S75,  den  1.  September. 

Position:  8°  55,0'-9°  16,4'  S-Br.,  154°  40,4'— 154°  58,7'  O-Lg. 

Si-liifl'sbew.:   Kurs.    a.  m.  meist  N187°f].,  von  lO'' a.  ra.  bis  lO'' 
p.  m.  N63"E,  dann  N181°E. 
Fahrt.    G,G  -  4,6,  von   10''  p.  m.  an  2—6. 

Wind:    Richtung.    Mittel  N130°E,   anfangs  N120°E,  dann  be- 
ständig N131°E,  um  101'  p.  ,„.  wieder  N120°E. 
Stärke.  Mittel  4,4;  a.  m.  5,  p.  m.  4,  von  lO''  ab  2 — 3. 

Barom.:  Mittel  758,85  mm;  2  ma.\.  759,70  mm  um  lO'i  a.  ni. 
und  759,G5  mm  um  lO'i  p.  m.,  2  miu.  758,69  mm  um  2'' 
a.  m.  und  757,65  mm  um  2''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  27,0'^;  max.  27,8°  um  2''  p.m..  miu. 
25,6°  um  21'  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  21,3mm;  max.  22,0mm  um  2'' a.  m., 
min.  20,7  mm  um   iC'  p.  m. 


Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  cu  ni  abnehmend  von  8 — 6, 
p.  m.  anfangs  aufklarend  bis  cu  str.  3 — 4,  um  G^  sich  be- 
ziehend  bis    cu  Str.  8  —  9,    später   klar,    nur  cu   2 — 3   am 
Horizont. 
Richtung.    Aus  der  Windrichtung. 

Niederschi.:  Um  2''  a.  m.  einige  Regenböen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,3°;  max.  27,9°   um  lO'' a.  m., 
min.   27,1°  um  6''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02657;  max.   1,0268,  min.   1,0263. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  Wind  frisch  N142°E,  gleichmässig  5,  cu 
ni  6 — 8  aus  der  Windrichtung,  früh  um  2''  einige  Regen- 
böen; p.  m.  Wind  ebenfalls  N142°E  4,  um  6''  bezogen  eu 
Str.  8 — 9,  später  abflauend  bis  zu  2  und  aufklarend,  nur 
am  Horizont  einige  cu  bemerkbar.  Dünung  abnehmend. 
Ozongchalt  8 — 9.     Regen   1,4  mm.    Verdunstung  3,2  unn. 

1IS7Ö,  den  2.  September. 

Position:  9°  16,7'-9°  44,4' S-Br.,  155°  5,0'— 155°  43,3' O-Lg. 

SehilVsbew.:  Kurs.  a.  m.  anfangs  zwischen  N75°E  und  N63°E. 
daim  N120°E;   p.m.  zwischen  N142°E  und  N193°E. 
Fahrt,  a.  m,   zunehmend  3,8 — 5,0,    p.  m.  abnehmend  4,5  —  3,2. 

Wind:   Richtung.    Mittel  N105°E;  N142°E  über  N120°E  nach 
N52°E,    p.  m.    wieder    zurück    von    N75°E   über  N120°E 
nach  N142°E. 
Stärke.    Mittel  2,7;  a.  m.  gleichmässig  3 — 4,  p.  m,   abflauend 
bis  zu  2. 

Barom.:  Mittel  759,78  nun;  2  max.  761,48  mm  um  10''  a.  m. 
und  760,50mm  um  10''  p.m.,  2  min.  757,85mm  um  2'' 
a.  m.  und  759,65  mm  um  G''  p.  m. 

Temp  d.  Luft:  Mittel  26,6°;  max.  27,4°  um  61'  a.  m.,  min.  25,4° 
um  2''  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  21,5mm;  max.  22,2mm  umlO''a.m., 
ndu.   21,1  mm  um  6''  a.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.  ganz  leicht  bezogen  cu  ni 
8 — 10,  oft  fast  klar,  p.  m   cu  .str.  5 — 6  un<l  oben  ci,   Abends 
aufklarend  bis  zu  cu   3  am  Horizont. 
Richtung.    Mit  dem  AVinde  ziehend. 

Niederschi.:  Um   1''   Regenböen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,3°;  max.  27,6°   um  6'' a.  m.. 
min.  27,0°   um   lO''  p.  ni. 
-Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02660;  max.   1,0268,  miu.   1,0265, 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  ganz  leicht  bezogen,  oft  ganz  klar,  gegen 
Morgen  nach  Regen  aussehend  mit  dem  um  6h  auf- 
kommenden N52°E.  Um  ll''  sprang  der  Wind  auf  N120°E, 
um  12''  30'  auf  N52°E;  p.  m  cu  str.  unten  und  oben  ci 
5 — 6,  mit  einigen  Regenböen,  gegen  Abend  aufklarend, 
als  der  Wind  nach  N142'^E  ging  und  abflaute. 
Ozongehalt  5.     Verdunstung  4,3  mm. 


1875,  den  3.  September. 


Position:  9°  45,7'— 9"  34,0' S-Br.,  15 


jl,8'— 156  35,2'  O-Lg. 


Schiflfsbew.;  Kurs.    a.  m.  N87°E,  N199°E  und  N121°E,  p.  m. 
N76°E. 
Fahrt.    3,4—5,4. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N145°E;  a.  m.  N132°E  und  NI88°E, 
p.m.  N132°E  und  von  6''  ab  N143°E. 
Stärke.    Mittel   3,3;  gleichmässig  3 — 4. 
Barom.:    Mittel  760,44  nun:    2  max.  760,70  mm   um   lO''  a.  m. 
und  761,99  mm    um    10'' p.m.,    2  min.  759,14  nun  um  2'' 
a.  m.  uiul   760,11   um  G''  p.  m. 
Temp.   d.  Luft:    Mittel  27.5°;    max.  28,6°    um    2''  p.  m  ,    min. 

26,8°  um  Gl'  a  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  20,9mm;    max.  21,7  mm    um    10'' 

p.  m.,  inin.   19,8  mm  um  6''  a.  m. 
Wolken;    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.   klar   und  schön,    nur   cu 
Str.  1 — 2   am  Horizont,    erst  um  lO''  cu  str.  4 — 5;    p.  m. 
anfangs  klar  cu  2 — 3,  um  6''  etwas  mehr  bewölkt  bis  zu 
cu  6,  Abends  ganz  klar. 
Richtung.    Meist   mir   am  Horizont,    sonst    mit    dem  A\'iu(le 

ziehend. 
Niederschi.:   — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,3°;  max.  28,1°   um  2'' p,  m., 
min.   26,9"   um  21'  a.  m. 
Spezif.   Gewicht     Mittel   1,02670;    max.   1,0268,  min.   1,0266. 
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•2.3,2°   mi 


p.  m. 


Allg.  Bemerk.:  Wind  Kli''i'liniüs*is  t'risrh  NUo°K,  Himmel 
klar,  meist  nur  wenige  en  :im  Ilorizont,  selten  am  oberen 
Himmel  4 — (j  aus  der  Windrirlifiiiig. 

Leielite  Dünung  aus  SE. 

0;iongelialt  7 — S.     Hegen  d.L' nun.    \'erduü,-lung  :i,.')  mm. 

Wetterleuchten  am  Abend  in   K. 

1875,  den  4.  September. 

Position:    9°   31,0'— 9°  .31,6'  S-Br.:    IJÜ°  39,0' —  1,58°  3,1' 

0-Lg. 
Schifl'sbew.:    Kurs,     a   m.  N87°K:  p.  ni.   N121°K. 
Fahrt,     a.  m.  zunehmend  2 — 5:  p.m.  j,0 — 5,8. 
Wind:  Kiehluug.     Mittel  N167°K;    a.  m.  N154°E,    von  6''  ab 

N143"K.  p.m.  N188°K  oder  N177°E. 
Stärke.     Mittel  3,j;  anfangs  2,  aber  immer  mehr  auffrischend 

nm   IQli  a.  m.  4,  p-  m.  meist  4,    jedoch  spät  Abends  noch 

stärker  bis  zu   6. 
Barom.:    Mittel   7(;i,70mm;   2  mnx.    763,25  mm    um   101'  a.  m. 

und  7(i2,5n  mm   um   101'  p.  m.,    2  min.   760,S.'i  mm    um  6'' 

a.  m.  und   760,82  mm  um  6  p.  m. 
Terap.  d.  Luft:    Mittel  26,5°;    max.  27,8°   um   IQl' a.  m..    min. 

25,0°  um  2li  p.  m. 
Spannkr.   d.   Dünste:    Mittel   21,7  nun;    max.   22,2  mm    um    21" 

p.  m.,  min.  21,3  mm  um  6''  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.   Betrag,     a.  m.  anfangs  ganz  dünne  ni   2, 

sonst    schön    und    klar,    um    lOt"    etwas    mehr  bezogen  ei 

oben  und  eu  ni  unten  6  —  7,  p.  m.   ganz   bezogen  cn   ni  10, 

jecloeh   um  6li  etwas  weniger  cu  str.  7 — 8. 
Kieblung.      Mit  dem   Winde  ziehend. 
Niedersehl. :    Von    121'— 41'    10'   Kegenböen;    Abends  gegen    IQIi 

starker  Regen,  welcher  ^  4  Stunden  anhielt. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,3°;  max.  27,7°  um  21'  p   ni.. 

min.  26,9°   um  6''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02643;  max.   1,0268,  min.   1,0261. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.   Wind  N143°E,    auffrischend    von  2—4, 

anfangs  ganz  dünne  ni,   sonst  schon  und  klar,  gegen   IQl' 

etwas  mehr  bezogen  aus  der  Windrichtung,  Regenböen  am 

Horizont.      Wind    N166°E— N143°E,    ging    bis    N188°E 

und   12''    in    einer   starken  Regenböe  zurück  auf  N143°E, 

dann    wieder    südlich,    regnerisch;    gegen    5''    aufklarend. 

Abends  frischte  der  Wind  noch  melir  auf  bis  zu  6,  9''  40' 

ganz  bezogen  mit  starkem  anhaltenden  Hegen. 
Ozongehalt  5—6;  Regen  0,0;   Verdunstung  3,2  nnu. 

1875,  den  5.  September. 

Position:    9°   37,3'  — 10°   26,4'  S-Br.;   158°  3,5' —  157°   27,5' 

O-Lg. 
Schifl'sbew.:    Kurs.     a.  m.  meist  N199°E,    dann   N92°E,   p.m. 

fast  N18S°E. 
B'ahrt.     4,0 — 5,5. 
AVind:    Richtung.     Mitlei   N138°E;    a.  m.   N166°E.   N143°E, 

N166°E.  p.m.   z«i.schen  N132°E  und  N109°E. 
Stärke.     Mittel    5,9;    a.  m.  stets  6.  p.m.   noch  stärker  6—7, 

und   Abends   7. 
Barom.:    Mittel  761,78  mm:    2   max.   761,99  lum    um    6''  a.  m. 

und  762,22  mm  um  6''  p.  m..   2  min.  761,71  mm  um  2''  a.  m. 

und  761,23  mm  um   10''  a.m. 
Temp.    d.   Luft:    Mittel  26,2°;    max.  26,8°    um   2l'  a.  uj.,    min. 


Spannkr.    d.    Dünste:    Mittel   21,4  mm;    max.   22,1mm   um  lOli 

a.  m  ,  min.  20,2  mm  um  6''  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,     a.  m.  anfangs  ni  4 — 5,   aber  um 

lO'i  ganz  bezogen;  p.  m.  cu  ni   oder  ni   10. 
Richtung,     a.m.  aus  .S:   p.m.  aus  SE. 
Niederschi.:  a.m.  Regenböen;  p.m.  gleichfalls  bis  9h  40'. 
Zustand  d.  See:  Temp    Mittel   27,0°:   max.   27.4°  um  lOl'  a.  m., 

min.  26,3°  um   10''  p.  m. 
Spezif  Gewicht.    Mittel   1,02620:   max.   1,0264.  min.   I,02.'i9. 
Allg.  Bemerk.:  Wind  sehr  friseh,  a.m.  6,  p.m.  bis  zu   7.  ging 

zuerst  von  N166°E  auf  N143°E    und    wieder   zurück  um 

lOl"  a.  m.    und    drehte  p.  m.    von  N132°E  allmählich  nach 

N109°E. 
a.  m.    schnell    ziehende    ni    aus    der    Windrichtung,    ziemlich 

niedrig,  allmählich  den  ganzen  Himmel   überziehend,  sehr 


böig  mit  Regen.     Hohe  SE-See  und  Dünung:    p  m.  ganz 
bezogen  cu  ni  mit  Regenböen  schnell  und  niedrig  aus  der 
Windrichtung, 
üzongehalt  9—10.     Regen   7,0  nnn;   Verdunstung  3,2  mm. 

1.S75,  den  «.  September. 

Position:  10°  33,G'— 10°  7,1'  S-Br.;  157°  18,9'— 1.58°  15,7' 
O-Lg. 

Schiftsbew.:   Kurs.     a.m.  N92°E  bis  N87°E;  p.m.   N83°E. 
Fahrt.     4—5,4. 

Wind:  Richtung.     Mittel  N147°E:   meist  N143°E,   von  Kl' p.  m. 
an  N154°E. 
Stärke.     Beständig  7. 

Barom.:  Mittel  761,14  nun;  2  max.  762,85  mm  um  10''  am. 
und  761,73  mm  um  lOl'  p.  m.,  2  min.  760,80  mm  um  6'' 
a.  m.  und   759,65  mm  um  2''  p.  m. 

Terap.  d.  Luft:  Mittel  26,2°;  max.  26,8°  um  2^  a.  m.,  min. 
25,4°  um  61'  a  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  20,7  mm;  max.  21,5  mm  um  10'' 
a.  m.,  niiu.  20,0  mm  um  2''  a.  m. 

Wolken:    Gattung   u.  Betrag,     a.m.  ganz    bezogen   cu    ni    10; 
p.  m.  gegen  3''  etwas  aufklarend,  oben  ei,  darunter  ■u  ni  6, 
später  wieder  mehr  bezogen  cu   ni   8. 
Richtung.     .Aus  SE. 

Niederschi.:   Regenböen  von  6''   a.m.   bis  S^  p.m. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   27,1°;  max.  27,5°   um  21' p,  m., 
min.   26,4°   um  2^  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02638;  max.   1,0267,  min.   1,0259. 

Allg.  Bemerk.;  Wind  N143°E,  gegen  Abend  N154°E.  gleich- 
massig  von  der  Stärke  7,  a.m.  ganz  bezogen  mit  cu  ni. 
um  10h  zuweilen  etwas  aufklarend.  Hohe  SE-Dünung 
und  See.  p.  m.  anfangs  wieder  bezogen,  gegen  3''  auf- 
klarend, hohe  langsam  ziehende  ci  cu,  darunter  tiefe  schnell 
ziehende  ni,  Regenböen  von  6h  a.  m.  bis  3''  p.  m. 
Ozon.gehalt  8 — 9.     Regen  (V);   Verdunstung  2,8  mm. 

1875,  den  7.  September. 

Position:   10°  3,1'— 9°  54,9' , S-Br.;  158°  28,8'— 159°  8,1' O-Lg. 

Schiftsbew.:    Kurs.     a.m.  N87°E,   p.m.   N76°E,  dann  von  6h 
an  N166°E. 
Fahrt,     a.m.  3,5—4,6;  p.m.  2,6—3,4. 

Wind:    Richtung.     Mittel  N136°E;    anfangs  N143°E,    von   6h 
a.m.  ab  Ni54°E,  dann  von  6h  p.m.  ab  N109°E. 
Stärke.     Mittel  6,1;   anfangs  7—8.    von  6h  a.m.  ab  bestän- 
dig 6—7. 

Barom.:  Mittel  759,90  mm:  2  max.  761,23  mm  um  10h  a.m. 
und  760,21  mm,  2  min.  759,75  mm  nm  2^  a.  m.  und 
758,66  mm  um  6  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  26,8°:  max.  27,6°  um  2h  p.m.,  min. 
25,2°  um  6h  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  21,2  mm;  max.  22,0  mm  um  10h 
p.  m.,  min.  20,3  mm  um  2h   a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Meist  cu  ni   10,  nur  um  2h  a.  m. 
und   10h  a.  a\.  eine  Zeit  lang  weniger  bezogen. 
Richtun.g.     Aus  SE. 

Niederschi.:  Den  ganzen  Tag  über  Regenböen. 

Zustand  <J.  See:  'femp.    Mittel  27,1°;  max.  27,7°  um  IQh  a.  m., 
min.  26,8°  um   lOh  p.  m. 
.Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02648;  max.   1,0267,  min.   1,0262. 

Allg.  Bemerk.:  Wind  anfangs  N143°E  7—8.  den  Tag  über 
N154°E  bis  gegen  61'  p.m.,  dann  N109°E  und  N98°E 
von  der  Stärke  6 — 7;  den  ganzen  Tag  bezogen  cu  ni  10. 
nur  zuweilen  6 — 8  wählend  des  Vormittags,  buhe  cu  aus 
der  Windrichtung,  darunter  schnell  ziehende  ni  mit  Regen 
aus  der  Windrichtung.  .'^ee  und  Dünung  etwa*  ab- 
nehmend. 
Ozongehalt  3,0.     Regen  0,6  mm:   Verdunstung  3.0  ujm. 

1875,  den  8.  September. 

Püsiticm:    10°  0,0'— 10°  35,0'  .S-Br.;  159°  8,7'— 158°  45,4'  O-Lg. 
Schiftsbew.:  Kurs.     N64°E,   von   10h  a.m.  an  N199°E. 

Fahrt.     4,0 — 5,5,  ausgenommen  um  6h  a.  m.  2,7. 
Wind:  Richtung.     Mittel   N1.35°E;  N143°E.  von   10h  a.m.  an 
N132°E. 

Stärke.    Mittel  6,0;  meist  6,  in  Böen  bis  zu  8. 
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7')S,S1)  mm    um    2'' 


:  111111    Ulli 


lianjui.;    Mittel   7(30,02  mm;    2  uiax.   7fiO,90  mm    um    lOii   ;i. 
Hiiil   760, D.')  mm  um   lO''.    2   min. 
und  7j'J,G0  mm  um  2''  p.  iii. 

'l'emp.  (1.  Luft:    Mittel  2U,.j";    nuix.   27,2°   um 
um  2''  a.  ni. 

Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  20,.Smm;    uiax.    22,2 
a.  ni.,  min.   19,7  mm  um  6''  p.  m. 

AVolken:    Gattung  u.  Betrag.     Den  Tag  über  lieiogen,    ni   10. 
eu  ni  7 — S  um   10''  p.  m. 
Richtung.     Aus  SE. 

Xiederschl. :    Starker  Regen    und    später  Regenböen    bis  gegen 
Mittag,  um  d''  p.  ra.  einige  Regenböen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,0°:  max.  27,2°   um  2li  p.  m., 
min.  26,5°   um  2''  a.  in. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02648;  max.  1,0267,  min.  1,0262. 

Allg.  Bemerk.:    a.  m.  ganz  bezogen,    starker  Regen,    Gewitter- 
böen,   in    den  Böen  7 — S,    sonst  6.    gegen   9''   etwas  auf- 
klarend, weniger  Regen,  nur  noch  Regenböen, 
p.  m.  leicht  bezogen,  Böen  selten,  Dünung  abnehmend,  Wind 

beständig  Ni:?2°E. 
Ozongehalt  S — 9.     Regen  5R,Jmm;   Verdunstung  3, .3  mm. 

1875,  den  9.  September. 

Position;    10°-47,9'— ll°56,S'S-Br.,  1. "18°  ;i:i,l)'— 1.57° 47,7' Ü-Lg. 

Schift'sbew. :   Kurs.     Fast  beständig  N199=E. 

Wind:  Richtung.    Mittel  N130°E;'  beständig  Nir,2°E,  erst  um 

101'  p.  m.  N121°E. 
Stärke.  Mittel  5.0;  anfangs  6,  dann  allmählich  etwas  abflauend 

bis  zu  4. 
Baroin.:    Mittel  759,80mm;    2  max.   760,85  mm  um   lOl'  a.   m. 

und    760,06  mm    um    lO''   p.    m.,    2    min.    759,68  mm   um 

2I1  a.  m.  und   759,20  um  2''   p.  m. 
Temp.  d.  Luft:'Mittel  26,7°;    max.    27,4°   um   lO''   p.  m..   min. 

26,1°  um  G''  a.  m. 
Spannkr.   d.   Dünste:    Mittel    18,6  mm;    max.  IS, 9  mm    um   2'' 

a.  m.,   min    18,2  mm  um   10''  p.m. 
Wolken:   Gattung  u.  Betrag,     a.  m.  schön  und  klar,   nur  cu  ni 

2 — 4  am  Horizont:  p.  lu.  im  Allgemeinen  cu  2  — M,  jediicli 

um  6h  cu  ni  7 — 8. 
Richtung,     a.  m.  am  Horizont,  p.  m.  aus  .SE. 
Nicdersehl.:  — . 
Znstand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,9°;  max.  27,3°   um  211  p.  m., 

min.  26,3°  um  lOli  p.  ni. 
Spezif.  Gewicht,    Mittel   1,02659;   max.   1,0268,  min.  1,0264. 
Allg.  Bemerk.:    Wind   fast   bestänig   N121°E    5—6,    klar  und 

schön,    nur  wenige    cu    am  Horizont,    gegen   Abend   .sich 

etwas  beziehend  cu  ni  7 — 8.  dann  aufklarend;  Wind  flaute 

etwas  ab. 
Ozongehalt  5 — 6;  Regen  0,2  mm:  Verdunstung  6,4  mm. 

1875,  den  10.  Septenilter. 

Position;    12°  2,5'— 13°  3,2'  S-Br.,  157° 36,6'— 156°  39,6'  O-Lg. 
Schift'sbew.:     Kurs.      N199°E    und    N211°E.    p.  m.    anfangs 

N199°E  später  N87°E. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N1.50°E;  N143°E,  von   101'  a.  m.  an 

N154°E. 
Stärke.    Mittel  o,:i;  meist  4,  spät  Abends  3. 
Baroni.:   Mittel    760,47  mm:    2  max.  761,08  mm  um   lO''  a.  m. 

und    762,19  mm    um   10''  p.  m.,  2  min.   759,35  mm  um  2'' 

a.  m.  und  759,29  mm  um  2^  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel    25,8°;  max.  26,6°  um   10''   a.  m.,  min. 

25,5°   um  lOli  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  17,3  mm;  max.  18,8  mm  um  2''  a.ni., 

min.   15,9  mm  um  2''  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Den  Tag    über   klar   und  schön. 

meist  nur  cu   1 — 2.  selten  cu  4 — 5  um  6''  a.  m. 
Richtung,     a.  m.  aus  SE;  p.  m.  am  Horizont. 
Nit'derschl.:  — . 
Zustand  d.  See:    Temp.      Mittel    26,3°:     max.    27,1°    um    lOl' 

a.  m.,  min.  25,5°   um    lOl'  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02663:  ma.x.   1,0268,  min.   1,0265. 
Allg.  Bemerk.:  Wind  gleichmässig  frisch  4 — 5,  anfangs  N143°E, 

von    lO'i    a.  m.   ab   N154°E;    den    ganzen   Tag   klar   und 

schön.     Leichte  SE-See.     AVasser  hellblau. 
Ozongehalt  4 — 5  ;  Verdunstung  5,9  mm. 


1875,  den  11.  September. 

Position:     13°    0,3'— 13°    45,1'    S-Br.,    156°    56,6—156°  42,8' 

O-Lg. 
Schiftsbew.:    Kurs.       a.  m.    N99°E    um    lOli    N212°E,    um    61' 

p.  m.  N200°E. 
Fallit.     Meist  4,4—5,8;  jedoch  um  61'  a.  m.  2,7. 
Wind:      Richtung.        Mittel    NL51°E;     abwechselnd    N133°E 

und  N144°E. 
.Stärke.    Mittel    3,8:    a.  m.    meist   :i — 4,    um    6''   a.  iii.    2 — 3, 

p.  m.   5 — 4. 
Barom.:    Mittel    761,14  mm;    2   max.   762,34  mm    um    lOl'  a.  m. 

und   762,44mm   um    10''  p.m..  2  min.  760,79mm  um  2'' 

a.  m.   und  759,65  mm  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:   Mittel    25,6°;   max.  26,5°    um  10'' a.  m.,   min. 

25,0°  um   iC'  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  16,2  mm;  max.  17,0  mm  um  2''  a.ni., 

min.   15,1  mm  um   10''  a,  m. 
Wolken:    Gattung    u.    Betrag.      Den    ganzen   Tag    schön    und 

klar,  cu  4. 
Richtung.     Aus  SK. 
Niederschi.:  — . 
Zustand    d.    See:    Temp.    Mittel    26,0°;    max.    26,5°    um    lO^ 

a.  m.,  min.  25,2°  um   10''  p.  in. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02663;  max.   1,0270,  min.   1,0265. 
Allg.    Bemerk.:    Wind    theils   N155°E,   theils   N144°E,    schön 

und   klar,    cu   4    aus   der  Windrichtung.     Leichte    SE-See 

und  Dünung, 
üzongehalt  5,  Verdunstung  5  6  mm. 

1875,  den  12.  September. 

Position:    14°    0,4'— 14°    .54,5'    S-Br.,    156°    36,7'— 156°   19,2' 

O-Lg. 
Schiftsbew.:   Kurs.    Zwischen  N177°E  und  N199°E. 

Fahrt.     4—5;  p.  m.   1,4—2,6. 
Wind:  Richtung.  Mittel   N126°E;  meist  N121°E,  nur  N1.32°E, 

um  G'i  a.  m.  und  N143°E  um   lO'i  p.  m. 
.Stärke.    Mittel  2,6;  a.  m.  3  —  4,  p.  m.  flauer  meist  2,  selten  1. 
Barom.:    Mittel    761,01mm:    2  max.   762,65  mm  um   10''  a.  m. 

und    761.90  mm   um    10'' p.  m.,    2  min.   760,54  mm    um  6'' 

a.  m.  und   760,41  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.    d.  Luft:    Mittel   25,4°;    max.  26,2°   um   10''  a.  m.,  min. 

24,8°   um  10h  p.  ni. 
Spannkr.    d.  Dünste:    Mittel    16,1  nun:    max.    17,0  mm    um    10'' 

a.  m.,   min.   15,3  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Schön  und  klar,  den  ganzen  Tag 

meist   cu   1 — 3,    nur   gegen  Sonnenaufgang   etwas  stärker 

bewölkt  bis  zu  cu  6. 
Richtung.     Aus  SE. 
Niedersohl.:   — . 
Zustand  d.  See:    Temp.     Mittel  25,4°;  max.  26,2°  um  2h  p.  m., 

min.  24,9°   um   10''  p.  in. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02678;  max.  1,0270,  min.  1,0266. 
Allg.  Bemerk.:   Wind  meist  N121°E  3—4,  gegen  Abend  Hauer 

1—2:    den   ganzen  Tag  schön  und  klar,  cu  1 — 3  aus  der 

Windriclitung,  während  des  Sonnenaufgangs  etwas  stärker 

bewölkt. 
Um  9h  p.  m.  zogen  einzelne  Wolken  von  SSW,  die  oberen 

von   SE,   Betrag  4,    bald    darauf  alle  von  SE  nach  NW, 

fast  klar.     Um   11h  still. 
Ozongehalt  4 — 5,  Verdunstung  6,3  mm. 

1875,  den  13.  September. 

Position:    14°    55,0'— 15°  40,0'  S-Br.,   156°    17,5'— 156°   23,5' 

O-Lg. 
Schiftsbew.;   Kurs.     Das  Scliift'  trieb  bis  gegen  10'',  dann  meist 

N166°F:. 
Fahrt.     Meist  4,2. 
Wind;    Richtung.      Mittel    N237°E;    a.  m.    last    still,    um    6'' 

N143°E;  p.  m.  N256°E,   von  6''  an  N233°E. 
Stärke.     Mittel  1,2;  a.  m.  0—1,  p   m.  anfangs  1  —  2.  von  6h 

an  auffrischend  bis  zu  3. 
Barom.:    Mittel   760,32  mm:    2    max.   760,87  mm   um    10''   a.ni. 

und  760,64  mm    um   10''    p.m.;  2  min.  760,29  mm   um  6'' 

a.  m.  und  759,70  mm  um  2h  p.  m. 
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Temp.  (1.  Liiff:    Mittel  25,1°;    max.  2(;,7°    um   lOli  a.  ni.,  miii. 

•-'4,0°  um  Gli  a.  m. 
Spaiinkr.   (i.    Dünste:    Mittel    15,5  mm:    max.    K'i.Ci  mm    um  ('.li 

a.  m.,  min.   14,4  mm  um  10''  p.  m. 
Wolken:    Gattung   u.  Betrag,     a.  m.  meist  ganz  jclai',  nur  um 
(i'i    eu    2— .5   am   Horizont;   p.  ni.   anfangs    klar   cu    1 — 2, 
gegen  Abend  et\vas  mehr  bewölkt  eu  U — 4. 
Kiehtung.      a.  m.  am  Horizont,    p.  m.   aus  der  Winilriclitung. 
Xiedersehl. :  — 

Znstand   d.   See:    Temp.      Mittel    2.5,4°:    ma.\.    2(;,2'^    inn    lOl' 

a.  m.,  min.  24,9°   um   lO''  p.  m. 

Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02G7S:  ma.x.    1,0270.  min.    I,02(i7. 

Allg.  Bemerk.:    a.  m.  klar   und    still,    selten    ein  Luftzug  M'i<l- 

östlieli.     See  glatt. 

Gegen    121'    kam   leichter   N23o°K-\Vind   auf,    der  gegen  2'' 

dii'  Stärke  ö  hatte,    leichte  cu  aus  der  Windrichtung. 
Ozongehalt  b — G,  Verdunstung  ",,,')  mm. 


1875,  den  14.  SepteiiiLer. 

Position:  15°  50,4'— 16°  38,0'  S-Br.  15G°  27,1'— 157°  S,;j'  0-Lg. 

.*^eliiB'sbew.:    Kurs.     a.  m.    N166°K,    um    10''   gelotbet.     p.  ni. 
Ni:!2°E. 
Fahrt.     Meist  4,7,  nur  um  6''  a.  m.  2.5. 

Wind:  Kiehtung.    Mitlei  N209°E;  a.  m   N233°E,  p.  m.  N1S8°E, 
dann   N199°E. 
.Stärke.    3,1;  a.  m.  anfangs  3 — 4.  dann  aiiHaiu^nd.  p.  m.  be- 
ständig 4 — 5. 

Barom.:  Mittel  760,34  mm:  2  max.  7G1,G8  mm  um  lO''  a.  m. 
und  7G2,39  mm  um  10''  p.  m.,  2  min.  759,90  nnu  um  G'' 
a.  m.  und   758,20  nmi  um  G''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  24,1°:  max.  25,0-  um  10''  a.  m.,  min. 
23,1°   um  10''  p.  m. 

.S|iaunkr.  d.  Dünste:  Mittel  15,4  mm;  max.  17,5  nun  um  2'' 
p.  m.,  min.   13,0  mm  um   10''  p.  ni. 

Wolken:  Gattung  und  Betrag,    a.  m.  schon  und  klar,  eu   1  —  2 
am   Horizont,    um    \0^  jedoch   cu  3,    p.m.  bezogen    mit 
eu  ni  8  —  10,    dann  gegen  Abend  immer  nn'hr  aufklarend 
bis  zn  eu  3 — 4. 
Richtung     Aus  der  Windrichtung. 

Niederschi.:  Von  12'' — 1''  p.m.  Regenböen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  25,4°;  max.  25,8°  um  10''  a.  m., 
min.  25,0°  um  lOli  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02G78:    max.   1,02GS.  min.   1,0267. 

Allg.  Bemerk.:  Schiin  und  klar  bis  Mittag.    Wind  N233°E,  um 
4''  abllanend.     Um   12''   von  N18S°E  Regenböen   mit   auf- 
frischendem  Wind    bis    zu  4.     Leichte  See    aus    N188°E 
kam  auf.     Gegen  Abend  aufklarend. 
Ozongehalf  7 — 8;  Regen  Oinm;   Verdunstung  (?). 


1875,  den  15.  Septemltcr. 

l'osition:  1G°  44,3'— 17°  41,2'  S-Br..  157°  22,4'— 158°  4,4'  0-Lg. 
.SchiflMiew.:  Kurs.     Anfangs    N132°E,    von    10''   a.  m.    an   fast 

nii;g°e. 

Fahrt.     Meist  5— G,  selten  2—4. 
Wind:    Richtung.      Mittel    N222°E;     anfangs     N1S8°E,     und 
N199°E,  von  10''  a.  m.  ab  N211°E. 
.Stärke.    Mittel   3,G;    a.  m.  3 — 4,   gegen  Mittag    abllauend    2; 
p.  m.  wieder  auffrischend  4  bis  zu  6. 
Barom.:    Mittel  761,83  mm:    2  max.  762,77  tum  um   10''  a.  m. 
uuil   7(12,87  mm   um    10''  p.m.,   2  min.  760,46  mm    um  2'' 
a.  m.   und  761,47  mm  um  6''  p.  m. 
Temp.  (1.   Luft:  Mittel  23,1°;    max.   24,3°    um    10''   a.  m..    ndn. 

22,3°   um   lOh  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  11,1  mm:  niax.  11.7mm  um  2''  :i.  m., 

min.   10,0  mm  um  G''  a.  m. 
W(dken:   Gattung  u.  Betrag.      Klar  und    schön:    uu'ist    mir    cu    ( 
2^3,  selten  4. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Xiedersehl.:  — 

Zust:ind  d.  See:    Temp.  24,5°:  max.  24,8°   um    10''  a.  m..  und 
|Um  2''  p.  m.,  min.  23,8°  um  10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02650;  max.  1.0268,  min.   1,0261. 
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Allg.  Bemerk.:  a.  m.  N23.3°E-Wiiid ,  der  gegen  .Mittag  ab- 
flaute,  schön  und  klar  anfangs  cu  4,  dann  nirhr  auf- 
klarend bis   zu   2.   leichter  Seegang  aus  S. 

p.  m.  Wind  N233°F:  4,  sclu'in  und  klar,  Böen  bei  klarem 
Wetter  bis  zur  Stärke  6. 

Ozongehalt   8—9:    Regen   (i,7niuK    Verdunstung  3,0  mm. 

1S75,  den  16.  September. 

Position:     17      54,5'— IS"  45,7'  S-Br.:    158°    11,(1'— 157'   54,7' 

0-Lg. 
Schift'sbew.:   Kurs.    a.  m.   N1G7°K  undX17S°E.   p.  m.  N234"K 
bis  N200°E. 
Fahrt.     4—5. 
Wind:  Richtung.    Mitld  M;I0°1';:  a.  jn  X234°E,  p.  m.  X2(lO°E 
bis  N144°E. 
Stärke.     Mittel  3,8:    a.  m.   mei>t  4—5,    uuj   (;''    etwas    Hauer, 
p.  m.   5 — 6. 
Barom.:    Mittel  7C3,23nnu:    2  nuix.   763,90mm    um   10''  a.  ui. 
lind  764,70  mm  um   10''   p.  m. ,   2  min.   762,38  mm  um   G'' 
a.  m.   unil762,33  mm   um   2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  21,9°;    max.   22,2°    um   lo'' p.  m.,   min. 

21,5  mm   um  G''  a.  m. 
»Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel  12,2  mm:  max.  13,2  mm  um  2'i  p.  m., 

min.    11,0  mm   um   2''   a.  m. 
W^olken:  Gattung  n.  Betrag,    a.  m.  schön   und  klar  cu   2.   p.  m. 
gleichfalls,  aber  eu  4  —  6. 
Richtung.     Mit  dem   Winde  ziehend. 
Niederschi.:  — 

Zustand    d.    See:    Temp.      Mittel    23,6";    mux.    23,8°    um    10'' 

a.  m.,  min.  23,2°  um  6''   a.  m. 

Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02693;  max.   1.0270,  min.   1,0268. 

Allg.  Bemerk.:    a.  m.   klar   und    schön.    Wind    nach    N234°F^ 

bis  zur  Stärke  5.  cu  2. 

p.  m.  gleichfalls  schön   und    klar,    Winil   .\'144"E    und    sclir 

böig  5 — 6:  hohe  ,S.SE-Düimng. 
Oznngehalt  5-6;   Regen   6,4  mm. 

1875,  den  17.  September. 

Position:    18"    57,6'— 20°    14.6'  S-Br.,    157°  46,8'— 157°  2,0' 

0-Lg. 
Schiffsbew.:   Kurs.     N195°E,  um   KU'  p.m.  N21G°E. 

Fahrt,     a.  m.  5 — 6.  p.  m.  6,5 — 7,0. 
Wind:    Richtung.     Beständig  N133°E. 

Stärke.    Mittel   6,3:  a.  m.  6  —  7,  p.m.  6. 
Barom.:  Mittel   765,21  nun;  2  nuix.  765,84  mm  um  6'' a.  m.  und 

766,02  nun  um    10''  p.m.,   2   min.   764,10  nun  um   2''  a.  m. 

und  764,30  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  21,3°;    max.   22,2°   um    10''  a.  m..   min. 

20,4°  um  6''   a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  1 1,7  nnu;  max.  13,1  mm  um  G''  a.  m., 

nun.   10,8  mm  um   10''  a.   m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,    a.  m.   meist  cu,  uiul  ei  cu  :', — 5. 

aber  von  5'' — 9''  etwas  nudir  bezogen,    p.  m.  cu  ni   bis   7. 
Niederschi.:   Um  5"  45'   a.  ni.  eine  Regenböe. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  22,3°;  max.  22,9°  um  2''  a.  uj., 

min.  21,4°   um   lO'i  p.  m. 
Spezif.  Gewicht:    Mittel    1,02608:  max.   1,0275.  min.   1,0265. 
Allg.  Bemerk.:  a.  m.  N133°K.    böig  bis    zu   7,    sonst    klar,    ru 

3 — 5,  jedoch  von   5'' — 9'i   etwas  mehr  bezogen,    mit    einer 

Regenböe  um  5''  45'. 
p.  m.  Wind  ebenfalls  X133°E  6.  mit  abnelnnender  Dünung, 

aber  zunehmender  Bewölkung  bis  zu   cu  ni  6 — 7.   Abends 

spät  böig  bis  zu   7. 
Ozongehalt  4 — 5:  Regen  0,3  mm:   \'erdiinstang  5,5  mm. 

1875,  den  18.  September. 

Position:    20°  25,1'— 21°  42,6'   S-Br..    156^   49,1'- 155'  9,3' 

(3-Lg. 
Schiffsbew. :  Kurs.   a.  m.  N212°E.  dann  N234°E ;  p,  m.  wie  a.  m. 
Fahrt,     a.  m.   zunehmend    von    5,5 — 10,8:    p.  m.  abnehmend 

von  9,5 — 4,0. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N129°E;   a.  m.  N122°E,    von    10''   ab 

N144°E,  p.  m.  N133°E.  N155°E,  um    10''  p.  m.  NI22°E. 
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Stärke.     Mittel  4,5;    anfangs  5 — 6,    von   lO'i  a.  m.    ab  4 — ■'), 
und  von  fih  p.  m.  nur  3 — 4. 
Barom.:    Mittel    7(i6,"-'2  mm:    3  max.  767,0.3  mm    um   10''  a.  m. 
und  7t;ti,85  mm  um   10''  p.   ni.,    2  min.   7().">,90  mm  um  6'' 


a.  m.  und  764.62  mm  um 


p.  m. 


Temp.  d.   Luft:   Mittel  20,8°;    max.  21,1)°  um    lOl'  a.  m.,   min. 

20,2°  um  6''  a.  m.  und  um  6''  p.  m. 
Spannkr.    d.  Dünste:    Mittel    10,1mm:    max.    11,2  mm    um    2'' 

a.  m.,  min.  9,0  mm  um   10^  p.  m. 
Wolken:    Gattung   u.  Betrag,    a.  m.  klar,   nur  ci  cu2— 3,  von 
lO'i   ab    ganz  klar;    p.  m.   anfangs    klar   eu  2 — 3;    von  5^ 
an  bezogen  bis  zu  cu  ni  8,  gegen  Abend  meist  ganz  klar. 
Richtung.     Aus  SE,  oder  am  Horizont. 
Niederschi.:    Von  5'' — 6''  p.  m.  einige  Regenböen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  22,1°;  max.  22,4°  um  lOh  a.  m., 
min.  21,8°  um  2''   a.  m.  und  6''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02708;  max.  1,0273,  min.   1,0270. 
Allg.  Bemerk.:   a.  m.  schön  und  klar,  aber  böig.  Wind  N122°E 
5—6.   von  lO'i  an  flauer,  4—5. 
p.  m.  Wind    anfangs  N144°E  4—5,   und  bis  5''  klar,    dann 
schrale  Regenböen  bis  zur  Stärke  6,    der  Wind    flaute  ab 
bis  zu   1 ;  um  6h  setzte  der  N144°E-Wind  wieder  ein  mit 
3 — 4,  und  der  Himmel  war  meistens  ganz  klar. 
Ozongehalt  5 — 6;  Regen  0,2  mm;  Verdunstung  5,2  mm. 


1875,  den  19.  September. 

Position:  21°  55,0'— 22°  47,3' S-Br.;  154° 47,1'— 153°46,0'O-Lg. 
Schifi'sbew. :    Kurs.     a.  m.    N223°E;    p.  m.    anfangs   trieb   das 
Schiff,  dann  N223°E  und  N212°E. 
Fahrt.     Anfangs  8,2,  von   ti^  a.  m.  an  4,5—5,5. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N146°E;  a.  m.  N144°E,  von   lO''  ab 
N122°E;  p.  m.  N167°E,  um   lOli  p.  m.  N132°E. 
Stärke.     Mittel  3,2;  anfangs  5,  von  4'' — 6''  a.  m.  flau,   dann 
wieder  auffrischend   lO'i,    von   Hl' — 3''  p.  m.  0 — 1,   gegen 
Abend  auffrischend  bis  4. 
Barom.:    Mittel    765,71mm;    2  max.  765,95mm   um    C"  a.  m. 
und  767,31mm    um    lO''  p.  m.;    2  min.  765,84mm  um  2h 
a.  m.  und  764.37  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.   d.   Luft:    Mittel   21,3°:    max    22,8°  um  2h  p.  m.,    min. 

19,8°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  9,1mm;   max.  10,5  mm  um  2h  a.  m., 

min.  7,2  mm  um  2h  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  cu  4,  dann  um   G'i  a.  m. 
ru  Str.   1  und  von   10h  a.  m.  ab  ganz  klar. 
Richtung.     Um  2h  a.  m.  aus  der  Windrichtung   und    um  6h 
a.  m.  nur  am  Horizont. 
Niederschi.:   — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  22,3°;  max.  22,9°  um  6h  p.m., 
min.  21,5°  um  2h  a.  m., 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02730;  max.   1,0274,  min.  1,0271. 
Allg.  Bemerk.:   a.  ni.  Wind  N144°E,  böig,  von  der  Stärke  5; 
Schön  und  klar,  von  4h — 6h  flau  2 — 3,   dann  wieder  auf- 
frischend bis   10h,  von   11h— 3h  ganz  flau  0—1. 
p.  m.    Himmel  ganz  klar,  Wind  N144°E,  auffriscliend  bis  4. 
Ozongehalt  8—9;  Verdunstung  5,0  mm. 


1875,  den  20.  Septemlber. 

Position:  23°  0,S'—23°  44,5' S-Br.:  153°  38,0'— 153°  11,6' 0-Lg. 
Schiffsbew.:   Kurs.     Beständig  N212°E. 

Fahrt:  Anfangs  3—4,  von  10h  a.  m.  ab  2  —  1,  um  inh  p.  m.  4. 
Wind:    Richtung.     Mitte!  N69°E;    a    m.  N77°E,    p.  m.   meist 

N54°E,  um  IQh  N65°E. 
Stärke.    Mittel   1,5;  schwach  1 — 2. 
Barom.:    Mittel   768,17  mm;    2  max.  769,20  mm  um    10h  a.  m. 

und   769,75  mm  um   10h  p.  ni.,    2  min.  767,26  mm    um   2h 

a.  m.  und  767,47  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  22,0°;    max.  22,8°   um  2h  p.  m..    min. 

21,0°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   10,4mm;    max.   11,0  min    um    10h 

p.  m.,  min.  9,8  mm  um  2h  a.  ra. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Den  ganzen  Tag  ganz  klar. 

Richtung.  — 
Niederschi,;  — . 


Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  22,2°;  max.  22,5°   um  6h  p.  m., 
min.  21,7°   um  lO'"  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02715;  max.  1,0272,  min.' 1,0271. 
Allg.  Bemerk.:  Wasserfarbe  hellblau.   Abends  spärliches  Meer- 
leuchten. 
Ozongehalt  7 — 8;  Verdunstung  6,1  nmi. 

1875,  den  21.  September. 

Position:  23°  55,7'— 23°  49,7' S-Br.:  153°  0,1'— 151°  39,5'0-Lg. 

bis  6h  p.  m.,  dann  zu  Anker  vor  Facing-Island. 
Sohittsbew.:  Kurs.    Anfangs  N223°E,  von  6h  a.  m.  ab  N279°E 

und  um  6h  p.  m.  N296°E. 
Fahrt.     5,3—8,0. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N8°E;  anfangs  N32°E,  dann  N9°E, 

von    10h  a.  m.    ab    N347°E,    dann    wieder    spät    Abends 

N32°E. 
Stärke.     Mittel   1,5;  2 — 3  bis  gegen  3h,  dann  meist  still. 
Barom.:    Mittel  768,34  mm;    2  max.  769,35  mm  um   10h  a.  m. 

und  767,92  mm  um   10h  j,.  m.^    2  min.  768,33  mm    um  2h 

a.  ni.   und  767,47  mm  um  6h   p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  21,8°;    max.   23,4°   um  2h  p.  m.,    min. 

20,7°  um  10h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    12,4  mm;    max.   13,6  mm   um    6h 

p.  m.;  min.   10,4  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Den  Tag  über  meist  ganz  klar, 

nur  kurze  Zeit  gleich  nacli  Mittag  cu    1. 
Richtung.     Aus  der  Windrichtung. 
Niederschi. :    — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  21,3°;  max.  21,7°   um  2h  a.  m., 

min.  20,0°  um  10h  p.  „,. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02698;  max.   1,0271,  min.  1,0268. 
Allg.  Bemerk.:    Himmel  ganz  klar.     Wind  2—3,   erst  N54°E, 

dann  N323°E,  von  2h  30'  ab  ganz  still. 
Ozongehalt  8;  Verdunstung  3,6  mm. 

1875,  den  22,  September. 

Position:   Vor  Facing-Island  zu  Anker. 
Schift'sbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.   — 
Wind:    Richtung.     Mittel  N87°E;    a.  m.   N54°K,    von    6h    ah 
N189°E;  p.  m.  N77°E. 
Stärke.     Mittel  0,9;   meist  1—2  oder  still,  nur  um  6''  p.  m. 
etwas  auffrischend  bis  zu  8. 
Barom.:    Mittel   766,87  mm;    max.  767,85  mm  um  2h  a.  m.,  ttel 
fast  ununteibrochen  bis  zum  min.  765,79  mm  um  10h  p.  ni. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  21,5°;   max.  24,2°   um  2h   p.  m.,    min. 

19,2°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   12,2  mm;    max.    13,7  mm    um   10h 

p.  m.,  min.  9,5  mra  um  2h  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.    klar    und  schön,   anfangs 
cu   1,  dann  um  6h  str.  ni  3—4,  um   10h   jranz  klar.     p.m. 
anfangs  cu  2 — 3,  dann  ganz  klar. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  zieliend. 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  20,3°;  max.  20,5°   um  2h  p.  m., 
min.  20,0°  um  2h  a.  m. 
Sfjezif.  Gewicht.     Mittel   1,02705;  max.   1,0274,  min.  1,0268. 
Allg.  Bemerk.:  a.  ra.  Wind  sehr  schwach,  zuweilen  still,  anfangs 
N54°E,  von  6h  an  N189°E.   Himmel  klar,  etwas  bezogen 
während  des  Sonnenaufgangs, 
p.  m     Wind    N77°E,    gegen   Abend   auffrischcnil    bis   zu    3, 
dann  still,   Himmel  klar,  nur  im  Anfang  e\i  2 — 3  aus  der 
Windrichtung.     SE-Secgang  schnell  aufkommend. 
Ozongehalt  9 — 10;  Verdunstung  3,7  nun, 

1875,  den  23.  September. 

Position:    Facing-Island   bis    10h  a.  m.,    dann   23°    51,8'— 24° 

4,8'  S-Br.;   151°  51,0'— 151°  56,3'   O-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.    Anfangs  fa.st  N99°E,  dann  beinahe  N189°E 

und  um  10h  p.  m.  wieder  beinahe  N99°E. 
Fahrt.     4,2—5,8. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N153°E;  N144°E  bis   10h  p.  m.,  dann 

N17S°E. 
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Stärke.    Mitlei  4,3;  a.  m.  aiitTri.scliend  viiu  2  bis  0 — G;  p.m. 

4  —  5,  spät  Abi'iids  nocli  stärker  bis   7. 

Baroin.:    Mittel  TUtJ.ST  iiiiii;    2  niax.   "(JTJil  mm  um   10''  a.  m. 

und   7fi7,81  mm  um   101'  p.  m.,    2  min.  7GG,30  mm   um    G'' 

a.  ni.  und  7GG,o4  nnn  um  2''  a.  m. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel    19,:!";    ma.\.  20,5°   um  2''   p.  m.,   min. 

18,2°  um  lOh  p.  m. 
.Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  13,0  nnn;   max.  14,2  mm  um  21' a.  ni.. 

min.   12,3  nmi  um  G''  a.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Anfangs  klar,    nur  eu  2 — 4  am 

Horizont,    naeli  G''  a.  m.   bezogen    bis   cu  ni   10,    um   11'' 

klarte  es  wieder  auf  bis  auf  wenige  eu  str.  am  Horizont. 

Kiehtung.     Aus  SE. 

Niedersehl. :  Um  ö''  20'  a.  m.  eine  Regenbö  und  ebenfalls  etwas 

Hegen  um   IC'  a.  m. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  20,4°;  max.  21,0°   um  2''  p.  m., 
min.   19,9°  um  G''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02710;  max.   1,0272,  min.  1,02G9. 
AUg.  Bemerk.:    Wind  N144°E,   friselite   immer   mehr   auf   bis 
zu  5,  ging  10''  p.  m.  auf  N178°E  von  der  Stärke  G— 7. 
Himmel  anfangs  klar  bis  nach  6''  a.  m.,  dann  ganz  bezogen, 
mit   einigen  Regenböen,    um   11''  a.  m.  klarte  es    auf  und 
blieb  den  Nachmittag  klar,    auf   kurze  Zeit    zwischen    12'' 
i)is   1''  p.  m.,  bezogen   und   unsiclitig. 
Ozongehalt  10 — 11;  Hegen  0,2  mm;  Verdunstung  2,2  mm. 
Abends  spät  Wetterleuchten  in  NE.     Sternschnuppen. 

1875,  den  24.  September. 

Position:  24°  4,1'— 24°  14,7'  S-Br.,  152°  3,3'— 152°  43,4'  O  Lg. 
Schifl'sbew.:  Kurs.    a.  ui.  anfangs  N223°E,  dann  N122°E  und 

N99"E,  p.  m.  N43°E,  von  G''  ab  fast  N200°E. 
Fahrt.    4—6. 
Wind:    Riibtung.      Mittel    N152°E:     a.  m.    schwankend    erst 

N1G7'-E,    dann  N178°E  und  zurück  nach  N155°E,    p.m. 

anfangs  N144°E,  dann  von  G''  ab  N133°E. 
Stärke.    Mittel   5,G;    im  Allgemeinen  gleichmässig  5 — G,  die 

Böen  bis  zu  7. 
Barom.:    Mittel    7G8,3Gmm;    2  max.   769,20  mm   um   10'' a.  m. 

und  770,10  mm  um   10''  p.  m.,  min.  7G7,25  nnn  um  G''  ;i.  ni. 

und  7G7,S4  min  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   19,2°:     max.  21,0°   um  G"  p.m.,    min. 

17,2°   um  6''  a.  m. 
.Spannkr.    d.  Dünste:    Mittel    12,8  mm;    nuix.    13,7  mm   um    10'' 

p.  m.,  min.   12,1  mtn   um  2''  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.   klar,  nur  cu  2 — 4,   selten  .j, 

p.  m.  gegen  Mittag  bezogen,    von  2'' — 5''  klar,    dann  sich 

wieder  beziehend  bis  zu  cu  ni  8. 
Richtung.     Aus  der  Windrichtung. 
Niedersehl.:  Von  Mittag  bis  2''  feiner  Ri'gcn.   und  später  einige 

Regenböen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  21,2°;  max.  22,3°   um  6''  p.  m. 

min.  20,1°  um  G''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02707;  max.   1,0273,  min.   1,02C8. 
Allg.    Bemerk.:    Wind    den    Tag    über    ziemlich    gleichmässig 

.'i — 6,    a.  m.  klar,    nur    wenige   eu   aus  der  Win<iricbfung, 

p.  ni.  um  Mittag  bezogen,  Regenböen  und  unsichtig,  2'' — 5'' 

klar.     Abends    umspringender   Wind    von    N122°E    nach 

N144"E  mit  Regenböen. 
Ozongehalt  7—8.    Verdunstung  3,0  mm. 

1875,  den  25.  September. 

Position:   24°  2,5'— 23°  51,4'  S-Br;  153°  0,5'— 153°  35,5'  0-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.     a.  m.  NG5°E,    dann  N77°E  und  N167°E, 

p.  ni.  anfangs  N17S°E,  dann  N54°E. 
Fahrt,     a.  m.  4 — 5.  p.  m.  5,3 — G,4. 
Wind:     Richtung.     Mittel    N122°£;     a.  m.  beinahe  beständig. 
Stärke.     Mittel  5,G;    a.  m.  etwas  abflauend  von  6 — 7  bis  zu 

5,  p.  ni.  wieder  auffrischend  bis  zu  7. 
Barom.:    Mittel   768,36  mm;    2  max.  769,55  mm    um    10'' a.  m. 

und  769,01  mm  um   iC'  p.m.,    2  min.   767,61  nun    um    2'' 

a.  m.   und  767,14mm  um  G''  p.m. 
Temp.   d.   Luft:    Mittel  20,9°;    max.  21,8"   um   10'' a.  ui..  min. 

20,2°   um  2''  a.  m. 


Spannkr.   d.   Dünste:    Mittel    13,0mm;    max.   13,4mm  um  10'' 
a.  m..   min.   11,9  mm  um   11)''  p.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag,      a.  m.    anfangs    bezogen    bis   zu 
cu  ni  8,  dann  etwas  auf  klai'end  eu  5,  und  gegen   10''  all- 
mählich ganz  bezogen,  p.  m.  meist  klar,    cu  ni  4 — 5,    nur 
um   6''   kurze  Zeit  wieder  bezogen   bis  zu  cu  ni   8. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niedersehl.:   Um    10''  a.  ni.  Regenböen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  21,4°;  max.  21.9°  um  2''  p.  m., 
min.  21,1°   um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02698;  max.   1,0271,  min.   1,0268. 

Allg.  Bemerk.:  Himmel  wie  am  .\bend  vorher  bezogen  bis  zu 
<u  ni  8.  Wind  N133°E  6—7,  um  8''  ging  er  auf  N99°E, 
flaute  etwas  ab,  frischte  aber  um  10''  a.  m.  wieder  auf, 
um  G''  a.  m.  klarte  es  ein  wenig  auf,  bezog  sich  aber  schon 
um  10''  l)is  zu  eu  ni  10. 
p.  m.  aufklarend.  Wind  N122°E,  von  2''— 3''  N99°E,  dann 
N144°E  und  ging  um  4''  wieder  langsam  auf  N122°E, 
wobei  der  Himmel  sich  auf  kurze  Zeit  wieder  bezog. 
Ozongehalt  5 — 6.     Regen   1,0  mm,   Verdunstung  3,2  mm. 

1875,  den  20.  September. 

Position:   23°  40,1'— 25°  18,5'  S-Br.,    153°  4G,G'— 153°  48,3' 

O-Lg. 
ScbiU'sbew. :  Kurs.     a.  m.   N161°E,    p.m.  fast  immer  N178°E. 

Fahrt,     a.  m.  4,5—5,0,  p.  m.  3,6 — 4,0. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N93°E:  a.  m.  anfangs  N110°E,  dann 
N88°E  und  N99°E,  p.  m.  N54°E,  N88°E  und  N99°E. 
Stärke.    Mittel  3,9;  a.  m.  G  — 4,  p.  ni.  abflauend  bis  zu  3. 
Barom.:    Mittel    769,07  mm;    2  max.  770,31  nnn    um    10'' a.  m. 
und   770,15  mm    um    10''  p.  m  ,   2  nihi.   768,05  mm  um  2'' 
a.  m.  und  768,15  mm  um  2''  p.m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  20,4°;  max.  20,6°  am  2''  a.  m..  min.  19,8° 

um  6''  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  11,4  mm;  mux.  12,4  nun  um  2''  p.  m., 

min.   10,2  mm  um   10''  p.  m. 
Wolken:  Gattung   u.   Betrai;.    a.  m.  schön  und  klar,  nur  cu  ni 
bis  zu   1  —  3,    selten   bis   zu  4,  p.m.  bezogen,   anfangs   mit 
eu  ni   7  —  8,    dann  bis   10,    gegen    Abeiul    aufklarend    bis 
cu  Str.   1 — 2  am  Horizont. 
Riclitung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niedersehl.:  p.m.  einige  Regenböen  bis  6''. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  21,9°;   max.  22,1°  um  Hl''  a.  m., 
min.  21,7°   um   10''  p.  nj. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02697;   max.   1.0271,  min.   1,0269. 
Allg.  Bemerk.;  a.  m.  schön  und  klar,  wenig  eu  oder  ci  cu  aus 
der  Windrichtung,  Wind  N99°E  recht  frisch  5 — G.  Wasser 
hellblau, 
p.  m.  Wind  N54°E  abflauend.    Himmel  bezogen  mit  Regen- 
böen,  6'!  still,    6''   10'  AVind  N234°E,    7''   wieder  N99°E, 
aufklarend. 
Meeresleuchten.      Steruschimppen. 
Ozongehalt  5— G.     Regen  0,7  mni,  Verdunstung  4,6  mm. 

1875,  den  27.  September. 

Position:    25°  37,7'— 26°  59,6'  S-Br;    153^  46,0'— 153°  39,7' 

O-Lg. 
ScbiUsbew.:  Kurs.     a.  ra.  N178°E,  N212°E  und  N223"E,  p.m. 

N183°E,  um  G''  trieb  das  .Schift',  dann  N99°E. 
Fahrt,     a.  m.  anfangs  G,  dann  nur  2 — 3,  p.  m.  4 — 5. 
Wim!:   Richtung.     Mittel    N29°E;    a.  m.   N77°E    und  N.54°E, 

dann  N279°E,  p.  m.  N9"E  und   10''  N32"E. 
Stärke.    Mittel   2,8:    a.  :n.  anfanijs  4.    dann  abflauend   bis  zu 

1   um  G'',  p.  m.  allmählich  wieder  auffrischend   bis  zu  6. 
Barom.:   Mittel   767,29  mm;   max.  769,01  mm  um  6''  a.  m.,  fiel 

bis  zum  min.  764,72  mm  um  6''  p.  m. 
Temp.    d.  Luft:    Mittel  20,8°;    max.  21,8°    um   2'' p.  m  .    min. 

19,9°  um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.   Dünste:    Mittel   11,8mm;    max.    12,7  mm   um   10'' 

p.  m.,  min.   10,6  mm  um  6''  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Klar   und   schön,    meist  nur  eu 

1 — 2  am  Horizont,  um   10''  a.  m.  kurze  Zeit  cu  str.  5 — G. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niedersehl.:   — 

14* 
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Zustand  d.  See:  Tomp.    Mittel  21,8°:  max.  22,3°  um  ^l' p.  ni., 
niiu.  21,1!°  um   10h  p.  m. 
Spezif.   Gewicht.    Mittel   1,0270.'):  max.   1,0272.  min.   l,02t;8. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  klar  und  .schön,  Wind  anfangs  N77°E-1. 
'  ging  N9°p;  und  flaute  l)edeutend  ab.  von  71'— flli  N:i24°E, 
■  laiin  N27:)' K.  um  11)1'  Nl':;4°E.  12''  Na47°E,  p.m.  klar 
lind  Schön.  Wind  schwacli  um  2''  ND'^E,  um  (jh  frischte 
er  bedeutend  auf  bis  zu  ö,  um  10''  N32°E.  cn  am  Hori- 
zont, oben  gaiiz  klar,  nur  zwischen  '■)^  und  10''  aus  SW 
eine  Bank,  7 — 8  über  den  Himmel   ziehend. 

Ozongehalt  ö — 8.     Regen  3,0  mm,  Verdinistung  3,6  mm. 

1875,  den  38.  September. 

(   27°   10,4'— 26°  34,0' S-Br.,  1.53°  4G,4'— lö3°  4;;,ü' 
Position:    l        0-Lg.  bis  zu  2''  p.m. 

I   Um   lOli  p.m.  zu  Anker  in  Moreton  Bav. 

Kurs.     a.  m.    fast    N9°E,  p.  m.    N313°E, 


dann 


Schitfsbew. : 

N1S9°E. 

Fahrt.     Anfangs   1,3,  von  6h  ab  4,4—7,0. 
Wind:    Kichtung.     Mittel   N314°E;   anfangs  N324°E,    von  ßh 

a.  m.   ab  N302"E,  um  6''   p.m.  N358°E,  später  still. 
Stärke.    Mittel  3,."):  anfangs  6 — 7,  gegen  11ha.  m.  abflauend 

bis  zu  3  um  6h  p.  m..  dann  fast  still. 
Barom.:    Mittel  765,47  mm:  max.  766,60  mm  inn  2h  a.  m.,  min. 

763.86  nun   um  6h  p.  ni.     Gang  sehr  unregelmäs.sig. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel    21,2°:    max.    22,2°    um    2h  p.  m.,   min. 

20,2°   um  (;h  a.  m. 
.Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel    14,9  unn;    max.   l(i,6  mm    um   lOh 

p.m.,  min.   13,8  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:   Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  anfangs  fast  ganz  klar,  mit 

Sonnenaufgang    leichte   cu  4,    nm   Mittag    ei  cu    1,    p.  m. 

nur  cu  0 — 1   am  Horizont,  Abends  ganz  klar. 
Richtung.     Meist  unbestimmt   am  Horizont,    sonst    mit    dem 

Winde  ziehend. 
Niederschi.:  Sehr  starker  Thau  am  Abend. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  21,4°;  max.  22,1°  um  2h  p.m., 

min.  20,3°   um   lOh  p.  ni. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02702;  max.  1.0271,  min.   1,0269. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.   Wind  N324°E,  dann  N302°E,    anfangs 

6 — 7,    gegen    11h    abflauend    bis    zu  3,  Himmel  klar,    nur 

einige    cn    aus    der   Windrichtung.    Seegang    aus    WNW, 

Wasser  hellblau. 
p.m.  Wind    ging    um   6h  auf  X3üS°E,    dann    auf    N279°E 

und    wurde    zuletzt    fast    still.     Himmel    meist   ganz  klar, 

selten  cu  1  am  Horizont. 
Ozongehalt  7 — 8.  Verdunstung  4,4  mm.  Meeresleuchten. 

1875,  den  "29.  September. 

Position:   Hhede  von   Brishiinc. 

Schift'sbew. :   Kurs.  — 
Fahrt.  — 

Wind:     Richtung.      Mittel    N113°E;    a.   m.    anfangs    N54°E, 
dann  N122°E  und  N189°E;  p.m.  N65°E,  dann  N9°E. 
•Stärke.     Mittel -0,4:    anfangs    fast   still,    um    10h  a.  m.    auf- 
frischend bis  2 — 3,  p.  m.  abflauend  2 — 0. 

Barom.:  Mittel  765.04mm;  2max.  766,40  mm  um  10h  a.  ni. 
und  764,72  mm  um  10h  p.  m..  'j  min.  765,40  nim  um  2h 
a.  m.  und   763,76  mm  um  6''  p.  ni. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  21,7°:  max.  23,6°  um  2h  p.  m.,  min.  20,8° 
um   2h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  16,8  mm:  max.  18,6  mm  um  2h  p.  m., 
min.   15,2  mm  nm  6h  a.  m. 

Wolken :  Gattung  u.  Betrag.     Anfangs  ganz  klar,  mit  Sonnen- 
aufgang leichte  ci  cu  allmählich   bis  zu  6  zunehmend  bis 
Mittag;    p.m.  klar,  anfangs  cn   2 — 1,    gegen  Abend  ganz 
klar. 
Richtung.  — 

Niederschi.:  Morgens  und   Abends  sehr  starker  Thau. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   20.:i°;  max.  20,7°   nm   2h  p.  m., 
min.   19,5°  um  10h  a.  m. 
Spezif.  Gewii-ht.     Mittel   1,02587;  max.   1,0270,  min.   1,0251. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  klar  und  schön,  mit  Sonnenaufgang 
leichte  ci  cu,  die  bis  Mittag  zunahmen  bis  zu  6:  Wind 
vcränderlic'b  N54°E,  dann  N144°E  sehr  scbwacb,  iini  loh 
auffrischender  N189°E  bis  zu  3. 


p.  m.    klar    und    schön.      Horizcmt    diesig 

dann  N9°E  flau. 
Ozongehalt  9—10:  Verdunstimg  2,2  mm. 


Wind    N54°E. 


1875,  den  30.  September. 

Position:   Rhede  von  Brisbane. 
Sehitfsbew. :    Km'S.   — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.     Mittel   N43°E;    a.  m.  still,    dann  N234°p:, 
p.  m.  N32°E,  dann   N54°E. 
Stärke.     Mittel  0,3;  schwach  meist   1,  anfangs  ganz  still. 
Barom.:     Mittel  763,57  mm;     2  max.  764,72  mm  um   loh  a.  m. 
und  763,60  nmi    um    lüh  p.  m  ,    2  min.  764.29  nun   um  6h 
a.  m.  und   762,08  mm  nm  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  20,8°;    max.  23,0°    um   6h  p.  m.,    min. 

18,4°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  15,6mm;  max.  lt>,4mm  um  6h  p.m., 

min.   14,8  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken:    Gattung    u.    Betrag.      Himmel    anfangs     klar,     dann 
Nebel;    p.m.  anfangs  einige  cu   1  —  2  am  Horizont,    dann 
ganz  klar,  aber  diesig. 
Richtung.     Am  Horizont. 
Niederschi.:    Früh    sehr    starker   Tbiin    und    von    Zeit   zu  Zeit 
Nebel  bis  10h 30' a.m.:  p.m.  hiesig,  und  dann  starker  Thau. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   20,2°;  max.  20,7°  um  6h  p.m., 
min.   19,7°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02522;   max.  1,0253;  min.  1.0250. 
Allg.  Bemerk.:  a.m.  früh  sehr  starker  Thau,  von  Zeit  zu  Zeit 
Nebel,    der    gegen  Morgen    bis   10h  30'  stand,    dann    auf- 
klarend, Wind  anfangs  still,    dann  sehwacher  N2.34°E   1. 
p.  m.  klar  und  diesig,  Abends  Thau,  Winil  N54°E,  schwacli. 
Ozongehalt  9 — 10;   Verdunstung  1,2  mm. 

1875,  den  1.  Oktober. 

Position:  Rhede   von  Brisbane. 
Schitfsliew. :  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.       Mittel    N15°E;    a.   m.    selir    verämlcilicli 
N279°E,  N189°E,  N9°E;  p.m.  N32°E,  dann  N9°E. 
Stärke.     Mittel   1,4;    a.m.  meist    still,    gegen    Mittag    1 — 2; 
p.  m.  auffrischend  bis  zu  4.  Abends  spät  wieder  fast  still. 
Barom.:   Mittel   762,35  mm;     2  max.  763,76   mm   nm   10h  a.  m. 
und  761,50  unu  um   10h  p.  m.;  2  min.  763,48  mm    um   2h 
a.  m.    und  760.20  mm  um  6h   p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  21,2°:  max.  22.8°  um  6h  p.  m.,  min.  19.0° 

um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  15.6unu;  max.  17,2nnn  um  6h  p.  m., 

min.  13,8  mm  um   10h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  n.   Betrag.      Den  Tag  über  meist  klar,    nur 
zeitweilig  cu  bis  zu  .3 — 4. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:   Thau  früh  Morgens  und  spät  Abends. 
Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  20,2°;  max.  20,4°   um  2h  p.  m.. 
min.   19,9°  um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02508;  max.   1,0252,  min.   1.0249. 
Allg.  Bemerk.:  a.  m.   Himmel  ganz  klar,  selten  einige  eu  gegen 
Mittag    aus  der  Windrichtung,    Wind    fast    still,    anfangs 
N279°E,  nm  5h  N189°E,  nm  10h  'Sd°E. 
p.  m.  frische  Brise    von   N32°E,    dann    von  N9'^'E    nach   7h 

ganz  abflauend.     Himmel   von  6h  an  ganz  klar. 
Ozongehalt  9 — 10:   Verdunstung   1,5  nun. 

1875,  den  2.  Oktober. 

Position:  Rhede  von  Brisbane. 
Schifi'sbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.    Mittel  N6°E;    a.  in.  N324°E,  N1S9°E,    still, 

p.  m.   N9°E. 
.Stärke.     Mittel  1,2:  a   m.   fast  still:  p.m.  auffrischend  bis  4. 

Abends  wieder  fast  still. 
Barom.:    Mittel   760,25  mm:   iinix.  760,91  mni    um   6h  a.  m..  min. 

759,85  mm. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  22,0°;  max.  24,0°  um  i\<'  p.  ni.,  min.  19,6° 

um  2h  a.  m. 
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Spannkr.  il.  Dünste:  Mittel  lö,l  nini;  niax.  17,4  inni  uni  l"' 

min.    10,0  mm  um  Qh  a.  m. 
Wiilken:  Gattung  u.  Befrag.     Den  ganzen  Tag  ganz  klar 
()''  p.  m.  eu  Str.   1. 
Riehtung.     Unbestimmt  am  Horizont. 
Nieder.<clil.:  Früh  Morgens  und  spät  .Mjends  starker  'l'li 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  21(1°;  max.  21,5°  um  i;'' 
min.  20  0°   um  2li  a.  ni. 
Spezif.  Gewiclit.    Mittel   1,02512;  niax.   1,025:'.,  min.   1 
Allg.   Bemerk.:    a.  m.  Himmel  ganz  klar.   Wind  fast  stil 
tangs   N324°K.    um   31'   M.S;)°E,    naoli    9''    ganz  still 
Uli   N.54°K  1. 
p.  m.   Himmel   gleieiifalls  ganz  klar,  sehr  geringe  ru  st 

(jii  bis   1.  frische  Brise,  nach   71'  abflauend. 
Ozongelialt  ;i:   Verdunstung   1.5  mm. 


1875,  den  3.  Oktober. 

Position:  Rhcdc  von   Brisbane. 
SchiB'sbew.:   Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Kiobtung.    Mittel  NS°K:   anlangs  N:i24''l':  v..n  4li— TJ' 

a.  m.  N27n°E,  dann  Nil°E. 
Stärke.     Mittel  2,4:    a.  m.   ziemlich    flau:    p.  lu.   um   "i''    ;nif- 

frischend   bis  zu  4. 
Barom.:    Mittel   761,37  mm:    max.    762,54  mm     um    liH'  a.  m.. 

min.   760, 7G  mm  um   lOl'  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  23,2°;  max.  25,4°  um  21'  p.  m.,  min.  20, 1»° 

um  6h  a.  m. 
Spannkr.    d.   Dünste:    Mittel    16,7  mm;   max.    17.3  mm    um    lo'' 

a.  m..  min.   14,9  mm  um   101'  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Ganz  klar. 

Richtung.  — 
Niedcrschl.:    Früh  Morgens  und  spät  Abends  starker  Thau. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  21,3°;  max.  21,8°  um  C' p.  m.. 

min.  20,5°  um  21'  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02505;  max.   1,0252,  min,   1,0249. 
Allg.   Bemerk.:     Den    Tag    über    ganz    klar:    Wind    anfangs 

N.324°E,    von    41'— 6h   a.  m.    N279°E,    dann    N9°E,    am 

Vormittage  ziemlich  flau,    aber  um  3''  p,  m.  ;iiiffrisi-bcnil. 


Ozougehalt  .S  — 9;  Verdunstung  1,7  mm. 


1875,  den  4.  Oktober. 

Position:  Kbeile  von  Brisbane. 
Schift'sbcw.:    Kurs.    — 

Fahrt.    — 
Wind:  Richtung.    Mittel  X3S°E:    a.  ni.  beständig  N9°E,  p.m. 
ging  der  Wind  aufN43°E,  dann  überN99°E  nachN122°E. 
Stärke.    Mittel   1,7:  a.  m.  frischer  Wind  3 — 4,  gegen  Mittag 
flau;  p.   m.  wieder  auffrischend,  2 — 3,  bisweilen   1. 
Barom. :    Mittel  763,04  mm :   2  max.  763,50  nnn  um  10h  .j.  „i.  und 
764,27  nmi  um   10h  p.  „i.^  2  min.  760,96  mm  um  2h  a.  m. 
und  763,30mm  um  2l'  p.m. 
Temp.  d.    Luft:    Mittel   22,1°;    niax.    23,7"    um   2h  p.  m..    min. 

20,8°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  14,9  mm:  max.  16,5  mm  um  2h  ]i.  m., 

min.   12,5  mm  um   10h  a.  m. 
Wolken:    Gattung   u.   Betrag,    a.   m.  meist  ganz  klar,  nur  um 
Gh  eu  3 — 4  auf  kurze  Zeit;  p.  m.  anfangs  klar,  allmählich 
sich   beziehend  und  um  7h  ganz  bezogen. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:    Morgens  Thau. 

Zustand  d.  See:    Temp.   Mittel  21,6"':  max.  22,0'^   um  2h  p.  m.. 
min.  20,8"^   um   10h  a.  „i. 

Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02522:    max.   1,0253.  min.   1,0252. 
Allg.  Bemerk.:    Bis  81'  a.  m.   frischer  Jy9°E.    dann  abflauend, 
Himmel    klar  bis  6h  p.  m.,  nur  zuweilen   eil   3 — 4  aus   der 
\\'indrichlung;  p.m.  ging  der  Wind  iS;99°E.  dann  N144°E 
und   frischte  etwas  auf,  um   6h  fing  es  an  sich   zu  beziehen 
und  war  xmr  7h  ganz  bezogen. 
Wetterleuchten  aus  allen  Riclitungen. 
Ozongehalt  8 — 9.   Verdunstung  3,7  mm. 


1.S75,  den  .'>.  Oktober. 

Position:  Rhede  von  Brisbane. 

Sohift'sbew. :    Kurs.    — 
Fahrt.    — 

Wind:  Richtung.  Mittel  N1S9'E:  anfangs  N99°E,  ging  um 
3h  nach  Ni89°E  und  10h  a.  m.  auf  X234°K.;  p.  m.  an- 
fangs X189^K,  ging  dann  auf  N144°E. 
Stärke.  Mittel  0,8;  früh  Morgens  und  gegen  Ahznd  fast 
still,  um  6h  a.  in.  auffrischend  bis  zu  5,  aber  von  10h 
a.  m.  wieder  abflauend. 

Barom.:  Mittel  764,01  mm:  anfangs  764,17  nnn.  stieg  bis  zum 
max.  765,74  nun  um  10h  a.  iii..  „mi  ii,.|  wieder  bis  zum 
min.  762,94  mm  um   10h  p   „i 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  19,9";  max.  22.0'  um  2h  a.  ni..  min. 
18,8°   um  10h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dunst»:  Mittel  14,6  mm;  max.  15,8  mm  um  2h  a.  m., 
min.   14,1  mm  um  6h  p.  ni. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Den  Tag  über  meist  ganz  bezogen 
eu  ni  10,  erst  um  5''  p.  m.  aufklarend  bis  zu  cu  str.  3 — 5 
am  Horizont,  Abends  ganz  klar. 

Niedersehl.:  Um  3h  a.  m.  und  um  loh  .,.  m.  |i.i(.litrr  vorüber- 
gehender Regen:   Abends  Thau. 

Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  21,1^;  max.  21.5°  um  2h  a.  m., 
min.  20,5°  um   10h  p.  ni. 

Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02512:  max.   1,0253,  min.   1,0250. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  Himmel  war  ganz  bezogen,  der  Wind 
anfangs  sehr  schwach  N99°E.  ging  um  3h  auf  X1S9°E 
und  frischte  auf  bis  5,  um  10h  „i„g  jpj.  W'ind  auf  >;234°E 
und  flaute  wieder  ab,  bei  jeder  Drehung  fiel  leichter  vor- 
übergebender Regen;  p.  m.  ging  der  Wind  wieder  auf 
N189°E,  der  Himmel  war  noch  immer  bezogen,  mit 
sehwachem  Gewitter;  nach  5h,  als  der  Wind  auf  N144°E 
ging  und  zuletzt  ganz  still  wurde,  klarte  es  allmählich 
ganz  auf. 
Ozongehalt  9 — 10,  Regen    1.2  mm,  Veiiliinstiing  1,7  mm. 


1875,  den  (i.  Oktober. 

Position:  Rhede  von  Brisbane. 
Sehifl'sbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.   — 
Wind:  Richtung.  Mittel  N153°E;  der  Wind   war  bis   10h  a.  m. 
N234°E,  und  von  da  ab  N144°E. 
Stärke.    Mittel  3,0;  a.  m.  anfangs  schwach,  dann  auffrischend 

bis  zu  5;  um   10h  p,  ni_  wieder  abflauend   bis  zu   2. 
Barom.:  Mittel  765,85  mm;    2  max.   766,24  mm    um    10h  a.  m. 

und  767,31mm    um    10h   p.m.,    2  min.   765.17  mm  um  2h 

a.  m  und  765,33  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft;  Mittel  20.1°;  max.  21,6°  um  2h  p.  ni..  min.  16,7° 

um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  13,4  mm;  max.  15,6  mm  um  2h  a.  m., 

min.   11,1  mm  um   10h  p,  m^ 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,    a.  ni.  klar  und   schön,    nur   von 

6h  an  cu  str.  2 — 3  oder  nt  3 — 4  am  Horizont:    p.  m.  von 

ßh  an  bezogen  bis  8''  lU  ni   S — 9,  dann  klar,  nur  cu   1 — 2 

am  Horizont. 
Richtung.    Meist    am  Horizont,    nur  p.  m.    von    3''—  8h    aus 

der  Windrichtung. 
Niederschi.:    Früh  Morgens  Thau  :   von   6h  —  7h  15' p.m.   leichter 

Regen. 
Znstand  d.  See:  Temp.    Mittel  20,2°;  max.   21.3^   um  2h  a.  m., 

min.  19,7°  um   10h  p.  ,„. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02532;   max.   1,0254,  min.   1.0250. 
Allg.  Bemerk. :  Der  Himmel  war  anfangs  ganz  klar,  der  Wind 


schwach  N234°E.    es  blieb  klar   und   schön   bis 


p.  m., 


der  W'ind  ging  um  IQh  a.  m.  auf  N144°E  und  frischte 
um  Mittag  bedeutend  auf  bis  zu  5,  es  zeigten  sich  von 
6h  a.  m.  einige  cu  str.  am  Horizont,  von  3h  p.  m.  ab  be- 
zog es  sich  immer  mehr  bis  zu  eu  ni  8 — 9  aus  der  Wind- 
richtung, von  6h — 7h  15'  leichter  Gewitterregen,  das  Ge- 
witter stand  in  SW,  um  10h  p.  i,,.  Wind  flauer  2 — 3. 
Ozongehalt  10.    Regen   1,3  mm.    Venltinstiing  1.8  mm. 
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1875,  den  7.  Oktober. 

.,     .^.  (  Rhede  von  Brisbane  bis   10''   a.  in. 

(   yuanintaini'-.Station  (Peel-Island). 
Sehiftiliow.:    K\iis.    — 

Fahrt.    — 
Wind:     Richtuns.      Mittel    N1G7°P:;    anfan«.«    NlSfl^B:,    dann 
N144"K  und  N167°j;. 
Stärke.     Mittel  2,9;  bis  •>''  p.  ni.  4  — O.    dann   1 — 2  und  zu- 
letzt still. 
Barom.:  Mittel   7()0,5Gmni;  a.  m.  stieg  es  von  7GG,44  nnn  fast 
ohne  Unterbrechung  bis  zum  niax.  7G7,i)  1  uim  um  lO'i  a.  ni., 
fiel   dann  bis  zum  min.  7G4,0G  nmi  um   lü''  ji.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  19,0":  niax.  20,3"  um  21'  a.  m.,  min.  17,0" 

um  G''  a.  ra. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    12,1  nun:    max.    i;!,;i  mm    iiui    10'' 

a.  m.,  min.   10,4  mm  um  2''  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Den  Tag  über  klar  und  seliün, 
nur  eu   bis  zu  2,   Abends  von  G''  ab  ganz  klar. 
Richtung.     Am  Horizont. 
Niedersehl.:  Früh  Morgens  und  spät  Abends  'i'hau. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  20,2°;  max.  21,1°  um  G'' p.  m., 
min.   19, .3°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02ÖG0;  niax.   1,0258,  min.  1,0254. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.    Der  Himmel  war   klar,   nur   wenige  cu 
am  Horizont,    man   sah    früh  Wetterleuchten    in  SPi,    der 
Wind  war  sehr  fri.seh  4 — 5,  anfangs  N189"p;,  dann  N144°E 
p.  m.     Wind    und   Wetter,    wie    am  Vormittag,    nach   G'' 
flaute  es  ab  und  der  Hinmiel  wurde  ganz  klar. 
Ozongehalt  7 — 8.    Regenmenge   1,2.    Verdunstung  5,(1  nnn. 


1875,  den  8.  Oktober. 

Position:  Quarantaiue-Station  Brisbane. 
Sehifl'sbew.:     Kurs.    — • 

Fahrt.    — 
Wind:    Richtung.      Mittel     N39°E:     anfangs     N234°E,    dann 

N324°E,    p.  m.  N9°E  und  N54°E,  dann  still. 
Stärke.    Mittel  0,4;   anfangs  fast  still,  um  Mittag  2,  Abends 

flau,  dann  wieder  still. 
Barom.:    Mittel  7Gl,lGmm:    fiel  vom  max.  7Go,40  mm  um    2'' 

a.   m.  fast   ohne  Unterbrechung   bis    zum  min.   759,19  mm 

um   lO'i  p.  ,„. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  20,G°;    max.  23,2°  um  21"  p.m..    min. 

17,2°  um  Gl>  a.  m. 
Spannkr.   d.  Dünste:    Mittel   12,4  mm;    max.    14,8  nnn    um    2'' 

p.  m.,  min.   10,4  mm  um  '2^  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.  ganz  klar;  p.  m.  eu  oder 

Str.   1 — 2  am   Horizont,  Abends  wieder  ganz  klar. 
Richtung.  — 
Niederschi.:  Thau  bis   G'"  a.  m. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  20,8°;   max.  21,5°  um  2''  p.  m., 

min.   19,9°  um   6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02587;   max.   1,0262,  min,   1,0256. 
Allg.  Bemerk.:     a.  m.    Der  Himmel  war  ganz  klar,  drr  Wind 

schwach,    anfangs  N2.34°E,    dann  N324"E.    und    frischte 

gegen  Mittag  etwas  auf;  p.  m.  war  der  Himmel  klar,  sehr 

wenige  Wedken    am    Horizont,    der  Wind    wurde   N9°E. 

dann  um  4'i  N54°E  und  flaute  ab,  einige  cu  zeigten  sich 

am  Horizont,   Abends  wieder  ganz  still,   und  der  Himmel 

ganz  klar,  leichter  Hauch   bisweilen  aus  N347°E. 
Ozongehalt  7 — 8.     Verdunstung  3,6  mm. 


1875,  den  9.  Oktober. 

Position;  Quarantaine-Station  Brisbane. 
Schiffsbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.    Mittel   N32°E;    a.  m.  meist  still,  um  G^  ein 
Hauch  aus  N189°E,  p.  m.  auffrisi:hend  N32°E,  dann  N43°E, 
zuletzt  fast  N9°E. 
Stärke.    Mittel  2,0;  a.  m.  fast  still,  p.  m.  3—5. 
Barom.:  Mittel   7GO,50nnn;  max.  762,08  nnn  um  lO'i  a.  m.,  von 
da  beständig  fallend   bis  zum  min.  759,19  mm  um  10''  p.  m. 


Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  12,9  mm:    max. 


5,2  mm    um 


10'- 


Temp.  d.  Luft:    Mittel   21,« 
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oll     ; 


p.  m. 


p.  m.,  nun.   10,6  mm  um  2''  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  ganz  klar,    p.  m.  anfangs 
cu  Str.  5 — G,  dann  cu   7,  später  ganz   klar,   aber  diesig. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niedersehl.:  Früh  Morgens  und  spät  Abends  starker  Thau. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  21,4°;  max.  22,9°  um  2'' p.  m., 
min.  20,1°   um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02593;  max.    1,0262,  min.   1,025G. 
Allg.   Bemerk.:     a.  m.    fast    wind.still,    nur    um    6''  —  8'>    ein 
schwacher  Hauch  aus  N189"E,  Himmel  ganz  klar;   p.m. 
Wind    auffrischend  N54°E    von    3   bis   zu  5.    cu  str.   und 
cu   5  —  7   aus  der  Windrichtung,    dann  wieder    ganz    klar, 
bei  beständig  fallendem  Barometer. 
Ozongehalt  8 — 9.    Verdunstung  2,2  mm. 

1875,  den  10.  Oktober. 

Position:   Quarantaine-Station  Brisliane. 

Schiffsbew.:  Kurs.  — 
Fahrt.  — 

Wind:  Rii:htung.    Mittel  N352°E;  a.  m.  N347°E  bis  zu  N9°E, 
p.  m.  N20°E,  daun  N257°E,   endlich  N9°E. 
Stärke.    Mittel  4,0;  a.  m.  4—5,  p.m.  5—6. 

Barom.:  Mittel  758,95  mm;  Gang  unregelmässig;  max.  759  54 nnn 
um  6''  a.  m.  und  um  2''  p.  ni.,  min.  756,95  nnn  um  6''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel  21,6°;    max.  24,2°    um  2lip.  m. ,    min. 
19,3°  um  lO'i  p.m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  15,0mm;  max.  lG,4nnu  um  2'i  p.  m.. 
min.   14,0  mm  um  6''  p.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betvag.    a.  ni.  anfangs  ganz  klar,  um  3'' 
sich   beziehend  bis  zu  cu  ni  10,  dann  um   lO'i  wieder  auf- 
klarend  cu  Str.  5  —  6;    p.  m.    anfangs    ru    ni   3  —  4,    dann 
ganz  bezogen  cu  ni   10. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  zieliend. 

Niedersclil.:    Von   4''  a.  m.  an   vorübergehender  Gewitterregen, 
p.  m.  6'>  starke  Regenböen,  Abends  von  S*" — 9''  25'  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  21,3°;  max.  22,0°  um  2'i  p.  m., 
min.  20,6°  um  6''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02583;  max.   1,0261,   ndn.   1,0256. 

Allg.  Bemerk.;  a.  m.  Wind  N54°E  etwas  abflauend  von  5  bis 
4,  Barometer  fast  auf  derselben  Höhe,  anfangs  ganz  klar, 
von  3'i  ab  bezogen  aus  N ,  nach  4''  vorübergehender 
Gewitterregen,  gegen  10''  wieder  aufklarend. 
]j.  m.  anfangs  Wind  N20°E,  um  3''  auffrischend  bis  6, 
leichte  Regenschauer,  G''  Gewitter  ans  SW  mit  starken 
Regenböen  und  Zick/ackblitzen,  Wind  N257°E,  Barometer 
fallend,  Hinnnel  ganz  bezogen,  um  S''  Wind  wieder  N9"E, 
9''  15'  hörte  der  Regen  auf.  Sehr  starkes  Wetterleuchten. 
Ozongehalt  7 — 8.     Regen  0, 1  mm.    Verdunstung  3,3  nnn. 

1875,  den  11.  Oktober. 

Position:  Quarantaine-Station  Brisbane. 
Schitisbew.:  Kurs.  — 

Fahrt    — 
Wind;  Richtung.    Mittel  N3°E;  a.  m.  N324°E,  meist  N347°K, 

p.  m.  X99°E,  meist  N32°E,  Abends  N167°E. 
Stärke.    Miitel  2,3;    a.  m.  3—4,   in    den  Böen    bis  6;    p.m. 

anfangs  ;',— 4,  gegen  6''  auffrischend   bis  5,  dann  Abends 

abflauend  bis  zu  0. 
Barom.:    Mittel   759,05  nmi;    2  max.  759,99  mm    \un   lo'' a.  m. 

und   760,20  mm   um  lO'i  p.  m.,    2  min.   759,39  mm    um   G'' 

a.  m.  und  757,25  mm  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft;  Mittel  21,1°;  max.  24,3°  um  2''  p.  m..  niiu.  19,2° 

um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  14,4 nnn;  max.  16,7  mm  um  G'' p.  ni., 

min.   11,8  nnn  um   10'' p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Hinmiel  ganz   bezogen  cu  ni    lU, 

gegen  8''  a.  m.   aufklarend    bis    zu  ei   i'U  3 — 4;    p.  m.  an- 
fangs cu  ni  4 — 5  am  Horizont,  später  sich  mehr  und  mehr 

beziehend  aus  8  bis  zu  cu  ni   10. 
Niedersehl.:  a.  ni.  Böige  Regenschauer  bis  gegen  8'';  p.  ni.  nach 

6''  starker  Gewitterregen. 
Zustand   d.  See:  Temp.  Mittel  21,4°;   max.  22,0°   um    10'' p.  m., 

min.  20,5°   um  61'  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel    1,02585;  max.   1,0260,  min.    1,0256. 
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Allg.  Bemerk.:  a.  ni.  N32i;°E-"\Viiid  :!— 4,  anfan;;*  Ixlig  hk  6, 
Himmel  ganz  bezogen  <u  ni  10,  Wettorleiiebteii,  dann  fiogen 
sibaner,  gegen  Sli  Wind  nicht  mehr  biiig  N347°K,  Ilinmu'l 
aufklarend  bis  zu  ci  cu  3  —  4  aus  der  Windrii'btung.  p.  ni. 
AVind  ging  auf  No2°K  3  —  4,  Himmel  anfangs  nur  am 
Horizont  besetzt,  von  ö''  cu  ni  aus  .S,  starkes  AVetter- 
leucbten,  Wind  böig,  dann  nm  Gh  Wind  N1SU°K,  Gewitter 
mit  starkem  Regen,  Himmel  ganz  bezogen,  Wind  zuletzt 
ganz  flau. 
Ozungchalt  9 — 10.    Regen   1.5,4  mm.    Verdunstung  3,Ci  njni. 

1875,  den  12.  Oktober. 

Position:  Qnarantaine-Station  Brisbane. 

.Scbift'sbew.:   Kurs.  — 
Fahrt.  — 

Wind:    Richtung.    Mittel   N172°E;    umlaufende  Winde,    a.  m. 

N324°E.  N212°K,  N32°E;  p.m.  N324°E,  N144''E,  N212°E. 

Stärke.  Mittel  1,0;  sehr  veränderlich,  a.  m.  meist  sehr  schwadi, 

jedoch  um  G'i  2 — 3:    p.  m.  sonst  meist  2 — 3.   aber  um  G'' 

G— 7. 

Barom.:  Mittel  7,'j9,GSn]m;  Gang  unregelmässig;  stieg  fast  be- 
ständig bis  zu  7GO,30nim  um  2'' p.  ra. ,  fiel  dann  wieder 
bis  zu  7.58,02  nnn  und  erreichte  um  10''  p.  m.  das  nia.x. 
7G0  55  mm,  min.   75S,88  nnn   um  6''  a.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  19,5°:  max.  22,6°  um  lOl' a.  ni..  min. 
17,6°  um   101'  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  13,2  mm:  max.  14,5  uim  um  lOli 
a.  m.,  min.   11,9  mm  um   10''  p.  ni. 

Wolken:   Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  anfangs  klar,  cu  4 — ö,  dann 
bezogen  bis  zu   cu  str.   7 — 8,   um   10''   dagegen   nur   noch 
cu  Str.  2 — 3    am    Horizont:    p.  m.    ganz    bezogen    ni   10, 
Abends  wieder  ganz  klar  bis  auf  cu   1  —  2  am  Horizont. 
Richtung.    Aus  der  Windrichtung  oder  am   Horizont. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  21,2°;  ma.\.  21,7°   um  G'' p.  hj., 
min.  20,7°  nm  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02578;   ma.x.  1,0259,  min.   1,025G. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  121' — 1''  still,  aufklarend,  dann  Wind 
N324°E  0—1,  von  41'— 6''  Wind  N212°E  3—2.  mehr  be- 
zogen cu  Str.  8—9,  C— 7h  N347°E  1—2,  7''— 8''  N189°E  3, 
ging  durch  N99°E  auf  N32°E  0—2,  aufklarend  cu  2—3 
am  Horizont,  regelmässiger  Gang  des  Barometers, 
p.  m.  Gang  des  Barometers  unregelmässig,  um  2''  ungemein 
hoch,  Temperatur  niedriger  als  am  Vormittag,  Wind  bis 
3''  umspringend,  dann  bis  71'  N144°E  G — 7  mit  Gewitter, 
von  7''— 9'i  still,  dann  schwacher  N212°E. 
Ozongehalt   10 — 11.    Regen   12,4  mm.   Verdunstung  2,3  mm. 

1875,  den  13.  Oktober. 

Position:  Quarantaine-.Station  Brisbane. 
Schifi'sbew.:   Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.    Mittel  N358°E;    a.  m.    schwach    uudaufend 

N212°E,  N122°E,  dann  still;    p.m.  N-lich.  erst  N347°E, 

N20°E,  dann  N357°E. 
Stärke.    Mittel   1,1;    a.  m.  fast  still,    p.m.  anfangs  2,    dann 

auffrischend  bis  zu  5,  von  G''  an   abflauend. 
Barom.:    Mittel   760,85  mm;    2  max.   762.53  mm    um    10'' a.  m. 

und  760,66  mm   um   10'' p.  ni.,    2  min.  760,2.5  mm    um  2'' 

a.  m.  und  759,89  mm  um  6''  p.  m. 


p.  m. 


Temp.  d.  Luft:    Mittel  20,1°;    max.  23,0°   um  2'' 

17,0°  um  G''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mitlei    12,1mm:    max.   16-4  mm    um    10'' 

p.  m.,   min.    11,1  mm  um   2''  a.  m. 
Wolken:   Gattung  u.  Betrag,    a.  m.   Himmel   klar,   nur  cu  Str.  5 

aus  S,  von   10''  an  nur  cu  1 — 3  oder  cu  str.  2     3,  Abends 

ganz  klar. 
Richtung.    Mit  dem   Winde  ziehend. 
Niederschi.:  Abends  Thau. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  21,3°;  max.  21,7°   um  6'"  p.  m  , 

min.  20,9°   um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02582;  max.   1,0260.   min.    1,0257. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.  Schwache  anfangs  N234°E,   dann    noch 

schwächere  N144°E-Winde.    von  6''  — 10''  still,    Himmel 

klar,    nur   cu  str.  3   aus   der  Windrichtung,    von    lO'i    ab 


N347°E  1,  fast  ganz  aufklarend  bis  zu  cu  1 — 2  am  Hori- 
zont; p.  m.  >>9°E-Wind  auffrisihend  bis  zu  5,  gegen  Abend 
wieder  abflauend,   aber  Himnitd   klar  bis  auf  einige  cu  und 
cu  Str.  aus  der  Windrichluuf;,  -Miends  ganz  klar. 
Ozongehalt  8 — 9.    Regen  0,G  mm.    Verdunstung  2,1  mm. 

1S75,  den  14.  Oktober. 

Position:    Quarautaine-Station  Brisbane. 

Schifl'sbcw. :    Kurs.  — 
Fahrt.  — 

Wind:  Richtung.     Mittel  beständig  N9°E. 

Stärke.  Mittel  2,2;  a.  m.  anfangs  still,  dann  schwach  bis 
2;  p.  m.  auffrischend  bis  zu  5.  Abends  wieder  etwas  ab- 
flauend. 

Barom.:  Mittel   760,77  mm;  stieg  bis  zum  max.  762,29  mm  um 
10''  a.  m.,  fiel  dann  bis  zum  min.  759,49  mm  um  10''  p.  m. 

Temp.   d.  Luft:   Mittel    23,1°;    max.    24,6°  um   10''  a.  m.,  min. 
21,2°  um  6''  a.  m. 

Spannkr.    d.   Dünste:    Mittel   17,5  mm;  max.    19,9  mm   um    lOl' 
p.  m.,  min.   15,2  mm  um  6^  a.  m. 

Wolken:    Gattung   u.  Betrag,     a.  m.  anfangs  ganz  klar,   dann 
einige    cu    3 — 4    am    Horizont;    p.  ni.    ebenfalls    Hinunel 
klar,   einige   cu    str.  3,   oder   str.  ci  2 — 3   aus  der  Wind- 
richtung ziehend,  Abends  ganz  klar. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschl.:  Thau  früli  am  Morgen  und  Abends. 

Zustand  d.  See:   Temp.     Mittel  21,6°;  max.  22,3°  um  lo'i  p.m., 
min.  20,9°  um   G''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02590;   max.   1,0260,  min.  1,0258. 

Allg.  Bemerk.:  a.  ni.  Wind  war  anfangs  still,  dann  schwach 
N9°E,  Himmel  anfangs  ganz  klar,  mit  .Sonnenaufgang 
zeigten  sich  einige  cu  3 — 4  am  Horizont;  p.  m.  blieb 
der  Wind  N9°E,  das  Barometer  fiel,  während  der  Wind 
auffrischte,  der  Himmel  war  klar,  anfangs  mit  cu  str.  3 
am  Horizont,  <iann  mit  str.  ci  2 — 3  aus  der  Windrichtung, 
Abends  ganz  klar. 
Ozongehalt  9  — 10;  Regen  0;  Verdunstung   1,8  mm. 

1875,  den  15.  Oktober. 

Position:   Quarantaine-Station  Brisbane. 
Schiflsbew. :  Kurs.   — 

Fahrt.   — 
Wind:  Richtung.    Mittel  N3°E;    a.  m.  N324°E.  p.  m.  anfangs 

N358°E,  dann  N20°E  und  zuletzt  N347°E. 
Stärke.     Mittel    3,9;    a.  m.  3—5,    p.  m.  meist  5— G.  Abends 

ganz  still. 
Barom.:    Mittel    760,31mm;    2    max.   761,43  mm  um   10''  a.  m. 

und    761,27  mm   um   10''  p.  m.,  2  min.  760,86  mm  um  2'' 

a.  m.  und  758,02  mm  um  Gh  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  23,7°;  ma.x.  25,9°  um  2''  p.  m..  min.  21,8° 

um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  18,1  mm:  max.  20,0  mm  um  6''  p.  ni., 

min.   14,8  nnn  um  2''  a.  m. 
Wolken:    Gattung   u.   Betrag,     a.  m.  anfangs  ganz  klar,    dann 

cu   1 — 3   am   Horizont;   p.  m.  anfangs  ci  cu  3 — 4,    von  4'' 

30'   bezogen   bis  zu  ni    10. 
Richtung.     Mit  dem  AVinde  ziehend. 
Niederschi.:   Morgens  Thau;   von  6''  p.m.  ab  fast  beständiger 

Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  22,6°;  max.  23,0°   um   2''  p.m., 

min.  22,0°  um  6^  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02592:  nuix.   1,0261,  min.  1,0259. 
Allg.    Bemerk.:    a.    m.   anfangs    ganz    klar    und    schön,    dann 

einige    cu    1 — 3   am   Hinizont.    Wind    frisch    N9"E   auch 

N347°E   4—5;    p.  ni.   anfangs   wie    am    Vc^rmittage   klar, 

nur   cu    ci  3—4   aus  der  Windrichtung;  um  4''   30'  bezog 

sich  der  Himmel,  um  6''  sprang  der  Wind  nach  N279°E 

und   N347°P^.    mit    Gewitter    und   starkem    Regen,    indem 

der    Wind    stärker   wurde     bis    zu    6;     zahlreiche    Blitze. 

Dann    flaute    der   Wind    ganz    ab,    ohne    dass   der   Regen 

aufhörte. 
Ozongehalt   10;   Verdunstung   1,7  nun. 
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1S75,  den  1(5.  Oktober. 

l'ositiim:   QiiarantaiiK'-Statiiiii  lirisliaiio. 
Sihifl'sbew. :   Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:     Riohtuiii;.      Mittel     N:34,5°E;    a.  m.    N3-17°E,    N9°E, 

N-200°E:  p.  m.  N9°E,  dann   N847°E,  zuletzt  N335°E. 
Stärke.     Mittel  3,6:    a.  m.  anfangs  still,    dann  4 — 5,    zuletzt 

nur  2;   p.  m.  5 — 4. 
Barom.:     Mittel    7Gl,18mm:  2  ma.x.  7(52,13  mm   nm  lOli  a.  m. 

und  761,22  mm   um   10''  p.  m.;    2  min.  760,715  nun  um  &' 

a.  ni.  und  760,61  rani  um  Q^  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:     Mittel  22,6°;    niax.  23,4°  um  2''  p.m.,   min. 

22,1°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.   d.   Dünste:     Mittel     16,3  mm;     ma.x.     17,7  mm    um 

lOli  a.  m.,  min.   15,1  mm  um   10''  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.   Betrag,     a.  m.  Himmel    bezogen    cu    ni 

7—8,    dann   bis   10;    p.  m.  anfangs  bezogen  cu  ni  9 — 10, 

gegen  Abend  ganz  klar. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niedcrselil.:     Um   Mittag    3   Stunden   leichter   Regen;    Abends 

Thau. 
Zustand  d.  See:   Temp.     Mittel  22,4°;  max.  22,6°  um  61'  a.  m., 

min   22,2°  um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02597;    max.  1,0260,  min.  1,0259. 
Allg.  Bemerk.:  a.  m.  Himmel  bezogen  anfangs  mit  cu  ni  7 — 8, 

dann    bis    zu   cu   ni   10  aus  der  AVindrichlung,  Wind  von 

12''— 1''    still,    dann    N347°E    0—1,   um    2h    auffrischend 

bis  zu  4,  gegen  8h  N279°E,  gegen  Mittag  leichter  Regen, 

welcher   3   Stunden   anhielt;   p.  m.  Wind  N9°E  5,    gegen 

Abend    westlicher,    etwas    flauer    bis    zu   4,    immer   mehr 

aufklarend,  bis  Abends  der  Himmel  ganz  unbewölkt  war. 
Ozongehalt  10 — 11;  Regen  3,4mm;  Verdunstung  2,1  mm. 

1875,  den  17.  Oktober. 

Position:   Quarantaine-Station  Brisbane. 

Schiffsbew. :    Kurs.     — 
Fahrt.     — 

Wind:   Richtung.     Mittel   N350°E;   a.  m.    meist  N347°E   oder 
N9°E,  p.m.  N32°E,  N335°E,  N9°E. 
Stärke.     Mittel  3,8;  a.  m.  3 — 4,  p.  m.  meist  4,  zuweilen  6. 

Barom  :      Mittel     759,85  mm;      Gang      unregelmässig,     max. 
760,9  mm   um  6''  p.  m. ;   min.  758,1  nun  um  2h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:     Mittel    22,7°;    max.   24,8°   um  2h  p.  m.,  min. 
21,8°  um  6h  a.  m. 

Spannkr.    d.    Dünste:      Mittel    17,3  unn;    max.    18,7  mm     um 
2''  p.  m.,  min.   15,9  mm  um  ßh  p.  m. 

Wolken:      Gattung   u.    Betrag.      Klar   und   schön,    anfangs    ei 
cu    2 — 3,    dann    ganz    klar;    p.  m.  anfangs    klar    cu    str. 
3 — 4,    dann   ganz    bezogen    ni    10,    auf   der   Abendwache 
aufklarend  bis  zu  cu  ni  7 — 8. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschi.:     Früh  starker  Thau;  p.m.  4h   10' — 6h  50' Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  22,5°;  max.  22,8°  um  2h  p.m., 
min.  22,2°  um  10h  p.  „i. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02593;   max.  1,0260,  min.  1,0259. 
■Allg.    Bemerk.:      a.  m.   Wind    frisch    3—4    von    N347°E    bis 
N9°E,  anfangs  ci  cu  2 — 3  am  Horizont,  dann  der  Himmel 
ganz  klar  und  <las  Wetter  schön;  p.m.  frischte  der  Win<l 
noch    mehr   auf,    war   anfangs   N32°E    bis  4h,  dann  böig 
N435°E   bis    7'',  Hininud,    der   anfangs  klar  war,  bis  auf 
einige   cu    Str.    aus    der   Windrichtung,    bezog    sich  iunuer 
mehr  bis  zu  ni   10,   es  regnete  von  4h  10' — 6h  50',  Abends 
klarte    es    wieder   ein  wenig   auf,    und  der  Wind  ging  auf 
N9°E  und   flaute  etwas  ab. 
Üzongehalt  9,  Regen  0,   Verdunstung  (?). 

1875,  den  18.  Oktober. 

Posllion:  Quarantaine-Station  Brisbane. 
Sihiftsbew.     Kurs.   — 

EabrI.  — 
Wind:    Richtung.     Mittel    N152°E;    a.  m.    N279°E,    N212°E, 
dann  M44°1C,  p.m.  beständig  N144°E. 
Stärke.    Mittel   2,2:    a.  m.   anfangs  schwach   1 — 2,   gegen  9h 
auffrischend  N144°E5,  p.  m.,  um  4''  abflauend  bis  zu  3 — 1, 


Barom.:  Mittel  762,89  mm;  2  max.  763,86  mm  um  10h  a.  m. 
und  764,77  nun  um  10h  p.  ni.;  2  min.  760,40  mm  um  2h 
a.  m.  und  763,40  mm  um  6h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  21,9°;  max.  23,4°  um  2h  p.m.,  min. 
20,6°  um  2h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  14,8mm;  max.  15,5  mm  um  6h 
a.  m.,  min.   14,1  mm  um  2h  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag,     a.  m.    ganz    bezogen    cu   ni    10, 
erst  um  11h  etwas    aufklarend;    p.  m.    Hiunncl    klar,    mir 
cu    oder  ci  cu   1- — 3  am  Horizont. 
Richtung.     Aus  der  Windrichtung. 

Niedcrselil.:  Abends  Thau. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  22,2°;  max.  22,5°   nm  2h  p.  m., 
min.   21,7°   um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02580:  max.  1,0259.  min.  1,0256. 

Allg.  Bemerk.:  Bis  4h  war  der  AVind  schwach  aus  N279°E, 
der  Himmel  leicht  und  dünn  bezogen,  von  4h — 5h  N324°E 
0—1,  dann  von  N234°E  über  'N189°E  und  gegen  9h 
N144°E  auffrischend  bis  zu  5,  aber  erst  um  11h  auf- 
klarend; p.  m.  AVind  frisch  N144°E  5,  Himmel  oben  klar, 
nur  einige  cu  oder  ci  cu  am  Horizont,  gegen  4''  flaute 
der  AVind  wieder  ab.  der  obere  Himmel  blieb  aber  klar. 
Ozongehalt  8 — 9.     Regen   1,8  mm,  Verdunstung  2,3  nun. 


1875,  den  19.  Oktober. 

Position:  Quarantaine-Station  Brisbane. 
Schiffsbew  :    Kurs.  — 

Fahrt.    — 
AVind:    Richtung.    Mittel    N62°E;    a.  m.  nuMst  M44°E,  dann 

N99°E,   p.  m.  anfangs  N43°i:,  dann    N20°E  und   N32°E. 
Stärke.    Mittel  2,2;    a.  m.  anfangs  3,  dann  abflauend;  p.  m. 

4—5. 
Barom.:    Mittel    765,49  mm;    a.    m.    steigend    bis    zum    max. 

766,96  mm    um    10h  a.  m.;    p.  m.    fallend    bis    zum    min. 

764,27  uun  nm  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  22,7°;    max.  25,4°    um  2h  p.  m.,    min. 

20,6°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.    d.   Dünste:    Mittel    15,2  uun:    max.    15,8  nun    um    2'' 

p.  m.,  min.   14,3  mm  um  6h  p.  m. 
AVolken:  Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  anfangs  ganz  klar,  um  6h 

sich    allmählich    beziehend     bis    zu    cu    8 — 9    aus    S    bei 

N99°E-Wind;    p.  m.  Himmel  klar  bis  auf  cu  2 — 3  aus  N, 

Abends   ganz  klar. 
Richtung.    AVie  oben  angegeben. 
Niederschi.:     Morgens  und   Abends  Thau. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  22,3°;  max.  22,6°   um  2h  p.  m., 

min.  22,2°  um  2h  a.  m. 
8]iezif.  Gewicht.    Mittel   1,02.597:  max.   1,0261,  min.   1,0258. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.    bis    gegen    6h  N144°E  3,  Himmel  ganz 

klar,   dann  wurde  der  AVind  N99°E,  flaute  ab,  der  Hinmiel 

bezog  sich  immer  mehr  bis  zu  cu  S — 9  aus  S  bei  N77°E- 

AVind;  p.  m.  AVind  frischte  wieder  auf  bis  4 — 5,    anfangs 

N43°E,  um  3h  N20°E,    der  obere  Himmel  war  klar,   nur 

am    Horizont    sah    man    wenige    cu,    Abends    ward    der 

Hiunnel  ganz  klar. 
Ozongehalt  7.  A'crduustung  2,4  nun. 


1875,  den  20.  Oktober. 

y,     .  .  I  Quarantaine-Station  Brisbane  bis   10h   ■^,  ni. 

i-osniou:    ^   270    17,0'  g.Br.,    15:5°   57,1'  O-Lg.   um    10h  p.m. 

Schiffsbew.:  Kurs.     p.  m.  N105°E,  dann  N122°E. 
Fahrt.     Anfangs  9,  dann  4. 

Wind:  Richtung.    Mittel  N3°E;    anfangs  N9°E,  von  6''  a.  m. 
bis  6h  p.  m.  N358°E,  nachher  wieder  N9°E. 
Stärke:    Mittel  5,0;    a.  m.  anfangs  3—4,    um   9h    sehr   auf- 
frischend bis  zu   7,  Abends  etwas  abflauend. 

Barom.:  Mittel  759,95  nmi;  vom  max.  763,50  mui  um  2h  a.  m. 
fallend  bis  zum  min.  757,05mm  um  6h  p.m.,  dann  ein 
wenig  .steigend  bis  zu  758,27  mm. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  22,8°;  max.  23,5°  um  2h  p.m.,  min. 
21,0°   um  10''  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mitted  16,5  nun;  max.  17,5  mm  um  2'' 
p.  m.,  min.   15,6  nun  um  2''  a.  m. 
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Wolken:    Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  anfangs  ganz  klar,  gegen 
!)''  sieh  immer  mehr  beziehend,  antangn  nur  am  Horizont, 
dann   his  zu  en  7,  p.  m.  bezogen  ei  en  7  — S,  Abends  ganz 
bezogen   ni   1(1. 
Hiehtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschi.:   Morgens  Than,  Abends  etwas  liegen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  22,0°:  max.  22,3°  um  lOl'  a.  m.. 
min.  21,6°  um  lOh  p.  ni. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   102613;    max.   1,0264,  min.   1,0258. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  Wind  anfangs  N!)°E  '■) — 4,  um  G'i 
N:iöS°K.  Himmel  anfangs  ganz  klar,  um  6''  nur  noch  tu 
.'! — 4  aui  Horizont,  9h  frischte  der  Wind  sehr  auf  bis  zu  7. 
und  der  Himmel  bezog  sich  mehr  und  mehr  aus  der 
Windrichtung  bis  zu  cu  6 — 7  bei  fallendem  Barometer,  p.  ni. 
starker  Wind  aus  N3.J8°E,  dann  aus  N'J°K  6—7,  Himmel 
bezogen  7 — 8,  Barometer  fallend,  X-lii'lie  See  aufkommend. 
Am  südliclien  Himmel  bildeten  sich  Bänke.  Wetterleuchten 
in  derselben  Kichtung.  Abends  ganz  bezogen  bei  etwas 
abrtauendem  Winde, 
(^zongehalf   7 — 8,  Verdunstung  3,6  mm. 


1875,  den  21.  Oktober. 

Position:  27°  :ö,9'— 20°  0,9'  S-Br.,  1.34°  26,2'— lj6°42,2'  0-Lg. 

Schiffsbew.:    Kurs.     a.   m.  N122°£:  p.  m.  anfangs  beigedreht, 
dann  N133°K. 
Fahrt,    a.  m.   8,3—10,0.  p.  m.   10,  Abends  4,5. 

W'ind:  Richtung.     N228°E;    anfangs  N212°E,    dann    N234°E 
bis  N223°E. 
Stärke.    Mittel    9,3;    a.  m.    starker  Wind    6 — 7,    p.   m.    noch 
zunehmend,  harte  Böen  bis  zu  10 — 11. 

Barom.:  Mittel  756.67  mm;  2  max.  757,20  mm  um  lOli  a.  m. 
und  757,15  mm  um  lOh  p.m.,  2  min.  756,10  nnn  um  6'' 
a.  m.  und  756,54  mm  um  2''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  19,2°;  max.  19,6°  um  2h  a.  m.  und  um 
10h  a.  m.,    min.   18,2°   um   IQh   p.m. 

.Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  11,0  nun:  max.  12,2  nun  uuj  |nh 
p.  m.,  min.  9,9  mm  um   10''  a.  m. 

Wolken:    Gattung   u.  Betrag.      Anfangs    ganz    bezogen   ni    10. 
gegen  Gh  a.  m.  aufklarend,    blieb    den    Tag    über   cu   str. 
oder  cu  ei  5 — 6.   p.  m.  cu  ni  5 — 6. 
Kichtung.    Aus  SW. 

Niederschi.:  Vm  ISh  5'  eine  starke  Kegenböe,  um  2h  gleich- 
falls eine  starke  Kegenböe. 

Zustand  d.  See:  Temp.   Mittel  21,5°;  max.  22,4°   um   6h  a.  m., 
min.  20,2°  um   IQh  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel    1,02672:  max.   1,0269,  min.   1,0263. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  Wind  stark  6—7  von  N212°E— N234°£, 
sprang  um  12h  5/  ;„  einer  starken  Regenbö  aufN234°E, 
und  ging  dann  zurück  auf  SSW,  Himmel  anfangs  ganz 
bezogen,  gegen  6h  aufklarend  bis  zu  cu  str.  oder  cu  ci 
5 — 6,  aufkommender  Seegang  aus  SW,  p.  m.  Wind  zu- 
nehmend bis  zu  10 — 11.  Abends  harte  Böen,  cu  ni  5 — 6 
aus  der  Windrichtung,  Seegang  und  Dünung  hoch  aus  SW. 
Üzongehalt  9 — 10;  Regen  29,2  mm:    Verdunstung  3,5  mm. 


1875,  den  22.  Oktober. 

Position:  29°  7,9'— 30°  11,2' S-Br.,  156°  54,4'— 158°  17,3'0-Lg. 
Schiflsbew.:    Kurs.     a.  m.   N167°E,  N144°E,    p.  m.  N144°E 

bis  N150°E. 
Fahi-t.     a.  m.  meist  2 — 3,  dann  5:  p.  m.  7.7 — 6,0. 
Wind:    Richtung.     Mittel    N223°E,    N2.34°E,    dann    N212°E 

und  von   10h  g.  m.  ab  N22o°E. 
Stärke.    Mittel   7,3;    a.  ra.   anfangs  8,    Böen    bis  10,    etwas 

abflauend  bis  zu  6 — 7,  p.  m.  wieder    sehr  böig  5,   in  den 

Böen   bis  8,   gegen  Abend  etwas  abnehmend. 
Barom.:    Mittel  7öS,24mni:    2  max.  759,10mm    um    10h  «.  m. 

und   760,40mm  um   10h  p.m.,    2  min.   756,99mm   um  2h 

a.  m.  und   757,75  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   17,4°:  max.   18,8°   um   10h  p.m.:    min. 

15,2°   um   10h  p.  ,n. 
Spannkr.   d.   Dünste:     Mittel     9,8  mm;    max.    11,6  uiui    um  2h 

a   m.,  min.  8,8  mm  um  6h  a.  m. 

l'^orscliungsreise  Ö.  M.  H.  „Gazelle^.    V.  Tlieil;  Jleteurolügie. 


Wolken:     Gattung    und    Betrag.      a.   m.    anfangs    Bewölkung, 
sehr  veränderlich  cu  ni   5  —  9,  dann   um  6h   iii   4,    aber  um 
10h  wieder  mehr  bezogen  in    ni   7  —  8.   p.  m.   cu   ni   4—6. 
Richtung.     Aus  .SW. 

Niederschi.:    a.  m.   um   6h   i-inige  Regenböen,  p.  m.   wiederholte 
Regenböen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel    19,8°;  max.   20.7°   um  2h  p.  m., 
min.  18,0°   um  10h  p.  „,. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02690:   max.   1,0271.  min.  1,0266. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  stark  8,  in  Böen  bis  10,  anfangs 
N234°i:,  dann  N212°K  und  von  10h  ,,.  ,„.  „i,  beständig 
N223°E,  etwas  abllauend,  Bewölkung  anfangs  sehr  ver- 
änderlich, schnell  Hiege[idi'  cu  ni  aus  der  Windrichtung, 
häutige  Bänke  in  SW,  buhe  Dünung  und  Seegang  aus 
SW,  im  Laufe  dis  Tages  etwas  abnehmend,  p.  m.  an- 
fangs bezogen  cu  ni  6 — 7,  später  etwas  weniger,  sehr 
böig,  Wind  5.  die  Böen  bis  8,  Abends  namentlich 
Regenböen.  Wetterleuchten  im  SW. 
Üzongehalt  9  — 10.  Regen  2,0  mm.   Verdunstung  6,3  mm. 

1875,  den  23.  Oktober. 

Position:  30°25,6'— 31°  37.5'S-Br.,  158"  35,1'  -161'"  15,4't)-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.   Anfangs  N144°E,  von  6h  a.  m.  ab  N122°E. 

Fahrt,    a.  m.   7,5—10,4,  p.m.    10,6—9,5. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N227°E;   a.  m.  anfangs  N223"E.   von 

6h  ab  N2.04°E:  p.  m.  beständig  N223°E. 
.Stärke.    Mittel  5,7;  a.  m.  7 — 6,  p.  m.  meist  5 — (i,  aber  von 

6h — 7h  sehr  flau. 
Barom.:    Mittel   759,65  nnn:    2  max.   760,65  mm  um   10h  ;|    ,„ 

und    760,29  mm   um    2h  p.  m.,    2  min.  757,78  mm    um    2h 

a.  m.   und  759,38  nnn  um  Gh  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  17,0°;    max.   17,4°   um    2'' p.m.,    min. 

16,5°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel  8,8  nun;   max.  9,9  mm  um  2h  p.  ni., 


mm.    i ,  t  mm   um 


oll 


klar,    zuweilen 


chncll 


Wolken:    Gattung    u.    Betrag,      a 

ziehende  ni  mit  etwas  Regen,  anfangs  ni  1 — 2.   um  Mittag 
cu  ni  5 — G. 
p.  m.  anfangs  cu  ni  5.  dann   immer  mehr  aufklarend  bis  zu 

cu  ni  2—3. 
Richtung.    Aus  SW. 
Niederschi.:  Um  2h  a.  m.  vorübergehender  leichter  Regen,  p.  ni. 

öftere  Regenböen. 
Zustand  d.  See:  Temp.   Mittel    18,3°:   max.   19,2°  um  2h  p.  m., 
min   17,6°  um   2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02693;  max.   1,0272,  min.   1,0267. 
Allg.  Bemerk.:    Wind   meist  N223°E   oder  N234°E.    anfangs 
hart   von  der  Stärke  7,    ganz  allmählich  abflauend  bis   zu 
5 — 6,  böig,    klar,    zuweilen    si'bncll   ziehende   cu    ni    nnt 
etwas   Regen.     SW-Dünung   und    Seegang.     Zwischen    6h 
und  7h  p.  m.  wurde  der  Wind  sehr  flau,  frischte  aber  nach 
7h  wieder  auf.    AViederliolte  Regenböen. 
Ozongehalt  7 — 8.     Regen  4,2  nnn.    Verdunstung  4.5  mm.  (?) 

1875,  den  24.  Oktober. 

Position:  31°  51,7'— 33°  12,5'S-Br.:  1G1°44.8'— 164°  55,7'  0-Lg 
Schiffsbew.:  Kurs.     N122°E. 

Fahrt,     a.  m.   8,5—11,3,  ]>.  m.   7,2—9,4. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N207°E:  a.  m.  N223°E,  von  6h  a.  m. 

N212°E;  p.  m.  meist  N189°E,  Abends   N212°E. 
Stärke.     5,5;   a.  m.  ö — 6,   in  den   Böen  bis  8;    p.  m.  etwas 

abflauend  5 — 4. 
liarom.:    Mittel    760,10  mm:     2   uiax.   761,06  mm    um    Id''  a.  ui. 

und  761,92  mm   um    loh  p.  m..    o  niin.  758,87  mm    um    6h 

a.  m.  und   759,02  nnn  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel    16,9°:    nuix.   18,0°   um  2h  p.  m..    min. 

15,8°  um   10h  p.  ni. 
Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel  9,9  mm:  max.   10,6mm  um  2h  p.  m., 

min.  8,7  mm  um   10h  p.  „,. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,     a.  m.  meist  klar,  cu  ni  6:  p.  m. 

anfangs  cu  8,  später  klarer  bis  zu  cu  ni  2 — 3. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  a.  m.  öfter  Regenböen,  ]>.  m.  um  9h  leichte  Regenbö. 
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Zustand  d.  See:  Teiup.  MittiM  18,0°;  niax.  1S,3°  um  gl' p.  m., 
min.  17,5°  um  2'i  a.  m.  und  um   10''  p.  m. 

Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02710;  max.   1,0272,  min.   1,0270. 

Allg.  Bemerk.:    a.  m.  "Wind  N234°E  recht  frisch,   meist  5—6, 

in  Böen  bis  zu  S,   meist  klar  mit  cu  ni  6  aus  der  AVind- 

riihtnng,    doch    öfter    Kegenböeu    aus    der    Windiichtung 

ohne  bedeutenden  AVind.     Hohe  See  aus  SSW. 

p.  m.  anfangs  etwas  mein'  bezogen  eu  <S  aus  der  Wind- 
richtung, Wind  N1S9°E  etwas  abflauend,  Böen  seltener, 
allmählich  mehr  aufklarend.  Abnehmende  Dünung  und  See. 

Ozongehalt  6 — 7;  Kegcn  2,5  mm;  Verdunstung  3,6  mm. 

1875,  den  25.  Oktober. 

Position:  33°  21,4'— 33°Ö7,0'S-Br.;  lß5°22,S'— 167°  32,0' 0-Lg. 
Schift'sbew.:  Kurs.     a.  m.  N123°E,  p.  m.  meist  N111°E,  dann 
N94°E. 
Fahrt,     a.  m.  5—3,   aber  um   lO''  8,0;    p.  m.    8,2—7,6   (mit 
Dampf  und  iSegei   von   lO'i  a.  m.  ab). 
Wind:  Richtung.    Mittel  N209°E;  a.  m.  N224°E.  dann  N213°E; 
p.  m.  N224°E,  dann  N190°E. 
Stärke.     2,7;    a.  m.  anfangs  3—4,    dann  2 — 3;   p.  m.  3—4, 
gegen  Abend  2. 
Barom.:    Mittel  762,18mm:    2  max    762,78mm   um    10l>  a.  m. 
und   763,67  mm    um    10'' p.  m.,    2  min.  761,00  mm  um  2'' 
a.  m.  und   761,76  mm  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   15,8°;    max.   16,8°    um    21'  p.m.,    min. 

15,0°   um  lO'i  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  0,1  mm;  max.  9,7  mm  um  6''  a.  m., 

min.  8,0  mm  um  2''  a.  ni. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.  klar  und  schön,    cu  2 — 3 
aus    der   Windrichtung,    jedoch    wähi-end    des   Sonnenauf- 
ganges  mehr   bewölkt   cu  str.  7;    p.  m.    klar    und    schön, 
anfangs  eu  ci  6 — 7,  dann  aufklarend  bis  zu  cu  2 — 3. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   17,2°;   max.   18,2°  um  ö'' a.  m., 
min.   14,9°   um   10h  p.  „j. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02720;  max.   1,0274,  min.   1,0269. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.  Wind  N235°E,  anfangs  3 — 4,  dann  ab- 
flauend bis  zu  2,  Himmel  klar,  wenige  cu  aus  der  Wind- 
richtung,   jedoch  während   des  Sonnenaufgangs   mehr    be- 
wölkt.    Dünung  und  See  sehr  abnehmend, 
p.  m.  Wind  anfangs  N224°E,   dann  N190°E  3—4,  Abends 
abflauend,   Himmel  anfangs  besetzt  mit   cu  ci  6 — 7,  dann 
mehr  aufklarend  bis  zu  cu  2—3. 
Sehwaches  Meeresleuchten  (Walzen). 
Ozongehalt  8;   Regen  0,2  nun:  Verdunstung  4,5  mm  (?). 

1875,  den  26.  Oktober. 

Position:  .33°  58,1'— 34°  6,2' S-Br.;  168°  6,3'— 170°  39,2' 0-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.     N95°E. 

Fahrt.     6—8. 
Wind:   Richtung.     Mittel    N234°E;    anfangs  N225°E,    von    G'' 

ab  N236°E,  um   10h  p.   ,„.  aber  N214°E. 
Stärke.     Mittel  3,5;   fast  den  ganzen  Tag  3 — 4,   jedoch  um 

6h  p.  m.  etwas  frischer. 
Barom.:    Mittel   763,47mm;    2  max.  764,15  mm  um   10h  a.  m. 

und   764,45  mm   um  10h  p.  m.;    2  min.  763,13  mm  um  6h 

a.  m.  und  762,53  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   15,4°;    max.   16,1°   um  2'!  p.   m.,    min. 

15,0°  um  2h  a.  m.  und  um  10h  p.  m, 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel   7,8  mm;  max.  8,9  mm  um  2h  p.  m., 

min,  6,7  mm  um  6h  a.   m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.  klar  und  schön,    anfangs 

cu  1 — 2,   die  Bewölkung  etwas  zunehmend  bis  zu  cu  str. 

5 — 6;    p.  m.    anfangs    ci  eu    2 — 3,    dann    mehr    bezogen, 

Abends  cu  ni  9 — 10. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi , :  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   15,7°;  max.   16,0°   um  2h  p.  m., 

min.  15,3°  um  6h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02715;  max.   1,0273,  min.   1,0270. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.    Wind   anfangs  N225°E,   dann   N236°E 

3 — 4,  Himmel  fast  klar,    cu  1 — 2  aus  SW,    gegen  Mittag 

etwas   mehr   bewölkt   cu  str.    5 — 6,    See   gering,    Dünung 

südwestlich.     Wasserfarbe  tiefblau. 


p.  m.  Wind  N236°E  bis  zu  4—5,  Abends  N214°E  3—4, 
Himmel  anfangs  klar,  nur  ci  cn  2 — 3  aus  der  Wind- 
richtung, Abends  aber,  als  der  Wind  etwas  abflaute  und 
auf  N214°E  ging,  ganz  bezogen,  ohne  Regen. 

Schwaches  Meeresleuchten. 

(Jzongehalt  3—4;  Regen  Omni;   Verdunstung  3,8mm. 

187.5,  den  27.  Oktober. 

Position:  34°  4,4' -- 34°  26,3' S-Br.;   171°  5.4'— 173°  28,2' 0-Lg. 
Schifl'sbew.:    Kurs.     a.  m.    anfangs    N80°E,    dann    beigedreht 

und  darauf  NOTE;  p.  m.  N91°E,  dann  N10S°E.  ' 
Fahrt,    a.  m.  6,0.  dann  0  und  um   10h   7,7;  p.  m  6,6—8,1. 
Wind:  Richtung.    Mittel  X235°E:  a.  m.  N248°E,  p.  m.  N226°E, 

dann  N203°E,  später  ganz  still. 
Stärke.    Mittel   2,3;  a.  m.  meist  3 — 4,  gegen  Mittag  flauer  2; 

p.  ra.  2 — 3,  Abends  ganz  still. 
Barom.:   Mittel  764,38  mm;    vom  min.  763,90  mm  um  2h  a.  m. 

fast   beständig  steigend  bis   zum    max.  764,96  mm  um   IQh 

p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  15,7°:   max.   17,0°   um   2h  p.  m.,    min. 

14,8°  um  2h   a.  m. 
Spannkr.    d.    Dünste:    Mittel    8,2  mm:    max.    8,8  mm    um     10h 

a.  m  ,  min.  7,2  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    a.  m.   leicht  bewölkt  cu  ni  8 — 9, 

gegen   Mittag  ganz  klar;  p.  m.  fast  ganz  klar,  nur  cu  str. 

1 — 2  am  Horizont,  Abends  wieder  klar. 
Richtung,     a.  m.   aus  NNE,  p.  m.  nur  am  Horizont. 
Niederschi.:   — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   15,5°;  max.  16,0°  um  6h  p.  m., 

min.   14,8°   um   10h  a.  ,u. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02717;  max.   1,0273,  min.   1,0270. 
Allg.  Bemerk.:  a.  m.  Wind  N248°E  frisch   3—4,  Himmel   leicht 

bewölkt   bis   zu   cu  ni    8  —  9,    gegen   10h    flaute    der  Wind 

ab,  und  der  Himmel  wurde  ganz   klar.     See  glatt,   leichte 

Dünung  aus  SSW. 
p.  m.  ging  der  Wind  allmählich  nach  N203°E  2 — 3,   Himmel 

ganz    klar,    nur   sehr  wenige   cu  .'tr.  am  Horizont,    Wind 

ward  von  9h  — 11h  ganz  still,  dann  N57°E  0—1. 
Ozongehalt  7 — 8;  Verdunstung  3,5  mm. 

1875,  den  28.  Oktober. 

Position:  34°  42,0'— 36°  25,8' S-Br.;  173° 59,6'- 173° 55,3' 0-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.     a.  ra.  anfangs  N113°E,   dann  N136°E  und 

N153°E;  p.  m.  N141°E.  um   10h  zu  Anker  bei  der  Wang- 

Pooa-Insel. 
Fahrt.     (Dampf  und  Segel.)     a.  m.  8—9,   p.  m.   14,6,    dann 

10,5. 
Wind:    Richtung.      Mittel    N345°E:    a.  m.   anfangs    N350°E, 

dann  N12°E,  darauf  N327°E;  p.m.  abwechselnd  N350°E 

und  N327°E. 
Stärke.    Mittel  3,4 ;  a.  m.  anfangs  schwach  1  —2,  auffrischend 

bis  zu  4 — 5;   p.  m.  anfangs  sehr  frisch  5  —  6,  um  6h  p.  m. 

flauer  2 — 3,  aber  Abends  wieder  auffrischend. 
Barom.:  Mittel   761,83  mm;   vom  max.   763,70  mm  um   2l' a.  m. 

beständig  fallend  bis  zum  min.   759,38  mm  um  10h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   16,1°;    max.   16,7°    um    2h  p.  m.,    min. 

15,0°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  10,1mm;  max.  12,5mm  um  2h  p.  m., 

min.  8,2  mm  um  6h  p.  m. 
Wolken:    Gattung   u.   Betrag.      Den    ganzen    Tag    schön    und 

klar,  Bewölkung  meist  3 — 4,  theils   cu,  tbeils  cu  ci,  dann 

Str.,  gegen  Abend  etwas  mehr  bewölkt  bis  zu  cu  str.  ö — 6. 
Richtung.     Meist  aus  SE. 
Niederschi.:  Abends  Thau. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   15,6°:  max.  16,0°   um  2h  a.  m., 

min.   15,4°   um   10h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02678;  max.   1,0272,  min.   1,0264. 
Allg.  Bemerk.:   AVind  war  den  Tag  über  N327°E  bis  N12°E 

anfangs  schwach,  jedoch  immer  mehr  auffrischend  bis   zu 

5 — 6,  aber  um  6h  p.  m.  wieder  eine  kurze  Zeit  flauer,  2 — 3,^ 

später  4 — 5.  Himmel   klar,  Wetter  schön  den  ganzen  Tag 

wenige  Wolken  aus  der  Windrichtung,  am  meisten  gegen 

Abend. 
Ozongehalt  8-9;  Verdunstung  3,9  mm. 
Wasserfarbe  dunkelgrün.     Barometer   flel  den  Tag  über  um 

reichlich  4  nun. 
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1875,  den  -J».  Oktober. 

Hositioii:   Auekland,  Neu-Seelaiul. 
Sfliiffsljew.:  Kurs.   — 

Fallit.    — 
AViiid:    Kiclitun«;.    Mittel  N:M2°K;    anlansjs  N:!.'iO=K     von   lOli 

a.  m.  ab  X23T°K.  ' 

Stärke.    Mittel    1,7:   Unfalles  ü,   von    ll|l'  a.  in.   ab  abtlnuend, 

Abends  ganz  still. 
Bar.ini.:    Mittel   758,78  mm,    bald   fallend,    bald   steif^.-iid;    max. 

7jp,12mm    um   10h  p.  m.,  „)[„_  758,11  „im   um  Gl'  p.m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   1.5,a°:    max.   10,;')°    um  ''l'  p.  m       min 

12,4°  um   lOli  p.m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   10,')  mm;    max.    11,2  mm    um   Kl'' 

a.  m.,  min.  9,8  mm  um   10h  p,  jn_ 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.      Anfangs  eu  ni  (!— 7,   \  ,111   öh  :iO' 

a.  m.    ganz    bezogen    mit  ni    10;    um   4h   p,  n,.    aufklan-nd, 

Abends  ganz   klar. 
Riehtung.      Mit  dem   Winde  ziehend. 
Niederscbl.:   Regen  und  Nebel    von  3h  ;J0'   liis    Kih   is'  a.   ni.: 

Abends  Thau. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   lü,4°;  max.   1G,4°  um  Oh  p.  „i., 

min.  14,9°  um  Gh  a.  ni.  und   IQh  p.  m. 
Spezif.  Gewicht:    Mittel   1,02530:  max.   1,02G0.  min.   1,0248. 
Allg.  Bemerk.:     Der   Wind    war    anfangs   N350°E    und    recht 

frisch,  5,  der  Hiunnel  ziemlieh  klar  mit  eu  ni  6—7  aus  der 

Windrichtung,  um  3h   30'  a.  m.    fing  der  Himmel  an  sich 

allmählich  ganz  zu  beziehen,  mit  Nebel  und  Regen,  welcher 

bis   10h  18'  dauerte,   um   7h  ging  der  Wind  nach  N282''K. 

um  8h  auf  N237°K,  um    Uh  auf  N271°E. 
p.  ni.  Wind  N237°K  abflauend,   um  4h  klarte    es   auf,    war 

um  9h  ganz  klar,  und  von  Sh  an  .still. 
Ozongehalt   7— S,  Regen   1,1  mm,  Verdunstung  2,9  mm. 

1875,  den  30.  Oktober. 

Position:  Aucklaiul. 
SeliiH'sbew. :  Kurs.  — 

Fahrt.   — 
Wind:  Richtung.     Mittel  N106°E;    a.  m.    anfangs    still,    dann 

N147''E,  darauf  N125°E   von   10h  g.  m.  ab"  bis   Gh  p   m 

Abends  N35°E. 
Stärke.      Mittel   1.2;  meist  1—2,  Abends  3. 
Barom. :  Mittel  756,78  mm;  fiel   beständig  vom  max.  759,58  mm 

um  2h  a.  m.  bis  zum  min.   752,87  mm  um   10h  p.  „,. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   14,1^;    max.    15,8°    nm  2li  a.  m.,    min 

12,2°   um    10h  a.   m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  10,1mm:  max.  12,1  mm  um  liih  p.m., 

min.   7,6  mm  um  Gh  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  cu  3—4,  gegen  Morgen 

bezog  es  sich  und   blieb  so  den  ganzen  Tag  ni   10. 
Richtung.     Aus  SE,  Abends  spät  aus  N. 
Niederschi.:  Regen  von  ö''  35'  a.  m.   ab    den  ganzen  Tag  fast 

ohne  Unterbrechung. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   15,1°;  max.  15,5°  um  2ii  p  m. 

min.   14,6°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel    1,02487,  max.  1,0255,  min.  1,0243. 
Allg.  Bemerk.:  Das  Barometer  fiel   beständig,    im  Ganzen  nm 

7  mm,  der  Wind  war  anfangs  still,  dann  schwach  Nl47'^i;, 

erst  Abends  zwischen  7h  und  Sh  N57°E  etwas  auffrischend' 

der  Himmel    war   anfangs   nur   mit  cu  3—4    besetzt,   von 

.V'   35'  an  aber  ganz  bezogen  mit  ni   10,    und    von    da  ab 

fast  ununterbrochen  Regen. 
Ozongehalt  9—10,  Regen' 9,8  mm,  Verdunstung   1,1mm. 

1875,  den  31.  Oktober. 

Position:   Auekland. 
.Schifl'sbcw.:  Kurs.  — 

Fahrt.    — 
Wind:     Richtung.       Miltel  N278°E; 


,.       ...  m.  N12°E  un.l  N35"E. 

aber  von   10h  ab  N282°E  und  p.  m.  N237°E. 
Stärke.     Miltel    2,4;    anfangs    3—4,    dann    auffri.schend    bis 
zu  5. 
Barom.:  Mittel  747,29  min;  max.  749,32mm   um  2h  a.  in.,   fiel 
dann  bis  zum    min.  745,92  mm  um   IQh  a.  m..  stie;;  dann 
wieder  bis  zu  748,66  mm   um    liih  p.  m. 


Temp.  d.  Luft:    Mittel   14,4°:    max.   16,2°   um   10h  a.  m     min 
10,8°  um   10h  p.  ,„. 

Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    10,5  mm;    max.    12,Gmm    um    2h 
a.  m.,  min.   8,7  mm  um   10h  p.  ,„, 

Wolken:    Gattung  n.  Betrag.     Anfangs   lu  ni    10,    um   6h  35' 
aufklarend    bis    zu    cu    4  —  5:    p.  m.  etwas   mehr   bezogen 
cu  ni  6 — 7. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschi.:    Regen   bis   6h  35'  a.  ni.,    RegenbOc    um    Sh  30'; 
Abends  von  Gh   an   vorübergebender  Regen. 

Zustand  d.   See:  Temp.     Miltel    15,0°;   max.  15,2°  um  2h  p.  m., 
min.    14,7°  nm  6h   a.   m.    und  um   10h  p.  „^ 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02493:  max.   1,0252,  min.   1,0245. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  N12°E  und  N57°E,  von  9h 
a.  m.  ab  N282°p:.  auffrischend  bis  zu  5.  der  Himmel  ganz 
bezogen  und  regnerisch  bis  Gh  35',  dann  klarte  es  auf 
bis  zu  cu  4 — 5  aus  der  Windrichtung  aus  N2S2°E,  das 
Barometer  fiel  auch  noch  fortwährend  bis  10h  a.  „,. 
p.  m.  das  Barometer  stieg,  der  Wind  war  N2G0°E  bis 
X237°E,  bei  fallender  Temperatur  war  der  Himmel  ziem- 
lich klar,  cu  ni  6 — 7,  mit  vorübergehenden  Regenbüeii. 
Ozongehalt  11—12;  Regen  56,5  mm:   Verdunstung  1,0  mm. 

1875,  den  1.  Xoreiuber. 

Position:   Auekland. 

Schitl'sbew.:   Kurs.    — 
Fahrt.   — 

Wind:   Richtung.      Mittel  N251°E:  N237°E  bis  N260°E. 
Stärke.     Mittel  4,4;    anfangs  4—5,    um  6h  a.  m.  etwas  ab- 
flauend,   aber  um  10h  a.  m.  wieder   auffrischend  böig  bis 
zu   7,  gegen  9h  p.  m.  abflauend    und    von    10h— 12h  „anz 
still. 

Barom.:  Mittel  750,44  mm;  stieg  beständig  vom  min.  748,41  mm 
um  2h  a.  m.  bis  zum  max.   752,97  mm  um   10h  p.  ,„. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel  12,7°;    max.   14,5°  um    2h  p.m..    min 
11,2°  um  2h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Miltel  S,2uiin:   max.  8,7mm  um  10h  p.  m., 
min.    7,2  mm   um   2h  p.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Anfangs  ganz  bezogen  10,  gegen 
Morgen  aufklarend  bis  zu  eu  ni  4 — 5;  p.  m.  wieder  etwas 
mehr  bezogen  cu  ni  6—7,   aber  Abends  ganz  klar. 
Richtung.     Aus  SVV. 

Niederschi.:     Anfangs     anhaltender,      später     vorübergehender 
Regen  bis  Mittag. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  14,8°;   max.   15,3°   um  2h  p.  m., 
min.  14,3°  um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel    1,02475;  max.   1,0250,  min.   1,U244. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  den  Tag  über  N237°E  bis 
N260°E,  anfangs  4—5,  frischte  aber  noch  mehr  auf.  mit 
heltigen  Böen  am  Nachmittage  bis  zu  7,  der  Himmel  war 
anfangs  ganz  bezogen,  klarte  aber  immer  mehr  auf  schon 
von  Gh  a.  m.  ab,  und  wurde  gegen  yh  p.  m.  ganz  klar, 
während  das  Barometer  und  die  Temperatur  stiegen.  Um 
yh  p.  m.  flaute  der  Wind  ab  und  ward  von  10h  — 12h 
ganz  still. 
Ozongehalt  8—9;  Regen  2,6  mm:  Verdunstung   l.Gmm. 

1875,  den  2.  Xovember. 

Position:  Auekland. 
.Schifl'sbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.   — 
Wind:    Richtung.      Mittel    N54°E;    a.  in.  N12°F:  bis  N57°K; 
^  p.  m.  N80°E,  dann   N91°E  und  später  N31G°E. 
Stärke.    Mittel  2,6:  anfangs  siill,  gegen  8h  kam  N12'^E  auf 

bis   zu  3,    dann    N57°E    mit  heftigen   Böen    bis  zu    7.    um 

7h   p.m.    plötzlich    wieder    fast    still,    dann    N316°K    mit 

starken  Böen   5 — G. 
Barom.:  Mittel  748,28  mm;  fiel  beständig  vom  max.  752,i;7  nmi 

um   2h  a.  m.  bis  zum  min.   743,98  mm    um  6h   p.  m  ,    und 

stieg  dann  bis  744,24  mm  um   10h  p.  ,„. 
Temp.  d.  Luft:      Mittel  12,5°;  max.  14,0'   um   loh  a   lu.,  min. 

10,4"  um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  9,1  miu:  max.  10,2mm  um  loh  |,.  ,„ 

min.   8,1  mm  um  2h  a.  nr. 
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voll  511  a.  ni. 


m.   ab    lieftige   Böen 
111.  leichter  anlialteiKler 


Wollien:  Gattung  u.  Betrag.     Anfangs  ganz  klar, 
an   ganz  bezogen  mit  ni    111. 
RiL-litiing.     Aus  der  Windrichtung. 

Niedersclil.:    Morgens  Thau,    von    lO'i   a. 
mit  starkem  Regen;  von  S'' — f)''  p. 
Regen. 

Zustand  d.  See:   Temp.    Mitlei   14,6^:  niax.  14,7°   um  (ili  p.  m.. 
min.   14,4°  um   2''  a.  m.  und  um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   l,0-.'477;  niax.   1,0254,  min.   l,0-'44. 

Allg.  Bemerk.:  Das  Barometer  fiel  beständig  etwas  über 
S  mm.  Die  Temperatur  erreichte  ihr  ma.\'.  bereits  um  10'' 
a.  m.:  der  Himmel  war  anfangs  ganz  klar,  der  Wind  still, 
von  3''  a.  ni.  ab  aber  sehwach  und  sehr  veränderlich  bis 
81'  a.  m.  Ji305°E.  N2:i7°E.  N12°E:  von  8''  a.  m.  an 
frischer  N57°E.  sehr  böig,  Himmel  ganz  bezogen  mit 
starken  Regenschauern:  p.  m.  war  der  Wind  N80°E  bis 
N102°E  mit  sehr  heftigen  Böen  bis  zu  7  und  starkem 
Regen,  um  7''  flaute  der  Wind  plötzlich  ab  und  wurde 
fast  ganz  .still,  um  8''  erhob  sieh  N327°p;  —  Wind  mit  hef- 
tigen Böen  ü — G,  der  Himmel  war  dünn  bezogen,  aber 
man  sah  eine  dunkle  Bank  in  NW,  auch  Wetterleuchten, 
jedoch  nur  selten. 
Ozongehalt  10:  Regen   0:   Verdunstung  2,8  mm. 


1875,  den  3.  NoTember. 

Position:  Auckland. 

Schiffsbew. :  Kurs.  — 
Fahrt.   — 

Wind:  Richtung.    Mittel   N2S!)°E;   N293°E  bis  N2S2°E. 

Stärke.     Mittel  (1,6;    a.  m.   selir   stark   7   in  Böen   bis  zu   9; 
p.  m.  gegen  Abend  etwas  abflauend  bis  zu  ö. 

Barom.:    Mittel     74ü,32  mm;    stieg    fast    ununterbrochen    vom 
min.  742,15  mm  um  2'' a.  m.  bis  zum  ma.x.   747,44  mm. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel  15,6°:    max.   18,3°  um    3h  p.  m..    njin. 
14,2°  um  2I1  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    10,3  mm;    raax.   10,8  mm    um    2'' 
a.  m.,  min.  9,9  mm  um   10''  p.  ni. 

Wolken:    Gattung   u.  Betrag,    a.  m.  anfangs  ganz  bezogen  mit 
cu  ni  10,  gegen   10''  aufklarend  bis  zu  cu  ni  4 — 5.  p.  m. 
sieh  mehr  beziehend,  um  2''  cu  ni   7 — 8.    um  5''  ganz  be- 
zogen, aber  Abends  fast  klar  cu  1 — 2. 
Richtung.     Aus  W. 

Niederschi.:  Slarke  Regenböen  bis  gegen  9''  a.  m.,  nach  öl"  p.  m. 
einige  Regenböen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   14,7°:  max.  14,9°  um  2'' p.  m., 
min.   14,5°  um  6''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02408;  max.   1,0252,  min.   1,0244. 

Allg.  Bemerk.:  Das  Barometer  stieg  fast  ununterbrochen  über 
5  mm.  die  Temperatur  nahm  gleichfalls  zu  bei  starkem 
N282°E-Wind  von  der  Stärke  7,  in  Böen  bis  zu  9,  der 
Himmel  war  ganz  bezogen  mit  starken  Regenschauern  bis 
gegen  9''  a.  ni..  dann  klarte  es  auf  bis  zu  cu  ni  4 — 5. 
p.  m.  war  der  Wind  N293°E  fast  von  derselben  Stärke  G — 7, 
gegen  5''  bezog  sich  der  Himmel  wieder  mit  starken  Regen- 
böen, klarte  jedoch  Abends  wieder  auf  bis  zu  i'U  1 — 2. 
Welterleucbten  in  SW. 
Ozongehiilt   12.     Regen  9,4  mm;   Verdunstung  2,0  mm. 


1.S7."),  den  4.  Xovember. 

Position;   Auckland. 
Schiffsbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:  Richtung.    Mittel  N284°K;  nieist  N282°E,  um  G''  p.  ni. 

N293°E. 
Stärke:  Mittel  G,l;  a. m.  G  in  Böen  bis  zu   8:  p.m.  5 — G,  in 

Böen  bis  zu  7,  aber  um  9''  abflauend. 
Barom.:     Mittel     752,39  mm;     beständig    steigend    vom    min. 

748,30  mm    um    2''  a.  m.    bis    zum    max.    75G,70  mm    um 

10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   15,2°:    max.   17,0°    um    2'' p.  m..    min. 

14,0°   um   10''  p.  m. 
Spannkr.     d.    Dünste:     Mittel    9,0  mui;    max.    10,1  mnj    um    10'' 

a.  m. .    min.  G,G  mm  um  (>''  p.  m. 


Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Anfangs  ganz  klar,  später  cu  ni 
6 — 8  schnell    aus  W  ziehend,    gegen    10h  a.  m.    zuweilen 
ganz  klar. 
Richtung.     Aus  W. 

Niederscld.:  Früh  Morgens  Thau.  gegen  G''  a.  m.  Regenböen 
bis  Mittag. 

Zustand  d.  See;  Temp.     Mittel   14,7°;  max.  14,9°  um  10''a.m. 
und  um  G''  p.  m.,  min.  14,4°  um  6''  a.  m. 
Specif.  Gewicht.    Mittel   1,02470;  max.   1,0252,  ndn.   1,0241. 

Allg.  Bemerk.:  Das  Barometer  stieg  beständig  um  ca.  9mm, 
der  Wind  war  fast  den  ganzen  Tag  N282°E,  nur  um 
6''  p.  m.  N293°E,  stark  meist  G,  in  Böen  bis  zu  S,  und 
flaute  erst  um  9''  p.  m.  ab  bis  zu  3,  der  Himmel  war 
anfangs  ganz  klar,  später  zogen  cu  ni  6 — 8  schnell  aus 
der  Windrichtung  vorüber,  jedoch  war  es  Vormittags  zu- 
weilen wieder  ganz  klar. 

(Izongehalt  8 — 9.     Regen  0,2  mm,  Verdunstung  4,G  mm. 

1875,  den  5.  November. 

Position:  Auckland. 

Schiffsbew.:  Kurs.  — 
Fahrt.  — 

Wind:    Richtung.      .Mittel    N27S°E;    a.   m.    N23°E,    N327°E, 
N282°E;  p.  m.  N271°E,  N260°E,  N248°E. 
Stärke.     Mittel  4,3:    a.  m.  anfangs   1,    dann  auffrischend  bis 
zu  7,    in   Böen    bis    zu    9:    p.  m.  wieder   ahflaueml  bis  zu 
4—5. 

Barom.:  Mittel  7.57,71mm;  fast  immer  steigend  vom  min. 
755,67  mm  um  G''  a.  m.  bis  zum  max.  7GÖ,59  mm  um  lO'i 
p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  14,9°;  max.  1G,G°  um  10''  a.  m..  min. 
13,8°   um   10''  p.  ni. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  9,3mm:  max.  10,6  nun  um  6'' 
a.  m.,  min.   8,2  mm  um  6''  p.  m. 

Wolken;    Gattung  u.  Betrag.     Anfangs  klar,    dann    leichte  cu 
5 — 6,    gegen    Mittag    sich    mehrend    bis    zu    cu   ni  7 — 8; 
p.  m   wie  am  Vormittag,  Abends  aufklarend  bis  zu  cu  4 — 5. 
Richtung.     Aus  W. 

Niederschi.:  Von  6^  a.  ni.  bis  2'' p.  m.  vorübergehender  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   14,7°;  max.  15,2°  um  2'' p.m., 
min.   14,4°  um  (i^  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02435;  max.   1,0248,  min.  1,0239. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  wehte  anfangs  schwach  aus  N23°E, 
das  Barometer  fiel  ein  wenig,  der  Himmel  war  klar,  dann 
ging  der  Wind  durch  Nord  nach  N327"E  stark  auf- 
frischend bei  steigendem  Barometer  und  vorübergehendem 
Regen,  während  der  Hinuuel  sich  bezog  bis  zu  cu  ni 
7 — 8  aus  \V,  die  Böen  von  der  Stärke  9;  p.  m.  stieg  das 
Barometer  noch  immer,  aber  der  Wind  ging  mehr  südlich 
und  flaute  etwas  ab,  auch  klarte  der  Hiunnel  nu'hr  auf. 
Ozongehalt  S;   Regen  0;   Vei-dunstung  4,4  nnn. 

1875,  den  6.  Xovember. 

Position:  Auckland. 
Schiffsbew.:   Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind;    Richtung.      Mittel  N235°E:  a.  m.   N283°E  bis  N237°E, 

p.  m.  N215°E  bis  N237°E. 
Stärke.     Mittel  4,0;    anfangs    3 — 5,    gegen  Mittag  7,    Nach- 
mittags wieder  abflauend,   Abends   1. 
Barom. :      Mittel     7G5,09  mm ;      beständig    steigend    vom    min. 

762,12  mm    um    2''  a.  m.    bis    zum    max.  7G6,Ö9  mm    um 

101'  p.  m. 
Tcujp.  d.  Luft:    Mittel   14,6°;    max.   16,2°   um  2''  p.m..    ujin. 

12,9°  um   10''  p.  m. 
S[iannkr.  d.  Dünste:    Mittel    8,7  mm:    max.     9,6  mm     um    10'' 

a.  m.,  min.  8,1  mm  um  2''  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Meist  klar,  cu  3 — 4,  jedoch  von 

2'' — 4''  a.  m.  bezogen,  und  Abends  ganz  klar. 
Richtung.     Aus  der  Windrichtung. 

Niedersehl.:  Von  2'' — 4''  a.  m.  vorübergehender  Regen. 
Zustand  iL  See:  Temp.     Mittel    14,7°;  max.  15,1°  um  2'' p.  m., 

min.   14,4°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02453;  njax.   1,0254,  min.   1,0239. 
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All>;.  Bemerk.:  Der  Wind  war  anfang.s  kurze  Zeit  N'2"1°K 
•i — ö,  wurde  von  0''  a.  ni.  ab  N337°K,  erreichte  um  Mittag 
die  Stärke  7,  flaute  Nachmittags  aber  wieder  ah  hi.f  zu 
1,  das  Barometer  stieg  beständig  während  des  Tages  und 
der  Himmel  war  meist  klar,  nur  mit  en  .'! — 4  besetzt  und 
.■Vbends,  als  der  Wind  last  ganz  abtiaute,  ganz  klar:  nur 
beim  Uebergange  des  Windes  von  Nl'S'2''K  nach  X'io7°E 
von  2'' — 4'i  stellte  sich  vorübergehender  Regen  ein. 
Ozongehalt  9:   Hegen  0:   Verdunstung  DJi  mm. 


1875,  den  7.  NoTember. 

Position:   Aui'kland. 

Schiffsbew.:    Kurs    — 
Fahrt.  — 

Wind:    Richtung.    Mittel  N2G1°E:   anfangs  still,  von  G'' a.  ra. 
bis   8h  p.  m.   abwechselnd    N2G0°E    und    X248°K,  später 
N12°E. 
Stärke.    Mittel   1,3;   meist  2— 3,  Abends   1:   bis  i;'<  i\.  m.   und 
um  10h  kurze  Zeit  ganz  still. 

Barom.:  Mittel  7GG,01  mm;  2  ma.\-.  7GG,34  mm  um  10''  a.  m. 
und  7G7,3.5  mm  um  10h  p.  ni.,  2  min.  7GG,23  um  Gh  a_  ,„_ 
und  7G4,4G  um  Gh  p.  m. 

Temp.  d.  l^uft:  Mittel  14,9"^;  max.  17,7°  um  10h  a.  m..  min. 
12, G°   um  Gh  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  !l,0  mm;  uiax.  9,8  nun  um  inh  p.  m., 
min.  8,4  mm  um   2h  p.  ni. 

Wolken:    Gattung  und  Betrag.    Anfangs  klar  und  schön,  nur 
cu  ci   1 — 2,    allmählich  mehr  bezogen,   um  Mittag   bis  cu 
Str.   10,  p.  ui.  wieder  etwas  aufklarend  bis  zu  cu  G — 7. 
Richtung.     Aus  W. 

Niedevscbl.:   — 

Znstand   d.  See:  Tcmp.     Mittel    l.j.O";   max.    l.J,G°  um  Gh  p.  m., 
min.   14,4°  um  Gh  a.  m. 
Spezif  Gewicht.   Mittel   1,02467;  max.   1,02.')4,  min.   1,0241. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  anfangs  still,  dann  zwischen 
N260°E  und  N248°E  und  von  Stärke  bald  sehr  schwach. 
dann  wieder  eine  Zeit  lang  bis  zu  3,  namentlich  um 
Mittag,  Abends  von  9h  an  N12°E  und  schwach,  der  Himmel 
war  Anfangs  klar  und  schön,  später  leicht  bezogen, 
namentlich  gleich  nach  Mittag  bis  zu  cu  str.  10  aus  west- 
licher Richtung,  p.  m.  klarte  es  wieder  auf  bis  zu  cu  G 
bis  7. 
Ozongehalt  8 — 9;   Verdunstung  2,G  mm. 

1S75,  den  8.  XoTeinber. 

Position:   Auckland. 

Schifl'sbew. :    Kurs.   — 
Fahrt.    — 

Wind:  Richtung.  Mittel  N287°E;  a.  m.  N12°E,  p.  m.  N2S2°E, 
dann  N260°E. 
Stärke.     Mittel  3,1;    a.  m.  Anfangs   fast   still,    auffrischend 
bis  zu  ö;  p.  m.  starke  Böen  8 — 9,  gegen  Abend  etwas  ab- 
flauend bis   zu  ö. 

Barom.:  Mittel  7ö8,53  mm;  max.  762,02  mm  um  2h  a.  m., 
dann  fallend  bis  zum  min.  756,08  mm  um  2h  p.  m.,  und 
endlich  wieder  steigend  bis   zu  756,94  mm   um   10h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  14,8°;  max.  17,2°  um  2h  p.  m.,  min. 
13,2°  um  2h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  8,9  mm:  max.  11,3  mm  um  lOh 
a.  m.,  min.   8,9  mm  um  6h  p.  ni. 

Wolken:    Gattung   und  Betrag.     Anfangs    klar,   von   6h  a.  m. 
ab  ganz  dünn  bezogen  cu  ci  oder  cu  ni  7 — 10;  p.  m.  ganz 
bezogen  cu  ni   10,  erst  Abends  aufklarend  bis  zu  cu  G. 
Richtung.     Meist  mit  dem  W'inde  ziehend,  jedoch   10h  a.  ,„_ 
aus  W.  als  der  Wind  noch  nördlich  war. 

Niederschi.:  Früh  Morgens  Thau:  um  11h  a.  m.  wenig  Regen, 
ebenfalls  um  2h  p.  m.  und  Abends  etwas  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  14,9°;  max.  15,2°  um  2h  p.  m., 
min.   14,6°  um  2h  a.  m. 

Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02533;   max.   1,0255.  min.   1,0251. 

Allg.  Bemerk.:  Das  Barometer  fiel  bei  schwachem  aber  immer 
mehr  auffrischendem  N12°E  bis  zu  2h  p.  m.,  fiel  aber 
wieder  bei  N282°E  und  N2G0°E,  der  Anfangs  sehr  stark 


einsetzte  bis  zu  9,  dann  aber 
der  Hinnnel  war  anfangs  klar 
klarte  erst  Abends  wieder  etwas  auf  bis  zu  cu  G;  um  11'' 


wieder    abtiaute    bis  zu   5; 
später  ganz  bezogen  und 


oh 


und    auch    gegen 

Abends  spät. 
Der  N282°p;-Wind  war  sehr  böig. 
Ozongehalt  9  —  10;   Verdunstung  2,7  mm. 


1875,  den  !).  Xovember. 


fiel    etwas   Regen,    gleichfalls 


Position:   Auckland. 

Schifl'sbew.:  Kurs.   — 
Fahrt.    — 

Wind:  Richtung.    Mittel  N24G°E;   meist  N237°f:,  Abends  spät 
N327°E. 
Stärke.     Mittel    4,1:    Anfangs    5 — 2,     um    10h    g.  ni.    auf- 
frischend als  N237°E  bis  zu  7,  Abends  gegen  10h  wieder 
flauer  2—3. 

Barom.:  Mittel  759,70  mm:  2  max.  760,59  um  10h  a.  ,n.  und 
761,00  nmi  um  10h  p.  ,„..  o  min.  757,55  mm  um  2h  a.  m. 
und  759,99  mm  um  2h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  14,1°;  max.  15,5°  um  2h  p.  m..  min. 
12,6°  um   10h  p.  ,„. 

.Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  7,5  umi:  max.  8,2  mm  um  Gh  a.  ni., 
min.  G,7   mm  um  6h  p.  m. 

Wolken:    Gattung  und  Betrag,     a.   m.  Nachts  klar,   dann   be- 
zogen  cu  ni   7  —  S;    p.   m.    ziemlich  klar,    nur    cu   ni   5  —  G, 
Abends   klar,   nur  cu  2. 
Richtung.     Aus  SW. 

Niederschi.:    Früh  Morgens  und  spät  Abends  Thau. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   14,4°;  max.   14,8°  um  2h  p.  m., 
min.   14,0°  um  2h  a.  ni. 
Spezif.  Gewicht:    Mittel   1,02523;  max.   1,0254,  min.  1,0248. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  den  Tag  über  meist  N237°E, 
gleich  anfangs  ziemlich  frisch  und  frischte  noch  immer 
mehr  auf  bis  zu  7,  ging  jedoch  Abends  auf  N250°p;  und 
flaute  dann  ab  bis  zu  2,  das  Barometer  war  im  All- 
gemeinen etwas  steigend,  der  Himmel  war  a.  m.  Nachts 
klar,  dann  bezogen  bis  zu  cu  ni  7 — 8:  p.  m.  klarte  er 
auf  und  war  Abends  fast  ganz  klar. 
Ozongehalt  9;   Regen  2,G  mm;  Verdunstung  2,5  mm. 


1875,  den  10.  Xovember. 

Position:   Auckland. 

Schifl'sbew.:   Kurs:  — 
Fahrt.  — 

Wind:    Richtung.     Mittel  N242°E,  Anfangs  N282°E,   von  Gh 
a.  m.  ab  beständig  N237°p;. 
.Stärke.    4,0.     Anfangs  4,    flaute  um  4h  a.  m.    ab    bis    zu   2 
und  frischte  wieder   auf  bis   zu  6,  Abends  4 — 2;    im  All- 
gemeinen sehr   böig. 

Barom.:  Mittel  7GO,71  mm;  2  max.  761,00  mm  um  10h  a.  m. 
761,16  mm  um  10h  p.  ,1,.^  2  min.  760,59  mm  um  Gh  a.  ra. 
und  760,24  mm  um  2h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  14,6°;  max.  16,6°  um  10h  ;,.  „,..  ,„i„. 
12,8°  um  10h  p.  „1. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  8,4  mm:  max.  9,4  mm  um  6h  p.  ni.. 
min.   8,0  mm  um  2h   p.  m. 

Wolken:   Gattung  und  Betrag.     Meist  cu  ni   6 — 8.   nur  Abends 
ganz  klar,  nur  cu   1   am  Horizont. 
Richtung.    Aus  SW. 

Niederschi.:    Mittags    einige  leichte  Regenböen;   Abends  Thau. 

Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  14,G°;  max.  15,0°  um  10h  „.  „,., 
min.   14,2°  um   6h  a.  m. 

Spezif  Gewicht.    Mittel   1,02527:  max.   1,0254.  min.   1,0248. 

Allg.  Bemerk.:  Das  Barometer  war  im  Allgemeinen  steigend, 
der  Wind  anfangs  N282°E,  von  6h  a.  m.  ab  beständig 
N237°E,  sehr  böig,  ungleich  stark,  bald  2  und  gleich 
darauf  5,  Mittags  und  Nachmittags  gleichmässiger  4 — 6, 
Abends  wieder  4 — 2,  der  Himmel  war  meist  mit  cu  ni  7 
bis  8  aus  der  Windrichtung  bezogen,  nur  Abends  fast 
klar  bis  auf  cu  I  am  Horizont;  gegen  Mittag  einige  leichte 
Regenböen. 
Ozongehalt  9 — 10;  Verdunstung  5,0  mui. 
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1875,  den  11.  Xovember. 

Position:  Aiu-kland  zu  Anker    bis  3G°  24,7'  S-Br.:    175°  2,1' 

O-Lg.  um   10''  p.  m. 
SchiÖ'sbew.:  Knrs.     N2:i°K  um   10'' p.  m. 

Fahrt.     7,2  um   IG''  p.  m. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N235°E-,  a.  ni.  N237°E  bisN282°K  Ins 

N237°E:  p.  m.  ^203"«,  N237°E,  N260°E. 
Stiirke:    Mittel   1,8:    sehr   unfjleich,  a.  m.  0 — 3:    p.m.  etwas 

i»leiebmässiger  3 — 4,   dann  wieder  abflauend  bis  zu  1 — 2. 
Barom. :   Mittel   7G2,ü7  nun:   2  max.  7G3,ö4  mm   um   10h  a.  n,. 

und  763,03  mm  um  iC'  p.  m.,  2  min.  761,61  mm  um  6''  a.  m. 

und  702,43  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  15,2°;  ma.x.  18,1°  um  2h  p.  m.,  min.  12,2° 

um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  S,G  mni;  max.  9,0  mm  um  10h  p.  „i., 

min.   7,6  mm  um  2h  a.  ni. 
Wolken:    Gattung  und  Betrag,     a.  ni.  klar   und   sehon,   meist 

nur   eu   oder   cu    ei  2 — 3    am   Horizont;    p.  m.  ganz  klar, 

nur  Abends  einige  cu  ei  2  am  Horizont. 
Richtung.     Meist  am  Horizont,  nur  um  Oh  a.  m.  einige  cu  str. 

4 — 5  aus  der  AVindrielitung. 
Niedersehl.:    Früh  Murgens  Thau. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   14,9°:  max.  15,7°  um  2h  p.m., 

min.    14,2°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht:   Mittel   1,02582;    max.   1,0200,  min.  1,0253. 
AUg.  Bemerk.:    Das  Barometer   .stand    durchschnittlich   wieder 

um  2  mm    höher,    al.s   am   vorigen   Tage;    der  Wind    war 

N237°E,  büig,  bald  .still,  bald  3,  p.  m.  etwas  gleicbmässiger 

3 — 4.  flaute  dann  ab  bis  1 — 2;  das  Wetter  war  schön,  der 

Himmel  meist  klar,   bis   auf  einige  Wolken  am  Horizont, 

Nachmittags  sogar  ganz  klar. 
Ozongehalt  9;   Verdunstung  4,5  mm. 


1875,  den  12.  November. 

Position:    36°   38,0'— 34°   32,2'  S-Br.;    175°   17,7'— 176°   3,3' 

O-Lg. 
Schiffsbew.:   Kurs.     N16°E. 

Fahrt.     7—8. 
Wind:    Richtung.    Mittel  N39°E.  a.  m.  zuweilen  ein  schwacher 

Luftzug  aus  N100°E,  sonst  still;  p.  m.  sehr  schwach 'NIO^E 

und  N55°E,  Abends  N348°E. 
Stärke:   Mittel  0,3;  meist  0—1. 
Barom.:    Mittel  765,04  mm;    2  max.  765,83  mm  um  IQh  a.  m. 

und  766,54  mm   um  10h  p.  ,i,.^    2  min.  763,13  mm  um  2h 

a.  m.  und  764,92  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   17,0°;    max.   18,8°  um  2h   p.m..    min. 

14,4°   um  2h  a.  m. 
.Spannkr.  d.  Dünste;    Mittel   10,6  mm;    max.   11,4  mm   um   10h 

a.  m.,  min.  9,3  nun  um  6h  p.  m. 
Wolken:    Gattung  und  Betrag,     a.  m.  meist  ganz  klar,   selten 

cu  Str.  2;   p.  m.  klar  und  schön,  nur  einige  cu  str.  4 — 5, 

selten  2. 
Richtung.     Meist  unmerklich. 
Niederschi.:  Früh  Morgens  Thau. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   17,1°;  max.  19,2°  um  2h  p.  m., 

min.  14,5°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02713;  max.  1,0274,  min.  1,0268. 
Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  den  Tag  über  meist   still    oder 

sehr    schwach,    meist   N10°E   oder   N55°E,    Abends   spät 

N348°E,    der  Himmel  a.  m.  meist  ganz  klar,   p.m.  eben- 
falls  klar  mit  wenigen  leichten  cu  str,  ci  ohne  merkliche 

Bewegung. 
Leichte  Dünung  a.  ni.  aus  SSW,  Wasser  glatt  und  blaugrün. 
Üzongehalt  8 — 9;  Verdunstung  3,4  mm. 

1875,  den  13.  November. 

Position:    34"  0,3'— 32°    26,5'   S-Br.;    176°   9,9'— 176°   36,7' 

O-Lg. 
Schitlsbew.:  Kurs.     N16°E. 

P'abrt.     6.4—6,9. 
Wind;  Richtung.    Mittel  N59°E;  a.  m.  still,  von  10h  ab  N58°E, 
p.  m.  meist  Nü8°E. 
Stärke.     Mittel  0,9:  a.  m.  meist  still,  p.  m.  meist  1 — 2. 


Barom.:    Mittel  766,02  mm;    2  max.  766,14  mm  um   10h  ;,.  ,„. 

und   765,90  mm  um   10h  p.  ni. ;    2   min.   765,75  nun   um  Oh 

a.  m.  und   765,73  mm  um  Oh  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  16,9°;  max.  18,4°  um  2h  p.  m.,  min.  16,3° 

um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste;    Mittel   10,5  mm;   max.   11,0  mm   uui   10h 

a.  m.,  min.  9,3  mm  um  10h  p.  n,. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Klar,  meist  ci  cu  3—5,  doch  um 

6h  a.  m.   und   6h  p.  m.    etwas   mehr   bezogen    cu   ni   oder 

cu  Str.  6 — 8;   Abends  fast  ganz  klar  und  cu   1 — 2. 
Richtung.    Meist  aus  der  AVindrichtung,  aber  früh  bis  8h  a.  m. 

zog  die  obere  Schicht  aus  W  und    die  untere  aus  E,    bei 

gänzlicher  Windstille. 
Niederschi.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   17,8°;  max.  19,3°  um  2h  p.m., 

min.   16.7°  um  IQh  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02732;    max.  1,0275,  min.  1,0272. 
Allg.  Bemerk.;  a.  m.  war  der  Wind  meist  still,  dann  schwach 

N58°E;  p.  m.  anfangs  wieder  still,  dann  ebenfalls  schwach 

N5S°E;  der  Himmel  war  meist  klar,  nur  mit  ci  cu  bis  4 

besetzt,  zuweilen  auch  etwas  mehr  aber  dünn  bezogen  bis 

zu  cu  ci  oder  cu  str.  7 — 8  um  6h  a.  m.  und  um  6h  p.  m.; 

a.  m.  zeigte  sich  ESE  Dünung,  Wasser  war  glatt  und  blau. 
Ozongehalt  8—9;  Verdunstung  3,4  mm. 


1875,  den  14.  November. 

Position:     32°   l,7'-30°  35,2'  S-Br.,    176°  42,2'— 176°    11,5' 
i  O-Lg. 

Schiffsbew.:    Kurs.     a.  m.  meist  N17°E.    dann  J<326°E;    p.m. 
N349°E. 
Fahrt.     Anfangs  7,8,  dann  3,4—4,6;    von  6h  p.  m.  ab  5—6. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N54°E;  a.  m.  meist  N79°E.  um  10h 
N34°E;  p.  m.  N56°E,  dann  um  10h  N45°E. 
Stärke.     Mittel  2,9;  a.  m.   1—3,  p.  m.  auffrischend  2—5. 
Barom.:  Mittel   764,54  mm;   max.   765,07  mm  um  2h  a.  m.,  fiel 
dann    bis    zum    min.    764,16  mm   um  6h  p.  m.   und    stieg 
wieder  ein  wenig  bis  zu  764,47  mm  um   10h  p.  ,„. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   18,9°;   max.  20,0°  um   lOh  a.  m.,  min. 

17,0°  um   2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   10,6  mm:    max.   12,2  mm  um   IQh 

p.  m.,  min.  8,9  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:   Gattung  u.  Betrag.     Meist  ganz  aber   dünn   bezogen 
cu  ni  oder  cu  str.  9 — 10.   Abends  etwas  aufklarend  bis  zu 
cu  ni  6. 
Richtung.     Aus  NE. 
Niederschi.;   — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  18,8°;  max.  19,4°  um  10h  a.  m., 
min.   17,8°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02732;  max.  1,0274,  min.  1,0272. 
Allg.  Bemerk. :    Der  Wind   war    an   diesem  Tage   a.  nj.  meist 
N79°E.  schwach  bis  zu  3,  p.  m.  meist  N56°E  allmählich 
auffrischend  von  2  bis  zu  5.    Wir  hatten   leichte  Dünung 
aus  ESE,    und    leichten    Seegang    aus   der  Windrichtung. 
Die  Farbe  des  Wassers  war  dunkelblau. 
Ozongehalt  7 — 8;  Verdunstung  2,7  nun. 


1875,  den  15.  November. 

Position:    30°  30,7'— 30°  21,4'  S-Br.;    176°   18,7'— 176°  48,7' 

O-Lg. 
Schift'sbew.:  Kurs.    a.  m.  N102°E,  von   10h  a.  m.  bis  4h  p.  m. 

gelothet;  p.  m.  N327°E,  dann  N102°E. 
Fahrt.    6,8—6,8. 
Wind:  Richtung.  Mittel  N36°E,  a.  m.  N35°E,   um   101'  N46°E, 

p.  m.  N23°E  bis  N46°E. 
Stärke.     Mittel  4,8;   meist  5. 
Barom.:   Mittel   763,88  mm;  2  max.   764,16  mm  um   lOh  a.  m. 

und    763,80  mm    um    10h  p.  „j.  ^    ■)   ,„iii.    763,90  mm    um 

6h  a.  m.  und  763,55  nun  um   2h  p.  m. 
Temp.   d.  Luft:    Mittel    19,9°;    max   20,8°    um   2h   p.    m..     min. 

19,2°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  der  Dünste:  Mittel   13,6  mm;   max.  14,3  mm   um   lOh 

p.  m.,  min     12,3  nun  um  6h  a.  m. 
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Wolken:    Gattuiif;   und  BiMra^.     a.   ni.  on  ni   7 — 8,  dann  sich 
lialil  ganz  lieziolicnil    liis  2''   |i.   rn.,    späti>i'  aufklarend  bis 
zu  Str.  2  am  Horizont. 
Hichtung.     Anfangs  aus  >',  von   In''  an  aus  NNli. 

Nii'dersclil.:   Thau  am  Abend. 

Zustand  d.  See :  Temp.  Mittel   18, 'J°;  niax.   19,0°   um  2''  p.  m., 
min.   18,5°  um  10h  p.  ,„. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02728;  nuix.   1,0274,  min.    1,0272. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  fa,st  gleicbmässig  frisch,  meist  5: 
Anfangs  N3,5°E:  von  lO''  a.  m.  an  N-16°K  bis  N2.3°E  bis 
2''  a.  m.  ci  eu  aus  der  Windrichtung,  dann  raunier  cu  ni 
7 — S,  dann  ganz,  aber  dünn  bezogen,  später  am  Abend 
aufklarend.  Dünung,  Seegang  und  Wasserfarbe  wie  am 
Tage  zuvor.  Wir  passirten  hellgrüne  Wasserstellen  (Ketten 
der  salpa  demoeratica). 
Ozongehalt  5 — G;  Verdunstung  2,1)  mm. 


1875,  den  16.  Noveinber. 

Position:  .30°  33,!)'— 30°  .58,6'  SBr.;  177°  20,7'— 178°  56,(i' 
0-Lg. 

Schiffsbew.:  Kurs.  a.  m.  N103°E:  p.  m.  meist  NI03°E,  Abends 
N328°E. 
Fahrt,     a.  m.  5,G — 7,8:  p.  m.  ö,0 — ,').3. 

Wind:   Richtung.      Beständig  N36°E. 

Stärke.     Mittel  4,0;   Anfangs  5 — G;  von  tj''  a.  m.  3 — 4. 

Barom. :  Mittel  762,09  mm;  2  max.  762,53  mm  um  lOl'  a.  m. 
und  762,16  mm  um  10''  p.  m.,  2  min.  762,03  mm  um 
2^  a.  ni.  um)  761,26  mm  um  ö^  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  20,2°;  max.  21,0°  um  10''  a.  m.,  min. 
19,6°  um  61>  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  15,0  mm;  max.  15,6  mm  um  2'i 
p.  m.,  min.  13,7  mm  um  6''  a.  m. 

Wollcen:    Gattung  und  Beirag.     Anfangs  cu  ni  8,  dann  meist 
klar   cu    oder   eu  str.    eu  ni  3 — 5;    von    "^ — 9''  p.  m.    be- 
zogen, dann  wieder  klar. 
Richtung.     Anfangs   obere   Wolken    aus  W,    später   cu    aus 
der  Windrichtung. 

Niederschi.:    — 

Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel   19,3°;   max.  19,8°   um  21'  p.m., 
min.   18,5°  um  101'  p.   m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02737;  max.   1,0274.  min.   1,0273. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  beständig  N36°E,  meist  4,  das 
Barometer  fiel  ein  wenig,  die  Temperatur  stieg.  Der 
Himmel  war  um  2''  a.  m.  und  von  7h— 9h  p.  m.  be- 
zogen, zuletzt  von  einer  Bank  in  NW,  sonst  klai\  Leichte 
See  aus  der  Windrichtung,  keine  Dünung. 
Ozongehalt  7 — 8;  Verdunstung  2,6  mm. 


1875,  den  17.  November. 

Position.     30°  45,3'— .30°   10,6'    S-Br.,     178°  45,0'— 179°   3,7' 

OLg. 
Schiffsbew.:  Kurs.     a.   m.  N327°E,  p.  m.  N74°E. 

Fahrt.     Meist  4  —  5. 
Wind:  Richtung.  Mittel  N27°E;  meist  N35°E,  Abends  N12°E. 

.Stärke.     Mittel   2,9,  2—4. 
Barom.:    Mittel    760,07  mm;     max.  760,76  nmi    um    2h  a.  m., 

min.   759,84  mm  um   6h  a.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  20,9°;    max.  21,8°    um   2h  p,  ni.,    min. 

19.9°   um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel   17,0  mm:   max.   17,6  mm  um   10h 

p.  m.,  min.   16,1   nmi  um  6h  a.   ni. 
Wolken:    Gattung  und  Betrag.     Meist  bezogen  cu    oder   cu  ni 

'.) — 10,    nur  um   10h  .j.  ni.  cu  ci  5. 
Richtung,     a.  ni.    meist   oben    aus  NW   oder   WNW.    p.  m. 

aus  der  Windrichtung. 
Niederschi.:   Morgens  und   Abends  starker  Thau:   sehr  fiMichte 

Luft. 
Zustand  d.  See:  Temp.   Mittel   19, S°;  max.  20,2°   um  6h  a.  m., 

min.    19,0°  um   10h  p.  ,],. 
Spezif.  Gewicht:  Mittel   1,0274.3:  max.   1,0275,  min.   1,0273. 
Allgem.  Bemerk.:    Der  Wind  war   bis  6h  p.  m.  N35°E,    von 

da   an  N12°E,    meist   frisch   3 — 4;   Abends   zuweilen    ab- 


flauend; der  Himmel  war  meist  bedeckt,  obere  Wolken 
zogen  aus  NW,  später  danniter  tiefer  ziehende  aus  der 
Windrichtung;  nur  um  10h  a.  m.  klarte  es  auf  kurze  Zeit 
auf  bis  zu  cu  ci  aus  WSW  Leichte  .See  aus  der  Wind- 
richtung; p.  m.  leichte  N-Dünung.  Abeiuls  Meeresleuchten 
in  kleineu  Punkten. 
Dzongehalt  9 — 10;   Verdunstung  3,5  mm. 

1.S75,  ileii  IS.  November. 

Position:  30°  8,9'— 29°  15,4'  .S-Br.,  179°  24,5'— 179°  47,4' 
0-Lg. 

Schiffsbew.:  Kurs.  a.  m.  meist  N6i;°E,  um  10h  Xin°E,  p.  m. 
N359°E. 

Fahrt.    4,5—5,0. 

Wind:  Richtung.  Mittel  N11°E;  a.  m.  N359°E,  um  10hN21°E, 
p.  m.  N10°E,  dann  um  10h  N;j:!°k. 

Stärke.  Mittel  1,7;  meist  2— 3,  jedoch  von  6h  a.  in.  bis  Mittag 
1—2. 

Barom.:  Mittel  760,20  mm;  stieg  fast  ununterbrochen  vom 
min.  759,64  mm  um  2h  a.  m.  bis  zum  max.  761,06  mm 
um   10h  p.  111. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  22,1°;  max.  23  1°  um  2h  p.m.,  min. 
21,1°  um  6h  a.  ni. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  18,5  nun:  max.  19,1  mm  imi  2* 
p.  m.,  min.    17,9  mm  um  6h   a.  m. 

Wolken:    Galtung  u.  Betrag.     Anfangs    dünn    bezogen  cu   10, 
dann  aufklarend  bis  zu  cu  4 — 5,  von   10h  a.  m.  ab  meist 
ganz  klar,  nur  um  2h  p.  m.  kurze  Zeit  cu  5. 
Richtung.     Aus  N. 

Niederschl.:    Morgens  und  Abends  Thau;   feuchte  Luft. 

Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  20,8°;  max.  21,2°  um  10h  a.  m., 
min.  20,0°  um  2h  a.  m. 

Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02728;  max.   1,0275,  min.   1,0271. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  anfangs  N359°E,  dann  N21°E 
und  N10°E,  Abends  N33°E,  meist  2—3,  jedoch  von  6h 
a.  m.  bis  zu  Mittag  etwas  flauer;  der  Himmel  war  anfangs 
ganz,  aber  dünn  bezogen  aus  der  Windrichtung,  durch- 
scheinend, um  6h  aufklarend  bis  zu  cu  4 — 5,  von  10h 
a.  m.  ab  fast  beständig  ganz  klar,  nur  um  2h  p.  m.  auf 
kurze  Zeit  cu  5  aus  der  Windrichtung,  zuweilen  auch 
Abends  noch  leichte  Wolken  am  Horizont.  Zunehmende 
Dünung  aus  NNp;. 
Ozongehalt  9  — 10;  Verdunstung   1,0  mm. 

1875,  den  19.  November. 

Position:     29°  0.6'— 28°   16,2'    S-Br.,     179°  44,.3'— 179°   38,6' 

0-Lg. 
Schiffsbew.:   Kurs.     Anfangs  N349°E.  von  6h  ab  Nord.  p.  m. 

anfangs  gelothet,  um   IQh  N349°E. 
Fahrt,     a.  m.  4,8,  p.  m.  3,8. 
Wind:     Richtung.     Mittel  N19°E,    a.  m.  N34°E,    von  6h    ab 

N11°E,  p.m.  Nord,   N11°E  und  N45°E. 
Stärke.   Mittel  1,5;  anfangs  2 — 3,  von  6h  a.  m.  ab  abflaueiul, 

p.  m.  zuweilen  ganz  still. 
Barom.:    Mittel   760,07  mm;  2  max.   760,26  mm  um   10h  a.  m. 

und    760,46  mm    um    10h  p.  jn._    2  i„i,i.    759,67   mm    um 

2h  a.  m.  und   759,85  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:   Mittel  22,7°;   max.  24,0°    um   10h  a.  m..   min. 

21,8"   um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel   18,5  mm;    max.    19,0  mm    um   10h 

a.  m..  min.   18,2  mm  um   10h   p.  m 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  klar,    dann  cu  oder  ci 

cu  bis  zu  7,  Abends  nur  str.  3  am  Horizont. 
Richtung,     a.  m.   cu  ci    hoch   aus  ,SVV,    darunter  cu   schnell 

aus  der  Windrichtung;    p.  m.   aus  der   Windriclilung,    zu- 
weilen oben  ei  cu  ohne  Bewegung. 
Niederschi.:   Morgens  und  Abends  Thau. 
Zustand  d   .See:  Temp.    Mittel  21,6°:  max.  22.1°   um   2i'  p.  m., 

min.  20,8°   um  2h  a.  m. 
.Spezif.  (iewicht.  Mittel  1,02722;  max.   1,0275;  min.   1,0270. 
Allg.    Bemerk.:    Der   Wind    war   anfangs    N34°E,   ging   dann 

auf  N11°E  ziendich  frisch  2 — 3.   flaute  aber  von  10h  a.  m. 

an  ab,  war  p.  m.  N11°E  und  N45°f;  schwach   und  sogar 

bisweilen  ganz  still,  der  Himmel  war  anfangs  klar,  dann 
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zeigten  sich  cu  ci  hoch  langsam  von  SW  nach  NE  ziehend, 
darunter  schnell  ziehende  cu  aus  der  Windrichtun;;  his 
zu  7;  p.  m.  gegen  4''  cu  ci  ohne  Bewegung  4 — ö,  in  S\V 
eine  Bank .  von  der  cu  zogen.  Abends  klar,  nur  str.  3 
am  Horizont.  N-Dünung.  Feuchte  Luft. 
Ozongehalt  8 — 9;  Verdunstung  2,3  mm. 

1875,  den  20.  November. 

Position:  28°  3,0'— 27°  3,9'  S-Br.,  179°  :;2,(;'— 17;i°  27.1' 
0-Lg.     - 

Schiftsbew.:  Kurs.     a.  m.  N350°K,  dann  M°E;   p.m.  N1°E. 
Fahrt,     a.  m.  3,G :  p.  m.  2,5 — 4,7. 

Wind:   Richtung.    Mittel  N227°E;  a.  m.  Nö7°E,  p.  ui.  N30.5°E, 
dann  N237°E. 
Stärke.     Mittel   0,(5;    a.  ni.   sehr   schwach  0 — 1,    p.  m.    auf- 
frischend bis  zu  3. 

Barom.  :  Mittel  759,89  mm;  2  ma.x.  760,49  mm  um  lOh  a.  m. 
und  760,80  mm  um  lO*"  p.  m.;  2  min.  759,06  mm  um  '2^ 
a.  m.  und  759,49  mm  um  2''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  22,9°;  max.  25,2°  um  21'  p.m.,  min. 
22,0°  um  6li  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  17,9  mm;  max.  IS.Smm  um  6'' 
a.  m.,  min.   17,1  mm  um   lOl"  a.  m. 

Wolken:    Gattung  und  Betrag,     a.  m.  meist  klar,  nur  ci  oder 
cu  1 — 2,  selten   ci  8;  p.m.  klar,  cu  ci  5 — 6.    Abends  nur 
noch  cu  2 — 3. 
Richtung,     a.  m.  ci  aus  SW,  bei  N57°E-Wind:  p.  m.  mit  dem 
Winde  ziehend. 

Niederschi.:    Abends  Thau. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  22,7°;  max.  24,5°  um  21'  p.  m., 
21,6°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02727;  max.  1,0275,  min.  1,0270. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  a.  m.  N57°E,  sehr  fla\i ;  p.  m. 
anfangs  ganz  still,  dann  von  3''  bis  5''  ><327°E,  Abends 
N237°E  und  ]S'192°E,  etwas  auffrischend  bis  zu  3.  Der 
Himmel  war  anfangs  klar,  dann  zeigten  sich  ci  bis  zu  8, 
später  nur  bis  zu  2  aus  NW,  von  lOl"  a.  m.  ab  nur 
cu  1 — 2  am  Horizont;  p.  m.  war  der  Himmel  besetzt  mit 
cu  5 — 6  aus  der  Windrichtung,  Abends  klar  bis  auf  cu  2 — 3. 
See  glatt,  aber  lange  Dünung  aus  NzE. 
Ozongehalt  8 — 9;  Verdunstung  2,1  mm. 

1875,  den  31.  November. 

Position:  26°  56,4'— 24°  26,8'  S-Br.;  179°  27,6'-179°  22,5' 
0-Lg. 

Sehiffsbew.:  Kurs.     N1°E. 

Fahrt,     a.  m.  meist  4 — 5,  um   10''   8,0;   p.  m.   7,5 — 9,5. 

Wind:    Richtung.      Mittel  N166°E;     a.  m.   N192°E,   N203°E, 
von   lO'i  N170°E;  p.m.  N158°E,  Abends  N136°E. 
Stärke.     Mittel  4,4;    a.  m.   anfangs   nur   2,    frischte  auf  bis 
zu  5;  p.  m.  5 — 6. 

Barom.:  Mittel  761,24  mm;  2  max.  761,68  mm  um  lOh  a.  m. 
und  762,02  mm  um  lO''  p.  m. ;  2  min.  760,20  mm  um  2li 
a.  m.   und  761,12  mm  um  2''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  22,5°;  max.  23,0°  um  2^  p.m.,  min. 
22,1°   um  2'!  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  17,1  mm;  max.  18,4  nnn  um  10'' 
p.  m.,   min.   16,2  mm  um  2^  p.  m. 

Wolken:   Gattung  und  Betrag,    a.  m.  cu  5 — 6,  die  Bewölkung 
um  Mittag  zunehmend  bis  zu  cu  ni  7 — 8,  Abends  wieder 
etwas  aufklarend  bis  zu  cu  ni  4. 
Richtung:   Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschi.:    Morgens  Thau. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  22  7°:  max.  23,2°  um  lOli  a.  m., 
min.  22,3°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02718:   ma.x.   1,0274,  min.   1,0271. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  a.  m.  anfangs  N192°E  und 
N203°E  und  schwach,  frischte  aber  bis  lOl'  auf  bis  zu  5; 
p.  m.  war  er  N147°E  5 — 6:  der  Himmel  war  a.  m.  an- 
fangs klar,  cu  ni  5 — 6  zogen  schnell  aus  der  Wiiul- 
richtung ,  und  Regenböen  auch  beim  Schilf  vorüber, 
von  lOh  an  mehr  bezogen  bis  zu  cu  ni  7 — 8;  p.  m.  an- 
fangs noch  cu  ni  7 — H,  Abends  klarte  es  mehr  auf  bis 
zu  cu  ni  4  aus  der  Windrichtung  schnell  ziehend,  auch 
war  der  Horizont  meist  besetzt. 


um  6''   a.  m.  gelothet. 


Morgens  und  Abends  schwaches  Meeresleuchten  in  einzelnen 

Punkten. 
Ozongehalt  7;  Verdunstung   1,4  mm. 

1875,  den  22.  November. 

Position:    23°  53,6'— 21°   39,8'  S-Br.,   179°   21,7'— 179°    15,2' 

0-Lg. 
Sehiffsbew.:   Kurs  N5°E,  \ 
Fahrt.     7,7—10,  / 

Wind:  Richtung.     Mittel  N127°E;  X135°E.  von    lOh  a.  m.  ab 
N124°P:. 
Stärke.     Mittel  5,2;   a.  m.  meist  5,  \>.  m.   meist  5-6. 
Barom.:    Mittel  761,09  mm;    2  max.   761,91  nnn  um   10h  a.  m. 
und  701,15  mm    um    6h  p.  m.;    2  min.  760  49  mm    um  2'' 
a.  m.  und   761,05  mm   um  2h  p.  m. 
Temp.  d.   Luft:    Mittel  24,0°;    max.  24,8°  um   10''   a.  m.,  min. 

23,0°   um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:     Mittel   17,7  mm;    max.    18,2  nun   um    6h 

p.  m.,  min.  16,5  mm  um   10h  p.m. 
Wolken:  Gattung  und  Betrag.     Meist  schön  und  klar,   leichte 
cu  am  Horizont  meist  cu  2 — 3,  zuweilen  cu  5  —6. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:   — 

Zustand  d   See:  Temp.     Mittel  23,7°;  max.  24  2°   um  (Jh  a.  m., 
min.  22,7°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02728;    max.   1,0275,  min.  1,0271. 
Allg.  Bemerk.:     Der  Wind  war  N146°E,    gleichmässig    frisch 
5 — 6,  der  Himmel  klar  und  das  Wetter  schön,   leichte  cu 
am   Horizont,   zuweilen  leichte  cu   aus  der  Windrichiung, 
von   3h  a.  m.  ab  etwas   mehr  bewölkt  bis  zu  cu  6:    p.  m. 
klar,    leichte   cu    bis    zu   6   aus  der  Windrichtung  schnell 
ziehend,  Abends  wieder  fast  ganz  klar. 
.Seegang  aus  SE. 
Dzimgehalt  3 — 4:   Verdunstung   1,7  mm. 

1875,  den  23.  November. 

Pcisition:     20°   54,9'— 19°  9,7'  S-Br.;    179°    13,2'— 179°  43,4' 
0-Lg. 
Um  6h  p.  m.  zu  Anker  auf  der  Insel  Matuku. 
Sehiffsbew.:   Kurs.     a.  m.   N5°E;   um  2h  p.m.  N56°E. 

Fahrt.     8,4—9,0. 
Wind:     Richtung.       Mittel   NI35°E;     a.    ni.    N124°E.    p.  m. 
N146°E. 
Stärke.     Mittel  5,4 ;   meist  5 — 6,  Abends  zuweilen  4. 
Barom.:    Mittel   759,87  mm:    2  max.  761,17  mm  um  10'»  a.  m. 
und  760,16  mm   um   10h  p.m.;    2  min.  759,62  mm  um  2h 
a.  m.  und  758,89  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.    d.   Luft:    Mittel  24,6°;    max.  25,5°    um    2h  p.  ni.,    min. 

24,1°   um  Gh  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste  :  Mittel  18,0  mm;  max.  19,0  mm  um  6h  p.  m., 

min.   15,8  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,     a.  m.   klar  und  schön,  cu  2 — 4; 
p.  m.   anfangs  klar   bis  auf  cu  6 — 7,   dann   fast   ganz    be- 
zogen bis  zu  cu   ni  9 — 10. 
Richtung.     Aus  ESE. 
Niederschi.:    Von   6h  p.  m.  ab  Regenböen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  24,3°;  max.  24,0°  um  6h  p.  m  , 
min.   23,3°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02707;   max.  1,0273.   min.  1,0268. 
Allg.  Bemerk.:    Der  Wind   war   a.  m.  N124°E,    gleichmässig 
stark  5—6;   p.  m.  N146°E,  meist  6  und  gegen  Abend  böig 
mit  Regenschauern,    a.  m.  schön  und   klar,    leichte  cu  bis 
zu  4  aus    der  Windrichtung;    p.  m.  anfangs  wie  am  Vor- 
mittage, jedoch  unter  Land  mehr  bezogen,  später  ganz  be- 
deckt mit  cu  ni  9 — 10,   begleitet  von  Regenschauern. 
SE-Dünung  abnehmend. 
Ozongehalt  6;   Verdunstung  3,4  nun. 

1875,  den  24.  November. 

Position:    Insel  Matuku  (91°  9,7'  S-Br.,   179°  43,4'   0-Lg.). 
Sehiffsbew.:    Kurs.   — 

Fahrt.    — 
Wind:    Richtung.     Mittel   N153°E:    a.  m.  N157°E,    von  6''   ab 
N146°E;   p.m.  N169°E.,  dann  wieder  N146°E. 
Stärke.    Mittel  2,6;  a.  m.  2 — 4,  sehr  böig,  iu  den  Böen  bis  6; 
p.  m.   1 — 3,  ebenfalls  böig,  aber  schwächere  Böen. 


Mftenrologif flies  Tagebucli. 
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liaroni.:  Mittel  7J9,5!)iiiin;  "2  max.  TöD.IMi  iiiiii  um  lO'i  a.  iii. 
und  7ö;),(;ö  nun  um  lO'i  p.  m.;  2  min.  7j;i,7,')  nun  um  G'' 
a.  m.    und   7r)8,();j  mm   um   2''  p.  m. 

Tenip.  (i.  Luft;  Mittel  24, ö°;  uiax.  25,7°  um  2li  ]i.  m..  uiiu. 
2;!,.')°  um  6'>  a.  ui. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Miltel  IS.l  nun:  niax.  Hin  nun  um  HU' 
a.  m..   min.   Hi.'t  nun  um    lO''  p.  ni. 

Wolken:   Gattung   u.  Betrag,     a.  m.  aufang.s   cn  ui  .j  — G,   sieh 
aber  immer  mehr  beziehend  bis  zu  eu  ni  ,S-II;  p.  m.  auf- 
klarend, cu  4 — ö,  später  nur  eu   1 — 2. 
Jüchtnng.      Aus  E.SE. 

>i'iedersehl. :  a.  m.   Regenbneu. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Miliel   24, G°:  max.  2.'),:)°   um  2^  p.  ui.. 
min.  24,3°  um   lO'i  p.  m. 
Spczif.  (iewiebt.     Mittel    l.Ü2(;il7:   max.    1.0271,   min.  1,02US. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  im  Allgemeinen  >il46°E  nur 
viiu  der  Stärke  2  —  ü,  jedoeli  sehr  büig  und  in  Böen  bis 
zu  Ij  und  dann  stets  begleitet  von  Kegeusebauern :  p.  m. 
waren  die  Büen  sehwäeher  und  ohne  Kegen;  der  Himmel 
war  anfangs  besetzt  mit  eu  ni  5  -  G  aus  der  Windriehtung, 
bezog  sieh  aber  innner  mehr  bis  zum  Mittag:  p.  m.  klarte 
es  auf  bis  zu  eu  1  —  2. 
Ozongehalt  8:   Kegen  G,5  mm.   Verdunstung  2,;i  mm. 

IsTö,  den  '25.  Xovember. 

i'nsitiim:  In^el  Matuku  bis  l(|li  a.  m.  Fidji  Arehipel  von  2'' 
p.   ui.  an. 

S^biff^bew.:   Kurs.    Um  -J''  p.  ni.  trieb  das  SeliilV.   dann  X::i.')°E. 
Fahrt     4— .i. 

Wind:    liiehtung.    Mittel    N1G4""E.  N14G°E.   von   10''  a.  m.  ab 
XlGn°E. 
.Stärke.    Mittel    o,0   a.   m.   sehr  ungleieh;    anfangs   1 — 4,   um 
Gl'  fast  still,  von   10''  a.  m.  ab  wieder  auffrisehend,  etwas 
böig  bis  ö,  dann  3 — 4. 

Baroni  :  Mittel  759,32  mm;  2  ma.x.  759, G5  nun  um  10''  a.  ni. 
und  7GO,39  nnn  um  lO''  p.  in.,  2  min.  75S,99  nun  um  G'' 
a.  m.  und   758, 7G  mm  um  2''  p.  m. 

Temp.  d.  Lutt:  Mittel  24,8°:  max.  2G,0°  um  2li  p  m..  min. 
23,G°  um  21'  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  1(;.2  mm;  max.  1(1,9  mm  um  2'' 
a.  UI  .  min.   15.4  nnn  um   lO''   p.  m. 

Wolken:  Gattung  und  Betrag.    Klar  und  seliön.  eu  1  —  2,  selten 
eu  3 — 4.   Abends  ganz  klar, 
liiehtung.     Mit  dem   Winde  ziehend. 

Niedersebl.:  — 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  24, G-*:  max.  25, (i  '  um  2''  p.  m., 
min.  24,5°   um  2''  a.  m. 
Spezif".  Gewieht.    Mittel   1,02702:  max.  1,0272.   min.   1,02GS. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  anfangs  N14G°E  frischte  be- 
deutend auf,  von  1 — 4,  und  flaute  eben  so  raseb  wieder 
ab,  von  G''  a.  m.  an  war  der  Wind  N1G9°E  anfangs  sehwaeb, 
frischte  auch  rasch  auf  bis  zu  5,  aber  ohne  Böen,  wurde 
aber  gegen  Abend  etwas  flauer;  der  Himmel  war  klar, 
das  \\'etter  schön,  selten  eu  3 — 4,  Abends  ganz  klar. 
Schwaches  Meeresleuchten  in  einzelnen  l'unklen  und  ver- 
einzelten Aufblitzen. 
Ozongehalt  7;  Regen  0,5   mm;   Verdunstung  2,3  mm. 

1875,  den  id.  Xoveiiiber. 

Pi'sition:   Fidji  Archipel  bis  Mittag.  Rhede  von  Levuka  (Ovalau). 

Zu   Anker  von  2''  p.  m.  ab. 
Schillsbew  ;  Kurs  a.  m.  N337°E,  dann   N343°E. 

Fahrt  a.  m.   anfangs  3,G.  dann  G  —  7. 
Wind:    Richtung.     Mittel    N181°E:    a.    m.    anfangs    N1G9°E, 

dann   N191°E  und  N23G°E;  p.   m.  N1G9°E  undN191°E. 
Stärke.    Mittel   1,4;    a.  m.  anfangs  noch   3.    flaute  aber  bald 

ab  bis  zu   1   und  wurile  Abends  fast  ganz  still. 
Barom.:  Mittel   759.42  mm;  2  max.   7G(I,1G  mm  nni   IG''  a.  ui. 

und    759,86  mm   um    lO'i   p.  m.,    2  min.    759,24  mm    um 

Gl'  a.  m.  und   758  79   mm   um  G''  p.  m. 
Teui|i.  d.   Luft;    Mittel  25,4°;    max.  27,2''   um    2''  p.  ni  ,   min. 

24,0"   um  ß''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste;    Mittel   IG, 7   nun:  max.    17, G  mm   um    10'' 

p.  m.,  min.   14,7  mm   um  21'  a.  ni. 
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Wolken:    (iatlung  und  Betrag.     Anfangs  reiht   klar,   nur  i-u    1 
am  Horizont,    mit  Sonnenaufgang    bezogen    bis    zu  cu  ni 
7 — 8,    gegen  Mittag  wieder  ganz  klar,    und   ebenso    ganz 
klar  p.  m. 
Richtung.     Mit  dem   Winde  ziehend. 

Niedcrschl.:    — 

Znstand  d.  .See:    Temp.    Mittel  25,9";  max.  2G,G'^  um  2'"  p.  m  . 
min.  24,9°  um  21'  a.  m. 
Spezif.   Gewicht.     1,02707;  max.  1,0271.  min.   1,0270. 

Allg.  Bemerk.;  a.  ni.  war  der  Wind  ziendieh  frisih  X1G9°E 
undN191°E,  flaute  dann  ab  und  ging  aufN214°E:  p.m. 
schwach  N1G9^E  nudM91"E,  zuletzt  fast  still,  klar  und 
schön,  nur  bi'im  .Sonnenaufgang  bezogen:  p.  m.  wieder 
ganz  klar. 
Ozongehalt  G — 7:   Veidunsiung  4, .8   mm. 

1875,  den  27.  Xoveinber. 

Position:    Rhede  von  Levtika. 

Sehiffsbew. :    Kurs.  — 
Fahrt.   — 

Wind;    Richtung.     Mittel    N155°E;    a.    m.    meist    still,    dann 
N191°E;  p.^  ni.  N1G9°E,  dann  still. 
.Stärke.     Mittel  0,2;  sehr  schwach  oder  still. 

Barom.:  Mittel  759,11  mm;  2  max.  759,93  nun  um  liHi  a.  m. 
und  7G0,06  mm  um  10''  p.  m  ,  2  min.  758,49  mm  um  2'' 
a..m.  und  758,28  mm  um  Gl"  p.  ni. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  25,5°;  max.  28,2°  um  21'  p.  m., 
min.  23,7°  um  2''  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  17,8  mm:  max.  18, s  mm  um  2'' 
p.  m.,  min.   16,7  mm  um  2''  a.  m. 

Wolken:    Gattung    und  Betrag,     a.  m.    während   des  .Sonnen- 
aufgangs bezogen,  sonst  ganz  klar;    p.  ni.    meist    klar  eu 
2  —  3,  nur  um  5''  etwas  mehr  bezogen  eu  G — 7. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend,  oder  am  Horizont. 

Niederschl.;  Sehr  wenig  Regen  um   5''  p.  m. 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  2G,1°;  max.  26,8°  um  2''  p.  m., 
min,  25,5°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02712:  max.   1,0274,  min.   1,0269. 

.\llg.  Bemerk.;  a.  m.  meist  still,  gegen  Mittag  schwacher 
Hauch  ansN191°F:;  p.  m.  sehwach  N101°E  und  N1G9°E, 
Abends  wieder  still;  den  Tag  über  klar  und  schön,  nur 
während  des  .Sonnenaufgangs  bezogen  eu  7 — .8.  uiul  um 
b^  p.  m.  ebenfalls  mit  wenig  Regen. 
Ozongehalt  7 — 8:   Verdunstung  4,5   mm. 


1875,  deu  28.  November. 

Position:  Rhede  von  Levuka. 
Schiftsbew. ;    Kurs.  — 

Fahrt:   — 
Wind;  Richtung.    Mittel  N16G°E:  a.  m.  M91°K  und  N1G9°E; 

p.  m.  N101°E,  dann  still. 
Stärke.     Mittel  0,2:  a.  m.  sehr  sehwach,  p.  m.  meist  slill. 
Barom.:  Mittel   759,08  mm:  2   max.  759,80  mm  um   lOl'  a.  m. 

und  759,29  mm  um   10''  p.  m.,  2   min   759,27  mm  um   2'' 

a.  m.  und  758,18  mm  um  G''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  2G,5°;    max.  28,8°  um  2''   p.   m..   min. 

24,4°   um  21'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel   17,0  mm:  max.   18. G  nun   um    loh 

a.  m.,  min.   15,3  mm  um  G''  p.  m. 
Wolken;    Gattung    und  Betrag      Klar    und  schön    a.  ni.  noch 

einige  cu  oder  cu  str.  2  —  3  am  Horizont,    Abends    völlig 

klar. 
Richtung  am  Horizont. 
Niederschl.:  — 
Zustand  d.   See:  Temp.    Mittel  2G,2°:  max.   26.7°  um  2''  p.  m., 

nnn.  25,9°   um  6''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Miltel   1,02707;  max.  1,0272,  min.   1,0268. 
Allgem.  Bemerk.:    Der    Wind    war  Tags    über   sehr  schwach, 

erst  X191"E,  N1G9°E.  dann  N101°E,    Abends  ganz  still; 

es  war  klar  und  schön,  einige  eu  oder  cu  str.  am  Horizont 

bis  zu   3,  Abends  völlig  klar. 
Ozongehalt  8;  Verdunstung  5,0  mm. 
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1875,  den  29.  November. 

Position:  Rhede  von  Levuka. 
Sehiffsbew. :   Kurs.    — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.     Mittel    N135°E;    a.  m.    meist    still,    selten 

Hauch  aus  N191°E,  p.  m.  N79°E,  dann  still. 
Stärke.    Mittel  0,1;    sehr  schwach  oder  still. 
Barom.:    Mittel   760,54  mm:    2  max.  760,95  mm   um   10''  a.  m. 

und   761,58  mm  um   lO^  p.  m.,    2  min.   759,65  mm   um  61' 

a.  m.  und  760,31  unn  um  e*"  p.  m. 
Tenip.   d.   Luft:    Mittel  26,2°;  max.   29,0°  um   10h  a.  „,.,  „»n 

24,8°  um  2h  a.  m. 
Spanukr.  d.  Dünste:    Mittel   18,6  mm;    max.  20,3  mm  um   10h 

a.  m.,  min.   16,8  mm  um  6''  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,     a.  m.    klar  und  schon,   anfangs 

ganz  klar,    dann   cu  slr.  3 — 4    am  Horizont,   von  lOh  an 

etwas  bezogen;  p.  m.  leicht  bewölkt  cu  ni  7 — 8. 
Richtung.    Aus  NE. 
Niederschi.:    Um    llh  40'  a.  m.    eine    vereinzelte    Regenbüe; 

Abends  Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,2°;  max.  26,8°  um  2h  p.  m., 

min.  25,6°   um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mitlei   1,02708;  max.   1,0273,  min.   1,0269. 
Allg.  Bemerk.:    Der  Wind  war  a.  m.  meist   ganz  still,    gegen 

6h  schwacher  Hauch  aus  N191°E;  p.  m.  kam  ein  scliwacher 

Hauch    aus  N79°E,    Abend.s  wurde    es   wieder   ganz   still. 
Ozongehalt  7 — 8;  Verdunstung  4,7  mm. 


1875,  den  30.  XoTember. 

Position:  Rhede  von  Levuka. 
Schiffsbew. :  Kurs.    — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.     N203°E;    a.  m.   still,    dann    N214°E    und 

N191°E,  p.m.  N191°E,  N169°E,   Abends  236°E. 
Stärke.     Mittel    1,0;    meist    1,    jedoch    Abends    auffrischend 

bis  zu  3. 
Barom.:    Mittel   761,43  mm;    fiel    von   761,41  mm   um  2h  a.  m. 

bis  zum  min.   761,20  mm  um  6h  p.  m.  und  stieg   bis  zum 

max.   761,99  mm  um  IQh   p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26.4°;    max.  28,8°    um  2h  p.  m.,    njin. 


24,7° 


Oh 


Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   19  8  mm;    max.  21,4  mm   um   6h 
p.  m.,  min.   18,5  mm  um   10h  p   „, 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  klar  cu  ni  3 — 4  aus  S, 
dann  mehr  und  leicht   bezogen    bis  zu  cu  ni    oder  cu  str. 
7 — 8;  p.m.  anfangs  völlig  klar,    dann  cu  2 — 3  am  Hori- 
zont, Abends  nach  9h  ganz  bezogen   ni  10  aus  SW. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 

Nieder.'ichl.:  Von  9h  p.  m.  ab  starker  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,3°;  max.  26,9°  um  2h  p.  m., 
min.  25,7°  um  2h  a.  m, 
Spezif.   Gewicht.  Mittel  1,02720;  max.   1,0274;  min.  1,0270 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  anfangs  slill,  dann  schwach 
N236°E  und  N191°E;  p.  m.  schwacher  N191°E  und 
N169°E,  Abends  auffrischender  N236°E;  der  Himmel  war 
anfangs  klar,  nur  einige  cu  ni  3 — 4  aus  Süd,  dann  fing 
es  an,  sich  leicht  zu  beziehen  bis  zu  cu  ni  oder  cu  str.  7 
bis  8;  p.  m.  klarte  es  völlig  auf,  war  aber  von  4h  an 
■wieder  bezogen  und  nach  9h  fiel  sogar  starker  Regen  mit 
dem  auffrischenden  N236°E. 
Ozongehalt  6  —  8;  Regen  4,8  mm;   Verdunstung  3,8  mm. 


1875,  den  1.  Dezember. 

Position:  Rhede  von  Levuka. 
Schiffsbew. :  Kurs.   — 

Fahrt.    — 
Wind:   Richtung.   Mittel  N163°E:  a.  m.  anfangs  N236°E  über 
N191°E  auf  N169°E,  p.  m.  M46°E  und  N169°E. 
Stärke.     Mittel   1,9;  a.  m.  anfangs  schwach,  frischte  um  8h 
auf   bis    zu    3    und    flaute  um  Mittag  wieder  ab;    p.  m. 
ebenso  wie  a.  ni.,  aber  Abends  3 — 4. 


Barom.:  Mittel  762,96  mm;  2  max.  763,36  mm  um  10h  a.  m. 
und  763,87  mm  um  10h  p.  ni.,  2  min.  762,24  um  2h  a.  m. 
und  762,60  mm  um  6h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  25,0°;  max.  26,0°  um  10h  a.  m.:  min. 
24,4°  um  2h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  19,3  mm;  max.  21,3  mm  um  10h 
a.  m.,  min.   17,6  mm  um  2h  p.  m. 

Wolken:    Gattung   u.  Betrag.     Den    ganzen   Tag    bezogen    mit 
ni  oder  cu  ni  9 — 10;    9h  30'  p.  m.   aufklarend  bis  zu  cu 
3-4. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschi.:  Regen  bis  5h  a.  m.;  p.  m.  von  5h — 7h  sehr  starker 
und  von   7h — 9h  vorübergehender  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  25,9°;  max.  26,3°   um  2h  a.  m., 
min.   25,2°   um   10h  p.  ni. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02680;  max.   1,0272,  min.   1,0266. 

Allg.  Bemerk.:  Den  ganzen  Tag  bezogen  mit  ni  oder  cu  ni 
9  —  10,  bis  5h  a.  m.  Regen  bei  schwachem  N236°E-  und 
N191°E-Wind;  alsdann  frischte  der  N191°E  auf  und 
ging  auf  N169°E,  flaute  aber  gegen  Mittag  wieder  ab; 
p.  m.  frischer  N146°E  3,  flaute  aber  bald  wieder  ab  und 
ging  auf  N169°E,  von  5h — 7h  sehr  starker  Regen,  von 
7h — yh  ii„r  vorübergehender  Regen;  um  9h  30'  klarte  es 
auf  bei  auffrischendeui  N146°E  bis  zu  cu  3—4. 
Ozongehalt  8  —  9;  Regen  81,9  mm;   Verdunstung  2,2  mm. 


1875,  den  2.  Dezember. 

Position:  Rhede  von  Levuka. 

Schift'sbew. :    Kurs.  — 
Fahrt.  — 

Wind:  Richtung.  Mittel  N147°E;  a.  m.  N169°E,  N124°E  und 
N146°E,  p.  m.  N146°E. 
Stärke.    1,4;  a.  m.  2 — 3,  p.  m.  0 — 1. 

Barom.:  Mittel  762,58  mm;  2  max.  763,61  mm  um  10l>  a.  m. 
und  762,85  mm  um  10h  p.  m,  2  min.  761,93  mm  um 
6h  a.  m,  und   762,34  mm  um  6h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  25,5°;  max.  26,4°  um  10h  a.  m.,  min. 
24,9°   um  2li  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  19,0  mm;  max.  19,7  mm  um  10h  a.  m., 
min.   17,5  mm  um  2h  a.  m. 

Wolken:    Gattung  und  Betrag,     a.  m.    fast   ganz,    aber   leicht 
bezogen  cu  ni  8 — 10,  gegen  Mittag  6 — 7;   p.  m.  ebenfalls 
bezogen  eu  ni  7—8,  Abends  etwas  weniger. 
Richtung.    Aus  SE. 

Niederschi.:   — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  25,6°;  max.  26,3°  um  2h  p.  m., 
min.  25,2°   um   10h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02680;  max.  1,0269,  min.  1,0267. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  war  der  Wind  anfangs  N169°E  2—3, 
ging  dann  nach  N124°E  und  blieb  zuletzt  N146°E;  p.m. 
flaute  der  N146°E  ab  fast  bis  zur  Windstille;  der  Himmel 
war  den  Tag  über  bezogen,  a.  m.  am  meisten  bis  zu  eu  ni 
8 — 10,  p.  m.  etwas  weniger,  aber  immer  aus  der  Wind- 
richtung. 
Ozongehalt:  1 — 2;  Regen  19,8  mm;  Verdunstung  1,6  mm. 


1875,  den  3.  Dezember. 

Position:   Rhede  von  Levuka  bis  4h  p.  m,    dann  weiter  nach 

17°38,2'   S-Br.   179°  24,6°   0-Lg.  um  10h  p.  m. 
Schiffsbew.:    Kurs.    N79°E  um  6hp.  m,;  N62°E  um  10h  p.  m. 

Fahrt  4,0—4,5. 
Wind:   Richtung.     N123°E  a.  m.  N146°E,  von  6h  ab  N124°E: 

p.  m.  N124°E  und  Abends  N112°E. 
Stärke.     Mittel  3,1;  meist  3 — 4,  Abends  etwas  frischer. 
Barom.:  Mittel   761,42  mm;    fiel  vom  max.   762,34  mm  um  2h 

a.  m.   bis  zum  min.  760,41   mm  um   10h  p.  ni. 
Temp.  d.  Luft:  Mittel  25,3°;   max.   26,4°   um    10h  a.  m.,    min. 

24,7°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  17,6  mm;  nuTX.  18,6  mm  um  10h  p.  „i., 

min.   16,7  mm  um   10h  p.  ni. 
Wolken:  Gattung  und  Betrag.     Anfangs  ganz  bezogen,  gegen 

Morgen  aufklarend  bis  zu  cu  ni   odeicu4;  p.   m.   wieder 
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etwas    mehr   bezogen    ou    ni    ü— V.    dann  schön  und  auf- 
klarend bis  zu  cu  3. 
Richtun;;.     Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschi.:    Sehr  früh  etwas  feiner  Kegen  ;  um   2'' p.  m.  eine 
liegenböe. 

Zustand  d.  See:  Tcmp.    Mittel  '2:tX>°;  max.  '2G,2°  um  2''  p.  tu.; 
min.  25,0°  um   lO''  p.  ni. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1, 020117;  nia.x.  1,0271,  min.  1,02G7. 

Allg.  Bemerk.;  Der  Wind  war  meist  von  der  Stärke  3, 
selten  4,  anfangs  X146°K,  dann  östlicher  bis  N112°E; 
der  Himmel  war  anfangs  ganz  bezogen  mit  cu  ni  10  mit 
etwas  feinem  Kegen,  klarte  gegen  Murgen  auf  und  blieb 
dann  klar,  bis  zu  cu  3— ö  aus  der  Windriclituiig,  nur  um 
2'i  p.  in.  etwas  mehr  bezogen  cu  ni  C — 7  mit  einer  Kegeu- 
böe.  Die  See  war  glatt.  Abends  si-liwaches  Meeres- 
leuchten. 
Ozongehalt  2:   Regen  0;   Verdunstung  2,1    mm. 


1875,  den  4.  Dezember. 

Position:    17°    28,1'— IG"   2G,G'    S-Br ;     179"  38,5'  0-Lg.   bis 

178°  58.3'  W-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.    Meist  NG7°E. 

Fahrt   a.  m.  4,5  —  6,2:  p.   m.  4,2—5,0. 
Wind.     Richtung.     Mittel    N133°E:    a.  m. 

N124°E:  p.  m.  NI35°E. 
Stärke.     Mittel  3,3;  anfangs  4 — 5,    um  Mittag    flauer  2—3, 

Abends  wieder  3 — 4. 
Barom.:  Mittel  7G1,39  mm:  2  ma.x.  7G1,83  mm  um   10l>  a.  m. 

und   702,09  mm    um    10''    p.  m.,    2  min.    7G1,53  mm  um 

21i  a.  m.  und  760,1G  mm  um  G^  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  25,3°:    max.  25,8°   um   2l'  p.  m.,   min. 

24,5°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.   d.  Dünste:    Mittel    IG, 7   mm;    max.    18,9  mm  um    Gl' 

p.   m.,  min.   15,1   mm  um  2''  a.  m. 
Walken:  Galtung  und  Betrag.    Klar  und  schön,  nur  cu  2 — 3, 

selten  4,    um  Mittag  kurze  Zeit  völlig  klar,    und  Abends 

nur  cu  Str.   1 — 2. 
Richtung.     Aus  SE. 
Niederschi.:   — 
Znstand  d.  See:  Temp.    Mittel   25, G":   max.  2G,2°  um  2li  p.  nj., 

min.   25,2°   um   10'>  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02710;  max.   1,0272,  min.  1,0270. 
Allg.  Bemerk.:    Der  Wind  war  meist  N135°E,  ziemlich  frisch 

4 — 5,  nur  um  Mittag  etwas  flauer,  der  Himmel  den  ganzen 

Tag    klar,    um  Mittag    sogar  völlig  klar,    nur  wenige  cu, 

meist  2 — 3,  aus  der  Windrichtung.     Leichte  Dünung  aus 

SE.     Abends  in  NE  schwaches  Wetterleuchten.    Leichtes 

Auffrischen  des  Windes. 
Ozongehalt  9 — 10;   Verdunstung  3,1   mm. 


N135°E,    um   lOl' 


1875,  den  5.  Dezember. 

Position:    1G°    1G,7'— 15°  47,8'  S-Br.:   178°   45,.3'— 178°   0,8' 

W-Lg. 
Schiffsbew.;  Kurs.    a.  m.  meist  N67°E,  um   10h  N79°E;   p.  ni. 

anfangs  gelothet,  um  10h  NG7°E. 
Fahrt,     a.  m.  3 — G;  um   10h  p.  „i.  5,2. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N137°E  meist  N157°E,  jedoch  kurze 

Zeit  gegen  Mitlag  hin  N146°E. 
Stärke.     Mittel  3,5;  meist  3—4. 
Barom.:  Mhtel  7G0,53  mm;  2  max.   761,10  mm  um   lOh  a.  m. 

und  7G1,33  nun  um   10''  p.  m.,  2  min.   759,90  mm  um  2h 

a.   m.  und   759,80  mm  um  6h  p.   m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  263°;    max.  27,3°  um  2''  p.  m..    min. 

25,3°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   18, G  mm;    max.   19,4  rnnj    um  Gl" 

a.  m.,  min.   17,6  mm  um  10h   p.  „,, 
Wolken:    Gattung    und  Betrag,     a.   m.    meist  ganz  klar,    nur 

während  der  Morgenwache  mehr  bewölkt  cu  G — 7,  p.  m. 

oft    völlig    klar,    zuweilen    lek-hte    Wolken     cu    str    oder 

cu  ni  3 — 4. 
Richtung.     Am   Horizont  oder  aus  SE. 
Niederschi.:  —  ' 


Znstand  d.  See:  Temp.   Mittel  25,8°;  max.  2G,4°  um  2h  p.  m.. 

min.  24,8°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Liewicht.     Mittel   1,02720:  max.   1,0273,  min.   1  0270. 
Allg.  Beuierk.:    Der  Wind    war    den  Tag  über  meist  N135°E 
und    von    gleichmässiger    Stärke    3 — 4.    der  Hiunnel    war 
a.   ni.    meist  klar,    nur    während    der  Morgenwache  mehr 
Ijewölkt  bis  zu  cu  6 — 7  aus  SE;  p.m.  oft  ganz  klar,  zu- 
weilen  leichte  Wolken   aus  der   Windrichiuug  cu  str.  oder 
cu  oi  bis  zu  3 — 4. 
Leichte  Dünung  aus  SE. 
Abends  in  NE  schwaches  Wetterleuchten. 
Ozongehalt  7 — 8:   Verdunstung  3,3  mm. 

1875,  den  6.  Dezember. 

Position:    15°  3G,0'— 14°  33,6'  S-Br.:   177°  45,9'— 176°  46,4' 
W-Lg. 

Schiftsbew. :    Kurs.     Meist  N56°E.    bald  etwas  N-licher,    bald 
E-licher. 
Fahrt.     4 — 5. 

Wind:    Richtung.     Mittel  N125°E    a.  m.   N124°E;    p.  m.  an- 
fangs 1S'135°E,  von  Gh  ab  wieder  N124°E. 
Stärke.     Mittel  3,4;  gleichmässig  3-4. 

Barom.:    Mittel  760,12  mm;    2  max.  760,95  mm  um  Gh  a.  m. 
und  760,72  mm  um  10h  p.  „i.,  2  min.  759,93  mm  um  2h 


a.  m.  und  759. 19  mm  un 


p.  m. 


Temp.  d.  Luft:    Mittel  26, G°:  max.  27,4°  um   10h  a.  ,„.^  „,;„ 

25,6°  um   10h  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  20,5  mm;    max.  20,9  mm    um  2h 

p.  m.,  min.   19,0  mm  um  Gh  p.  m. 
Wolken:    Gattung   u.  Betrag,    a.  m.   anfangs  ganz  klar,  dann 

cu  bis  zu  4;    p.  m.  klar,    nur  cu  2 — 3,    aber    um  9h  45' 

bezog  es  plötzlich  bis  zu  cu  ni  9,  klarte  aber  um  10h  40' 

wieder  auf. 
Richtung.     Aus  SE. 
Niederschi.:  Um  3h  45'  p.  m.  eine  Regenböe,  welche  V4  Stunde 

dauerte;  ebenfalls  Regen  von  9h  45' — 10h  40'  p.  m. 
Zustand    d.    See:    Temp.     Mittel  26,2°;    ma.x.    26,8°    um    10h 

a.  m.,  min.   25  8°  um  IQh  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02715;   max.   1,0273,  min.  1,0269. 
Allg.  Bemerk.;   Der  Wind  war  meist  N124°E,  selten  N135°E, 

gleichmässig  stark  3 — 4,    der  Himmel  anfangs  ganz  klar, 

dann    zeigten    sich    auch    nur    wenige    cu    2 — 4     aus  der 

Windrichtung,    aber    um    3h  45'    p.  m.    stellte    sich    eine 

Regenböe  ein  und  gegen  Abend  Regen  von  9h  45' — 10h  40'; 

nachher  klarte  es  wieder  auf. 
a.  m.  Wasserfarbe  hellblau;  p.  m.  dunkelblaue   Wasserfarbe 

und  leichte  Dünung  aus  E.SE. 
Ozongehalt  7 — 8;   Verdunstung  3,5  mm. 

1875,  den  7.  Dezember. 

Po.sition:    17°  29,5'— 17°  9,0'    S-Br.,    176°    44,0'— 176°    17,0' 

W-Lg. 
Schiftsbew.:  Kurs.    a.  m.  N200°E,  N20°E  und  N167°E;  p.  m. 

N65°E  und  N38°E. 
Fahrt.     3,4—5,8. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N108°E;  a.  m.  N122°E,  N88°E  und 

N99°E:  p.  m.  meist  N122°E  und   Abends  N99°E. 
Stärke.     Mittel  3,7;   meist  3-4;  Abends  etwas  frischer. 
Barom.:    Mittel   759,89  mm;    max.    7G1,07  mm    um    8h  a.  m., 

min.  758,36  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,7°:    ma.x.  27,4"   um  2h  p.   ni.,    min. 

25,5°  um  Gh  a.  m. 
Spannkr.   d.  Dünste:    Mittel    20,4  nun;     luax.  21,1    mm   um   Gh 

p.   ra.,  min.   19,0  mm  um  Gh  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.   Betrag,     a.  m.   klar,  nur  wenige  cu  oder 

cu  Str.  meist  3 — 4,  selten  5  —  6;  p.  m.  ebenfalls  klar,  obere 

Wolken  aus  W,    darunter    andere    aus  der  Windrichtung 

ziehend  cu  3—4. 
Richtung.     Alit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:   — 
Zustand    d.  See:    Temp.     Mittel  26,5°;    max.    27,1°    um     10h 

p.   m,,  min.  26,6°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1.02723;  max.   1,0275,  min.  1,0271. 
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AUg.  Bemerk.:  Der  Wind  ging  im  Laufe  des  Tages  von 
"N122°K  nach  N8S°E  und  wieder  auf  N122°E,  später 
wieder  iuif  N99°K  mit  leichten  E-lichen  Böen:  der 
Himmel  war  a.  m.  Iclar,  iiuv  einige  cu  meist  3— 4,  selten 
cu  Str.  j — G  aus  der  Windrichtung:  p.  m.  obere  Wollcen 
cu,  zogen  langsam  aus  W.  darunter  zuweilen  leichte 
schnelle  cu  aus  P^.SE. 

a.  m.  Leichtes  Wetterleuchten  in  SE.  Sehwaches  Meeres- 
leuchten in  kloinen  Punkten.  Leichte  Dünung  und  See 
aus  ESE;  Farbe  tiefblau. 

p.  m.  Leichlcre  östliche  Böen.  See  zunehmend.  In  Lee  am 
Horizont  l{egenböen. 
Ozongehalt  S — 9;   liegen   1:1, ."i  nmi:   Verdunstung  .3,0  mm. 

1875,  den  S.  Dezember. 

Position:  13°  .■)fi,2'— 14°  1S,6'  S-Br.,  176°  7,3'— 175°  42,4' 
W-Lg. 

Schifisbew. :    Kurs.      a.   m.    NlfiS°E,    um    lOli    NG1°E:    p.   m. 
N1G8°E  und  N.i6°E. 
Fahrt,     a.  m.  3 — 4.  um   lO'"   7,6:  p.  m.  3G — 4  2. 

Wind:    Richtung.      Mittel  X]04°E:    a.  m.  Ninn°E,   dann  um 
10h  M34"E:  p.  ni.  NHWE,  Nin°K  und  Abends  N7S°E. 
Stärke.    Mittel  4,1:  a.  m.  meist  3 — 4,  aber  um  101'  7 — S:  p.  ui. 
abflauend  anfangs  noch  .'>,  dann   3 — 4. 

Barom.:  Mittel  7Ö9,11  nmi:  2  niax.  760,10  mm  um  6''  a.  m. 
und  760,19  mm  um  10''  p.  m.;  2  min.  7.')8,1S  nun  um  2'' 
a.  m.  und  7.58,02  unn  um  2^  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  26,1°:  niax.  27,0°  um  21'  a.  m.,  min. 
2.j,l°  um  6li  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dün.><fe:  Mittel  20,4  mm:  niax.  21,7  nun  um  (i''  a.  m., 
min.   19,4  mm  um  6''  p.  m. 

Wolken:   Gattung  u.  Betrag.     Anfangs  klar,    dann   sehr   bald 
liezogen  cu  ni  10;  p.  m.  ebenfalls  bezogen,  gegen  4li  auf- 
klarend,   G'i    bezogen.    81'  bis   lOli  cu  2 — 3    am  Hcu-izont. 
später  nu'hr  aber  dünn  bezogen. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 

N'iederschl.:  Um  4''  a.  m.  eine  Regenböe.  die  10  Minuten 
dauerte;  um   lOl'   leichter  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  26,2°;  niax.  26,8°  um  21' p.  m.. 
min.  25,8°  um  6li  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02728;  max.  1,0274,  min.  1,0271. 

Allg.  Bemerk.:  Anfangs  klar,  nur  cu  ni  4 — 5  aus  E.  von  3'' 
au  böig;  der  Wind  von  der  Starke  3 — 4  sprang  um 
zwischen  N100°E  und  N190°E,  um  4''  eine  Regenböe,  die 
10  Minuten  dauerte,  um  7''  starke  Böen,  auffrischend  un- 
genieiu  bis  zu  7 — .S.  Zunehmender  Seegang  aus  SE.  Um 
121'  Mittags  Gewitter  und  Aufhören  der  Böen. 
]i.  m.  gegen  4''  abflauend  und  aufklarend.  See  und  Dünung 
abnehmend,  um  6''  wieder  bezogen  nut  cu  Str.  10:  von 
8''  bis  101'  nur  cu  2 — 3  am  Horizont,  später  mehr  aber 
dünn  bezogen. 
Ozongehalt  7 — 8:  Regen  0,2  mm,  Verdunstung  3,.'i  mm. 

1875,  den  S).  Dezember. 

Position:     14°   .32,3'— l.V    4,1'  .S-Br..    17.5°  33,7'— 175°   18,l' 

W-Lg. 
.'^ehift'sbew. :  Kurs.    a.  m.  um  2''  N13Ö°E,  dann  trieb  das  Schift', 

von   lOli   bis  2h  p.  m.  gelothet:  p.  m.  um  6h  N90°E,  dann 

NÖ4°E. 
Fahrt,     a.  m.  4,5;   p.  m.  um  6h  2,S.  dann  6,0. 
Wind:    Richtung.      Mittel   N96°E;    a.  m.   N66°E,    dann   still, 

N112°E:  p.m.  N124°E,  dann  1S'90°E. 
Stärke.     Mittel  2,9 ;   beständig  3—4. 
Barom.:    Mittel   758,69  mm:    2  max.  759,55  mm  um   10h  a.  ni. 

und  759,19  mm  um   10h  p.  ni. :    2  min.  758,89  mm  um  6h 

a.  m.  und   757,53  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:     Mittel  26,2°;    max.  26,8°  um   6''   p.m.,   min. 

23,7°   um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  21,0  mui:    max.  22,0  mm   um   Kih 

p.  m.,  min.   19,7  mm  um  Gh  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  bezogen,  anfangs  cu  ni   7, 

dann    cu    ni    10;    p.  m.  aufklarend    bis    zu    cu  str.  4 — 5, 

gegen  Abend  leicht  b(V.ogen  ru   str.   9. 
Kiebtung.     Aus  der  Windrichtung. 


Kiederschl. :    Um  6h  etwas  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,6°:  max.  27,1°  um  10h  a.  ul., 
min.  26,3°  um  2h  a,  m.  und  um  10h  p.  ni. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02728;    max.  1.0273,  min.  1.0271, 
Allg.  Bemerk.;    a.  m.  war  der  Wind  3 — 4.  aber  böig  zwischen 
N.56°E    und    N101°E;     von    5h    bis    7h    fa.st    still,    dann 
N101°E;    der  Himmel  bezogen  anfangs  cu   ni   7,  dann  in 
aus    der   Windrichtung.      Dünung    aus    10,       Wasserfarbe 
azurblau, 
p,  m.     Der  Wind    war   anfangs  N124°E,    dann  N90°E,    der 
Himmel    klarte    auf    bis    zu    cu  str,  4  —  5    aus  der  Wind- 
richtung,  aber  gegen   Abend  wiediu-  leicht   liewölkt. 
Schwaches  Meeresleuchten. 
Ozongehalt  7 — 8:  Regen  2,4  mm,  Verdunstung  3,1  mm. 


1875,  den  10.  Dezember. 


■174°   16,2' 


Position:     15°   22,2'— 17°  0,3'  S-Br..    17 

W-Lg. 
.Schift'sbew. :    Kurs.      a.  m. 

beständig  N155°E. 
Fahrt.     4,0—6,5. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N74°E: 

um   6h   p.  m. 

Stärke.     Mittel  2,7;  anfangs   3  —  4.  dann  flauer  2 — 3. 
Barom.:    Mittel  758,38  mm;   2  max.  759,07  mm  um   10h   ;,,  m. 

und  759,55  mm  um  10h  p.  m, ;    2  min.  757,29  luni   um   2'' 

a.  m.  und  757,42  nun  um  2h  p,  m. 
Temp,  d,  Luft:     Mittel  26.3°:    max,  26.8°  um   2h  p.m.,    ulIu, 


N144°E.    N122°K.   N155°E:    p,   m. 


ei.st  X77°E,    nur    X54°E 


25,8° 


■^h 


Spannkr,  d,  Dünste;    Mittel   22,0  mm;    max.  22,9  mm  um    Iiih 

p.  m.,  min,  21,2  mm  um  2h  p.  m. 
Wolken:     Gattung   u.  Betrag,      a,  m,    bezogen   cu  ni    oder  cu 
str,   7 — 8;   p.  m.  aufklarend  bis  zu  cu  ei  oder  cu  str.  3 — 4. 
Richtung,     Mit  dem  Winde  ziehend, 
Niedersehl,:    Regenböen  bis  (>h  a.  m.:    10h  25'  eine   Regenb(ie. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,1°;  max.  26,5°   um  Gh  a.  ui., 
min,  25,6°  um   10h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02718;   max.  1.0274,   min,  1,0270, 
Allg,  Bemerk.:    a.  m,  der  Wind  war   anfangs  N77°E  von  der 
Stärke  3 — 4,    sehr    böig    mit    starken  itegenschauern    mit 
umspringendem  Winde,  zwischen  2h  und  3h  ging  der  Wind 
auf  1S'54°E  und  flaute  ab,  um  Gh  klarte  es  etwas  auf.  und 
der  Wind   ging   wieder   auf  Jv77°E.     Dünung  aus  SE  bis 
E.SE,  ziemlich  hoch. 
p.  m.  Wind  N77°E  2 — 3.  der  Hinnuel  klarte  mehr  und  mehr 
auf,    leichte   cu  aus  der  Windrichtung.     Um   10h  25'  eine 
Regenböe. 
Ozongehalt  7 — 8:    Regen  2,4  mm,  Verdunstung  3,1mm. 

1875,  den  11.  Dezember. 

f   17°   22,6'- 18°  27,7'  S-Br.,   174°  7,5'— 174°  6,3' 
Position:    |  W-Lg.  bis  gegen  Gh  p.  m. 

[  Zu  Aidcer  in   Ne'i-Afo  auf  Vavau  von  (jh  p.  m.  ab. 
Schiffsbew, :   Kurs,     Zwischen  fiI55°E  und  N189°f:. 

Fahrt.     6—9;   p,  m,  3,6. 
Wind:    Richtung.      Mittel  N74°E;    meist  N77°E,    jedoch    zu- 
weilen N54°E  um  6h  a.  m. 
Stärke.     Mittel   1,4:    a.  m.  meist  2 — 3,   aber   kurze  Zeit  um 
6h  fast  still;   p.  m.  anfangs  2  —  3,  dann  fast  still, 
Barom,:    Mittel    759,97  mm;    2  max.   760,41min  um   10h  a,  m, 
und    761,23  mm  um  lOhp,  ni, ;    2  min,  758,53  nmi   um  2h 
a.  m.  und  760,16  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,0";    max,  26,6"    um    Gh  p,  ni,,    min, 

25,3°  um  Gh  a,  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  22,0  inm;    max.  22,6  niiii    um    2h 

a.  m.,  min.  21,1  nun  um   lOi  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  ganz  bezogen  ni  oder  cu  ni 
10,  erst  um   lOh  aufklarend  bis  zu  cu  ni  5 — 6;   p.  m.  an- 
fangs  klar,    nur   cu  str,   3,  d:inu  mehr  bezogen,   aber  mit 
ganz  leichten  cu  6 — 9. 
Richtung.    Sonst  aus  der  Windrichtung,  jedoch   von  Gh  a,  m, 
bis  Mittag  aus  S  bei  N54°E-Winde, 
Niederschi.:    3h  bis  3h  45'  a.  m.  starker  Regen. 
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Zustand  d.  See:   Temp.     Mittel  -.'0,4^ :  nuix.  Sj.!)"  un\  '.'h  p.  m  . 
min.  2-1,8°  um  2''  a.  m. 
.Spi-zif.  Gewicht.     Mittel   1,02688;  max.   1,027:!,  min.  1,02U4. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  war  der  Wind  anfan;;.<  N77°K  von  der 
Stärl;e  o,  um  l''  liamen  starlie  Bänke  in  NÖ4°K  herauf, 
um  2h  ging  der  Wind  dunli  N.J4"E  auf  N:12°K  und  um 
11''  his  'i^  45'  fiel  starker  Regen,  der  Wind  wurde  fast 
still  und  ging  um  tili  wieder  auf  X77  "E,  auffrischend  bis 
zu  3.  Der  Himmel  war  bis  lOl'  bezogen  und  klarte  dann 
auf  bis  zu  cu  ni .') — 6,  die  aus  N  zogen  bei  N.j4°K  Winde; 
p.  in.  der  Wind  war  bestündig  N77°K.  flaute  aber  gegen 
t)l'  fast  ganz  ab,  während  der  Himmel  sieb  mehr  und 
mehr  bezog  mit  leichten  eu  8 — 9. 
Ozorigebalt  0(V);   Regen   8,0  mm,   Verdunstung  l,7iuni. 

1875,  den  1"2.  Dezember. 

Position:   Ne'i-Afo  auf  Vavau. 
Schiffsbew.:  Kurs.   — 

Fahrt.    — 

Wind:  Richtung.    Miftel  NSO°E;  meist  N77°E,  Abends  N9i)°E. 

Stärke.   Mittel  1,4:  .schwach  oder  still,  selten  3 — 4  um  G^  a.  ni. 

Barom.:   Mittel  7(>1,38  mm;    2  max.   7G1,73  mm   um   lO^  a.  m. 

und  762, .')0  nun  um   lO'i  p.  m.;    2  min.  760,82  mm   um  2^ 

a.  m.  und  761^07  umi  um  G^*  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel   2G,2°;    max.  27, G°  um   Idl'a.  m.,  njiu. 

2,5,5°   um  2'!  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    21,4  mm;    max.  22, G  mm    um    2'' 

p.  m.,  min.  20,7  mm  um  IG''  p.  m. 
AV^olken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  ni.  meist  cu  ni    10,   selten  7; 
p.  m.  wie  am   Vormittage  cu  ui   8 — 0. 
Richtung.     Aus  ENE. 
Niedcrschl.:   a.  m.  Regenböen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  25,2°:  max.  25,5°   um   2''  p.m., 
min.  24,9°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewii-ht.     Mittel   1,02657;  max.  1,0270.  min.  1,0263. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.  war    der  Wind  N77°E   meist   still   oder 
schwach,    aber   auffriscliend   auf  kurze  Zeit  um  G''  bis  zu 
3 — 4,  sehr  böig,  der  Himmel  leicht  bewölkt  aus  der  Wind- 
richtung, mit  Regenschauern, 
p.  m.  war  der  Wind  still  oder  schwach,    nicht  böig,    sonst 

bezogen  wie  a.  m. 
Ozongchalt  0 — 1  (?):  Verdunstung  2,0  mm,  Regen  0,9  mm. 

1875,  den  13.  Dezember, 

Position:    NeT-Afo    auf    Vavau.     18°  42,4'  S-Br.:     174°   10,3' 

W-Lg. 
Schift'sbew:  Kurs.    N201°E  um   lOii   p.  m. 

Fahrt.    3,9  um   10h  p.  m. 
Wind:     Richtung.     Mittel    N99°E:     a.   m.    N100°E— N78°E; 

p.  m.  N100°E. 
Stärke.    Mittel  2,5;  a.  m.  schwach   oder  still:  von   8h  a.  m. 

bis  4h  p.  m.  3  —  4;    um  4h  abttaucnd  und   Abends  wieder 

auffrischend  bis  zu  5. 
B.irom.:    Mitte!   762,21  mm;  2  max.   762,50  njni   luu   10''  a.  m. 

und   763,23,  mm   um    10h  p.  m..    2  min.   7(11, :m;   mm  um  2h 

a.  m.  und  7G1,23  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,5°;    max.  27,8°    um  2h  p.  m.,    miii. 

25,0°  um  2h  a.   m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  20,3  nmi:    max.  21,3  mm  um   10h 

a.  m.,  min.   19,6  mm  tun  6h  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  bezogen  eu  7 — S,  gegen 

4h    a,    m.    aufklarend    bis    zu    eu    3 — 4;    p.  m.  klar  und 

schön,  meist  cu   2 — 3. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  zieliend. 
Niederschi.:  . — 
Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  25,3°:  max.  25,9'    um  2h  p.  ui., 

min.  25,0°  um  2h  a.  ni.  und  um  10h  p.  ni. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02695:  max.   1,0272,  min.   1,02GS. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.  der  Wind  war  fast  still  N100°E,    dann 

N78°E,    ging  gegen  8h  wieder    auf  XlOO°E    und  frischte 

dann  auf  bis  zu  3,  der  Himmel  war  anfangs  bedeckt  mit 

cü  7 — S,    klarte    aber    gegen  Miu'gen    auf  bis  zu  cu  3 — 4 

aus  der  Windrichtung. 


p.  m.  war  der  Wind  beständig  N100°E,  flaute  gegen  4h  ab, 
frischte  aber  gegen  .\bcud  wieder  auf  his  zu  5,  der  Himmel 
war  stets  klar,  es  zeigten  sich  nur  wenige  cu  aus  E. 
Abends  war  es  diesig  am  Horizont.    Ijcichte  östliche  See. 

f)zougelialt  0 — 1;   Regen   2,6  mm:    Verdunstung  2,1    mm. 


1S7.">,  den  14.  Dezember. 

l'osition:     18°  5.5,1'— 19°  44,(>'   S-Hr.:   174°    17,1'— 174°  46,8' 

W-Lg. 
SchilVsbew.:    Kurs.     a.  m.    N179°E;    p.  m.    anfangs  N159°E, 

dann  um  6h  zu  Anker  auf  der  Levuka-Khede  und  Abends 

N201"E. 
F:ibit.     a.  m.  anfangs  3,  dann  54;    p.  m.   3,2;  Abends  4,8. 
Wind:   Richtung.    Mittel  N102°E;   meist  N100°K,  gegen  Abend 

N11I°E. 
Stärke.     Mittel  5,4;  meist  5 — G. 
Barom.:  Mittel  762,71   mm;  2  max.  763,23  mm  um  ]()''  a.  m. 

und   763,46  mm  um   10h  p.  m.;  2  min.   7G1,71   mm  um  2'! 

a.  m.   uiul  762,19  mm  um   10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  25,3°:  max.  25,7°   um   10''  a.  m..  min. 

24,9°   um  6h  a.   m. 
•Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  19,5  mm;  nuix.  20,5  nun  um  Gh  a.  m  , 

min.   19,0  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:    Gattung   und  Betrag,     a.  m.    klar,    nur  cu  ni  5— G, 

um   10h   rw    1 — 2;    p.  m.    scliön   und   klar,    meist  cu    1  —  3, 

selten   5. 
Richtung.    Aus  E. 
Niederscbl.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  24  8°;  max.  25,1°  um  2'' p.  m., 

min.  24,5°  um  10h  p.  jn. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02710;  max.   1,0272,  min.   1,0269. 
AUgem.  Bemerk.:  Der  Wind  war  den  Tag  über  meist  NI00°E, 

gegen  Abend    etwas  südlicher  N111°E    und    gleichmässig 

frisch  5—6;  der  Himmel   war  stets  klar,  von   wenigen  cu 

besetzt  aus  der  Windrichtung.    Leichter  E-licher  .Seegang. 

Wasserfarbe  tiefblau.     Abends    schwaches  Meeresleuchten 

in  kleinen  Punkten. 
Ozongehalt  4 — 5;  Verdunstung  2,7  nun. 


1875,  den  15.  Dezember. 

Position:    20°    2,0'— 20°    52,4'  S-Br  :    174°    55,7'— 175°    5,5' 

W-Lg.    bis    10h  a.  ni.    Tongatabu  um  2h  p.  m.  zu  Anker. 
Schiffsbew.:    Kurs.     a.  m.    N184°E,    dann    um    10h  N201°E: 

p.  m.  zu  Anker. 
Fahrt,     a.  m.    anfangs  4,5-5,5,    um    10h  9,,-,    (Dampf    und 

Segel). 
Wind: '^Richtung.     Mittel    N104°E:    a.    m.    Xlll'E    um.   10h 

N100°E;    p.  m.  N100°E. 
Stärke.    Mittel  4,8  meist  5 — 6,  gegen  Abend  abflauend  2—3. 
Barom.:    Mittel  763,34  mm;    anfangs  763,81   nmi  fiel   bis  zum 

min.  762,44  nun    um    2h  p.  m.    und    stieg    dann   bis  zmn 

max.   764,07  mm   uui   10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   25,2°;    max.  26,3°   uui    2h   p.  m.,    min. 


24,5°  um  2''  a.  m. 


1  Oll 


.Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   19,0  mm:   uuix.  19,5  mm 
p.  m..  min.   17,9  mm  um  2h  a.  ui. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag,  a.  ni.  klar  und  schön,  nur  cu 
1 — 2  aus  E.,  p.  ni.  klar,  etwas  stärker  bewölkt  bis  zu 
cu  ni  6  schnell  ziehend  mit  dem  Winde,  Abends  etwas 
aufklarend. 

Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  24,4°;  max.  24,7°  um  lOh  a.  m,, 
min.  24,1°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02700;  max.   1,0272,  min.   1,02GG. 

Allg.  Bemerk.:  Den  Tag  über  war  der  Wind  zu  Anfang 
N111°E,  dann  ]S"100°E  5—6,  der  Himmel  war  fast  ganz 
klar  am  Vormittage,  nur  i-u  1 — 2  zeigten  sich  aus  der 
Wiurlrichtung,  Nachmittags  bezog  sich  der  Himmel  etwas 
stärker  mit  cu  ni  5 — 6.  die  schnell  aus  der  Windrichtung 
vorüberzogen,  Abends  flaute  derN100°E  ab,  und  zugleich 
klarte  es  etwas  auf. 
Ozuugehalt  5 — 7;  Verdunstung  3,6  mm. 
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1875,  den  IG.  Dezember. 

Position:   Tongatabu. 

Sohifl'sbew. :  Kurs.  — 
Fahrt.   — 

Wind:  Ric/htung.  Mittel  N106°E;  a.  m.  N100°E;  p.  m.  N111°E. 
Stärke.     Mittel  3,7;  a.  m.  2 — 3;  um   10h  auffrischend  bis  zu 
5,  gegen  Abend  wieder  abflauend  bis  zu  2 — 3. 

Barom.:  Mittel  762,43  uim;  iiel  vom  max.  763,59  mm  um  2'' 
a.  m.  bis  zum  min.  761,17  mm  um  6''  p.  m.  und  stieg 
dann  ein  wenig  wieder  bis  zu  762,70  mm    um   101'   p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  25,3°;  max.  26,4°  um  2''  p.  m.,  min. 
24,4°  um  2li  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  18,4  mm:  max.  19,2  mm  um  lO'" 
p.  m.,   min.   18.0  nun  um  6''  p.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Anfangs    klar,    cu   1,    während 
des  Sonnenaufgangs  cu  ni   7 — S,  später  aufklarend  bis  zu 
cu  4 — 5;    p.  m.  klar,    aber    sich    mehr  bewölkend  bis  zu 
cu  ni  6,  Abends  fast  ganz  klar,  nur  eu   1   am  Horizont. 
Richtung.     Aus  E,  Aliends  am  Horizont. 

Niederschi.:    Von  6h  40'  p.  m.  bis  8''   Kegenbüen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  24,6°:  max.  25,1°  um  2''  p.m., 
min.  24,2°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mitlei   1,02713;   max.  1,0272,  min.  1,0270. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  war  der  Wind  N100°S;  2 — 3,  fi-ischte 
um  10h  auf^  ging  p.  m.  nach  N1I1°E  und  flaute  gegen 
Abend  wieder  ab;  der  Himmel  war  a.  m.  klar,  nur  cu  1, 
während  des  Sonnenaufgangs  bezog  es  sich  stärker  bis 
zu  cu  ni  7 — 8  und  klarte  dann  um  IQh  wieder  auf  bis 
zu  cu  3 — 4,  welche  schnell  aus  E  vorüberzogen;  p.  m. 
bezog  es  sich  wieder  etwas  stärker  bis  zu  cu  ni  6 ;  von 
6h  40' — 8h  Regenböen,  um  8h  klarte  es  wieder  auf. 
Ozongehalt  2 — 3;  Verdunstung  3,8  nun. 

1875,  den  17.  Dezember. 

Position:  Tongatabu. 
Schiffsbew.:    Kurs.  — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.     Mittel  N102°E:    a.  m.    von  N123°E    über 

N100°E  nach  N78°E;  p.  m.  N111°E,  Abends  N100°E. 
Stärke.     Mittel  2,4;     a.  ni.  anfangs  sehwach,  frischte  gegen 

10h  auf  bis  zu  4 — 5  und  flaute  erst  Abends  etwas  ab. 
Barom.:    Mittel   761,35  mm:    max.    761,93  nun    um    2h  a.  m., 

min.  760,72  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  25,5°;  max.   27,4°   um  2h  p.  m.:    min. 

23,6°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   19,3  mm;    max.  20,5  mm  um  2h 

p.  m.,  min.   18,1   mm  um   10h  p.  m. 
Wolken:   Gattung  u.  Betrag,     a.  m.  schön  und  klar    eu  3 — 4, 

jedoch  gegen  9h  eine  Regenböe    aus  E  bei  N78°E-WiiKl. 

p.  m.  böig  und  etwas  ,>.tärker  bewölkt. 
Richtung.  Anfangs  aus  der  Windrichtung,  dann  am  Horizont, 

von  9h  a.  m.  ab  aus  E. 
Niederschi.:  Um  9h   a.  m.  eine  Regenböe. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  24,6°;  max.  25,1°  um  2h  p.  m., 

min.  24,2°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02708;  max.   1,0272,  min.  1,0270. 
Allg.  Bemerk.:    Der  Wind    war    anfangs    schwach    oder   still 

N145°E,   gegen  9h  eine  Regenböe,   der  Wind  frischte  auf 

und  ging  auf  N78°E  bis  zu  4,  p.m.  ging  er  aufNlll°E 

und    flaute  Abends    wieder    ab    bis    zu    2;    Himmel    klar 

a.    m.,    nur    cu    2 — 4    aus    der    Windrichtung    oder    am 

Horizont;    um  10h  böig,  p.  m.  etwas  stärker   bewölkt  bis 

zu  7--S. 
Ozongehalt   1 — 2;  Regen   1,4  mm;   Verdunstung  3,0  mm. 


1875,  den  18.  Dezember. 

I  Tongatabu   bis  8h  p.  ni. 


lositio,,:    ^  ._,|-jo  ,^Q,^t  g_ß,.^   i7^o   ,^_j,.  W-Lg.  um  10h  p.  „1. 
Schifl'sbew.:    Kurs.     N21°J';  um  ■  10h  p.  „,. 

Fahrt.     8,0  (Dampf). 
Wind:    Richtung.     Mittel  N106°E;  N111°E  bis  N100°E. 

Stärke.   Mittel  3,7;  2  -  3  bis  8h  a.  m.,  dann  auffrischend  4 — l 


Barom.:  Mittel  762,03  mm:  762,34  nmi  um  2'' a.  m.,  fiel  dann 
bis  zum  min.  761,33  mm  um  6h  p.  m.  und  stieg  rasch 
wieder  bis  zum  max.  762,54  mra  um   10h  p.  i„. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  25,9°;  max.  27,4°  um  2h  p.  m..  min. 
24,8°   um    10h  p.  „i. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  19,8  mm;  max.  21,5  nun  um  2h 
p.  ui..   min.   18,8  mm  um  10h  p,  ni. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.  fast  ganz,   aber  leicht  be- 
zogen  cu    ni  9 — 10;     p.  m.    fast   ganz    aufklarend    bis    zu 
cu   1 — 3. 
Richtung.      Mit  dem  Winde  ziehend  oder  am   Horizont. 

Niederscbl.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  24.5°:  max.  25,1°  um  2h  p.  m., 
min.  24,2°  um  10h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02718;  max.  1.0274,  min.  1,0271. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  zwischen  N100°E  und  N111°E, 
anfanijs  2,  aber  gegen  10h  a.  ,u.  auffrischend  bis  zu  4 — 5. 
Der  Himmel  war  a.  m.  fast  ganz,  aber  leicht  bezogen, 
klarte  indess  p.  m.  f:ist  ganz  auf.  Abends  sehr  schwaches 
Meeresleuchten. 

Ozongehalt  2 — 1;   Verdunstung  3,4  mm. 

1875,  den  19.  Dezember. 

Position:    20°  20,4'— 19°  43,8'  S-Br.,   174°   54,4'— 174°  31,2' 
W-Lg.  bis   10h  a.  „i. 
Rhede  von  Leiuka-Hapai  zu  Anker  von  2h  p.  m.  ab. 

Schiftsbew.:  Kurs.    a.  m.  N21°E,  N5°E,  umlOhN89°E;  p.m. 
zu  Anker. 
Fahrt,     a.  m.  3,8,  dann  6 — 9  (mit  Dampf  und  Segel). 

Wind:  Richtung.    Mittel  N116°E;  a.  m.   N100°E  bis  N123°E, 
p.  m.   N123°E. 
Stärke.    Mittel   3,6;   a.  m.  4 — 5,   p.  m.   abflauend   bis  zu  2. 

Barom.:  Mittel  760  G7  mm;  2  max.  761,43  nun  um  6h  a.  m.  und 
760,99  mm  um  10h  p.m.;  2  min.  760,89  nun  um  2h  a.  m. 
und   759,83  mm  um  2h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  25.9°;  max.  27,6°  um  2h  p.  m..  min. 
25,0°  um  2h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  20,4  mm;  max.  21.2mui  um  10h p.m., 
min.   19,5  mm  um  6h  a.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.  klar  und    srhüu ,    nur    eu 
0  —  1    am  Horizont,    jedoch    von    10h    an    mehr    bewölkt, 
cu  6  aus  E;    p.  m.  anfangs   klar,    dann    um  6h  schwache 
Regenböen  cu  ni  4 — 5,  Abends  ganz  klar. 
Richtung.     Am  Horizont,  vun   10 '  a.  m.  ab  ganz   klar. 

Niederschi.:  Schwache  Regenböen  um  6h  p.  m.,  dann  um  6h  30' 
und  um  8h. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  24,7°:   max.  25,6°  um  2h  p.m., 
min.  24,3°   um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02738;   max.   1,0275,  min.   1,0273. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  bis  10h  a.  m.  meist  N100°E, 
dann  N123°E,  recht  frisch  4 — 5,  flaute  aber  p.  m.  all- 
mählich ab  bis  zu  2 ;  der  Hinnnel  war  meist  klar  und  das 
Wetter  schön,  nur  um  10h  a.  m.  und  6h  p.  m.  etwas  mehr 
bewölkt  cu  6,  und  cu  ni  4  —  5,  letztere  mit  einigen 
schwachen  Regenböen  um  6h  p.  m.,  auch  noch  um  Sh, 
später  völlig  klar. 
Ozongehalt  G — 7;   Verdunstung   3,7  ujui. 

1875,  den  20.  Dezember. 

,j     .  .  (  Rhede  von  Lefuka-Hapai   bis  Mittag  zu  Anker, 

losition:    ^   jgp   24,0'  S-Br.,   173°   55,3'  W-Lg.  um  loh  p.  ,„. 
Schitrsbew.:  Kurs.    p.m.  anfangs  fast  N10°E,  um  lOh  N44°E. 

Fahrt.     Anfangs  6,  dann   10  (Dampf  und  Segel). 
Wind:    Richtung.     Mittel    N108°E:    a.   m.    anfangs    N111°E, 

dann  von  6h   ab  N100°E:  p.m.  beständig  N111°E. 
Stärke.    Mittel  3,7;  a.  m.  anfangs  sehr  leicht,  frischte  indess 

bald  auf  bis  zu  4;  p.  m.  4-6. 
Barom.:    Mittel  759,93  mm;   2  max.  760,75  mm  um   10h  a.  m. 

und  759,55  mm  um   10h  p.  m.,    2  min.  760,06  mm    um  6h 

a.  m.  und  759,29  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,2°;  max.  27,4°   um   10h   a   m.,  min. 

25,0°  um  2h  a.  m. 
.Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  21,2mm;    max.  22,1  mm  ulu   loh 

a.  m.,   min.    19,8  mm  um  2h  a.  ni. 
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Wolken:  Gattung  «.Betrag,  a.  m.  anfang.i  fast  ganz  klar  nur 
eu  1,  von  ßli  ah  mehr  bezogen  ci  cu  5 — (!;  p.  m.  auf- 
klarend anfangs  cu  4—5,  dann  ganz  klar. 

Richtung.     Aus  E. 
Nieder.-ichl.:    Um  lO''  a.   ni.  eine  schwache  Regenboe,   Abends 

feuchte  Luft. 
Zustand  d.  See;  Temp.    Mittel  25,1°;  max.  25,7°  um  6h  p.  m., 
min.  2-i,G°  um  21'  a.  m. 

Spezif.  Gcniclit.  Mittel  1,02725;  ma.\.  1,0275,  min.  1,0271. 
Allg.  Bemerk.:  Der  \Vind,  der  anfangs  Nlll°K  und  nur  von 
iler  iStärke  1  war,  frischte  bald  auf  bis  zu  4  und  ging 
dabei  aufN100°K,  wurde  p.m.  wieder  N111°E  und  noch 
etwas  stärker  bis  zu  5 — 6;  der  Himmel  war  anfangs  fast 
ganz  klar,  bewölkte  sich  a.  m.  von  fi''  ab  mit  ei  cu  bis 
zu  5 — 6  aus  N100°E,  um  lO''  fiel  auch  ein  schwacher 
Regen ;  p.  m.  klarte  sich  der  Himmel  wieder  auf  und  war 
Abends  ganz  klar,  die  Luft  blieb  feucht. 

Ozongehalt  5 — G;   Verdunstung  3,3  mm. 

Schwaches  Meeresleuchten  in  kleinen  Punkten  und  zeitweises 
Aufblitzen. 

1875,  deu  21.  Dezember. 

Position:    18°   1,5'— 16°  55,4'  S-Br.,    173°   37,6'— 172°   43,1' 

W-Lg. 
Schillsbew.:    Kurs.     a.  m.   1S'43°E:    p.m.  N43°E    bis   N38°E, 

jedoch   um  6h  wurde  eine  Zeit  lang  gelothet. 
Fahrt.    Anfangs   7.2,   von  6''  a.  m.  ab  nur  5,6—5,2. 
Wind:  Richtung"    Mittel  N89°E;  a,  m.  N144°E,  p.  m.  anfangs 

N9°E,  dann  N234°E  und   Abends  N324°E. 
Stärke.    Mittel  0,5;   meist  sehr  leicht. 
Barom.:     Mittel   758,06  mm;    2  max.   758,66  mm    um    6h  a.  m 

und  759,09  mm    um    10h  p.  m.:    2  min.  758,12  mm   um  2h 


Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,7°; 


2h 

max.  28,8°  un 


25,8° 


p.  m. 


um  L">  a.  m. 


I 


Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  21,2  mm;    max.   21,6  mm   um    2'' 

p.  m.,  min.  20,4  nmi  um  6''  p.  m. 
Wolken :  Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  oben  leichte  ci  bis  zu  4, 
von   6h  a.  m.  ab   klar,    meist    nur    cu  2 — 3   am  Horizont, 
Abends  ganz  klar. 
Richtung,    a.  m.  aus  E;  p.  m.  am  Horizont. 
Niederschi.:  — • 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,5°;  max.  29,2°  um  20h  p.  m., 
min.  25,8^   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02738;  max.   1,0276,  min.  1,0272. 
Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  warmeist  sehr  leicht,  a.  m.  N144°E, 
p.  m.  veränderlich,  erst  N9°E,  dann  N234°E  und  wieder 
N324°E;     der    Himmel    war    a.   m.    meist    klar,    anfangs 
zeigten  sich  einige  ci,  dann  nur  cu  2 — 3  aus  E,  p.  m.  nur 
noch  cu  2 — 3  am  Horizont. 
Ozongehalt  6;   Verdunstung  3,4  mm. 
Abends  sdiwaches  Meeresleuchten. 

1875,  den  23.  Dezember. 

Position:     16°  38,4'— 15°   10,3'  S-Br.,  172°  32,0'— 171°   59,9' 

W-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.     N19°E  bis  N8°E. 

Fahrt.     4,6—6. 
AVind:  Richtung.    Mittel  N65°E;  a.  m.  N8°E,  N64°E,  N8°E; 

p.  m.  N19°E  bis  N7G°E. 
Stärke.    Mittel  1,7;  meist  leicht,  jedoch  Abends  auffrischend 

bis  zu  5. 
Barom.:    Mitlei  758,82  mm;    2  max.   758,99  mm  um   10h  a.  m. 

und  760,21mm  um   10h  p.  m.,    2  min.   757,06  mm   um    2h 

a.  m.  und  758,13  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,8°;    max.  29,4°  um   2h  p.m.,    min. 

26,3°  um  10h  p.  ni. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  21,8  mm;  max.  22  5nmi  um  6h  a.  m., 

min.   21,2  mm  um   10h  p.  „i. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Anfangs  klar,    dann   beziehend 

bis  zu  cu  ni  6,   um  3h  aufklarend  bis  zu  cu  2—3,  Abends 

wieder  sich  beziehend   bis  zu  cii  ni  6 — 7. 
Richtung.    Aus  der  Windrichtung,  jedoch  von   10h  a.  a\.  bis 

Abends  nur  am  Horizont. 
Niederschi.:    Um  2h  30'  eine  Regenbiie. 


Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,9°;   max.  29,0°   um  2h  p.m., 
min.  27,2"  um   10h  p.  ,„. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02720;  max.   1,0274,  min.  1,0270. 

Allg.  Bemerk.:  Bei  leichten  N8°E-  und  N53°E- Winden,  die 
Abends  aber  bis  zu  5  auifriscliten  und  böig  wurden,  war 
der  Himmel  anfangs  klar,  bezog  sich  dann  bis  zu  cu  ni  6, 
es  zeigte  sich  Wetterleuchten  von  SE  bis  N ,  klarte  um 
2h  30'  nach  einer  Regenbiie  wieder  auf  bis  auf  cu  2 — 3 
am  Horizont,  bezog  sich  aber  Abends  wieder  bis  zu  eu  ni 
6—7  aus  NE,  Wcticrleuchten  von  E— N.  NEliche  Düimng. 
Farbe  kurnblau. 
Ozongehalt  0—1;  Regen  0,9  mm,   Verdunstung  3,5  mm. 

1875,  den  23.  Dezember. 

Position:  14°  49,4'— 14°  0,0'  S.-Br.;  172°  2,4'- 172°  11,6' 
W.-Lg. 

Schifl'sbew.:    Kurs.     N357°E   bis  N312°E;   p.  m.    anfangs  ge- 
lothet, dann  fast  N8°E. 
Fahrt,     a.  m.  anfangs  5,8,  dann  2 — 3;  Abends  5,5. 

Wind:  Richtung.  N50°E.;  a.  m.  N8°E,  N76°E,  NS°E,  p.  m. 
N31°E  bis  N76°E. 

Stärke.     Mittel   1,2;  a.  m.  leicht,  p.  m.  fast  still. 

Barom.:  Mittel  759,10  mm;  2  max.  759,99  mm  um  l()h  a.  m. 
und  760,11  mm  um  10h  p.m.,  2  min.  758,10  nun  um  2h 
a.  m.  und   758,49  mm  um  6h  p,  m. 

p.  m.,    min. 


Temp.  d.  Luft:    Mittel   28,0°:    max.  29,3°    uii 


ziiS     um  L'"  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:     Mittel   21,1  mm;    max.  22,6  mm   um    2h 
a.  m.,  min.   20,5  mm  um   10h  p.  i„, 

Wolken:    Gattung   u.  Betrag.     Anfangs    cu  ni    aus   NE  4 — 3, 
dann  aufklarend  bis  auf  cu  ci  und  cu  str.   3 — 4  am  Hori- 
zont; Abends  wieder  ganz  klar. 
Richtung.     Wie  angegeben. 

Niederschi.:    Früh   vor   2h  a.  m.   wenig    Hegen;    p.   m.    liegen 
von  6h  20'  bis  7h. 

Zustand  d.  See:  Temp.  Mitt.-l  28,0°;  max.  2S,S°   um  2h  p.  m., 
min.  26,5°  um  2h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02717;   max.   1,0273,  min.   1,0269. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  N53°E  Vin-mittags  leicht,  flaute 
p.  m.  ab  und  ward  fast  still:  am  Himmel  zogen  anfangs 
cu  ni  4 — 3  aus  NE,  es  fiel  auch  ein  wenig  Regen,  dann 
klarte  es  auf,  und  fortan  sah  man  nur  einige  ci  str.  oder 
cu  Str.  3 — 4  am  Horizont,  Abends  war  es  indess  wieder 
ganz  klar  und  die  See  ganz  glatt.  Abends  Meeresleuchten 
in  Scheiben  und  kleinen  Punkten. 
Ozongehalt  3 — 4;   Verdunstung  2,5  mm. 

1875,  den  24.  Dezember. 

f  13°  46,4'— 13°  39,6'  S.-Br.;   172°  4,1'— 171°  52,7' 

W-Lg.; 
I  dann    von   10h  ;,.  ]„.  ^b    zu   Anker    im  Hafen    von 
l  Apia. 

Schiffsbew.:  Kurs.   N53°E,  dann  N1G6°E. 

Fahrt.    2,5,  dann  5,2. 
Wind:   Richtung.     Mittel  N72°E;  a.  m.  leicliter  unbeständiger 
Wind  N8°E  bis  N143°E,  p.  m.  still. 
Stärke.     Mittel  0,2. 
Barom.:     Mittel    758,60  mm;     stieg    anfangs     bis    zum    max. 
759,45  mm    um    6h  a.  m.    und    fiel    dann    bis   zum    min. 
757,47  mm    um    6h    p.  m. ,     stieg     aber     wieder    bis    zu 
759,04  mm   um  10h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,1°;   max.  29,3°    um  2h  p.  m.;    min. 

24,0°   um    10h  p.  „,. 
Spannkr.    d.  Dünste:    Mittel  20,9  mm;    max.   21,3  mm    um  2h 

a.  m.,  min.  20,4  mm  um   10h  g.  ni. 
Wolken:   Gattung  u.  Betrag,     a.  m.    meist   bezogen    mit  cu  ni 
9 — 10,  eine  Zeit  lang  nach  3h  klar;   p.  m.  cu  ni  6 — 7  am 
Horizont,  nach  4h  aufklarend  bis  zu  cu  1 — 2. 
Hii'litung.    Aus  der  Windrichtung  ziehend. 
Niederschi.:    Um  2h  a.  m.  leichter  vorübergehender  Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.   Mittel  28,2°;  max.  29,4°  um  2h  p.m., 
min.  27,3°  um  2h  a.  m.  und  um   10h  p.  nj. 
Spezif.  Gewicht.  Mittel  1,02595;  max.  1,0271;  min.   1,0245. 
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Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  a.  in.  .still  bis  leicht  und  un- 
beständig NOS°E,  NS°K  und  NU3°E,  p.  m.  aber  ganz 
still.  Der  Himmel  war  a.  m.  meist  ganz  bedeckt  mit 
cu  ni  9 — 10  aus  der  Windrichtung  ziehend,  es  fiel  um 
2''  ein  leichter,  nicht  anhaltender  Kegen;  klarte  gegen 
Morgen  etwas  auf,  bezog  sich  aber  bald  wieder  voll- 
ständig; man  sah  auch  viele  Regenböen  im  N;  p.  m. 
klarte  es  immer  mehr  auf  bis  zu  cu  1  —  2  am  Horizont. 
Üzongehalt  1,2:  Kegen   1,4  mm,  Verdunstung  2,1  mm. 

1875,  den  25.  Dezember. 

Position:  Hafen  von   Apia. 
SchiÖ'sbew.:   Kurs.  — 

Fahrt.   — 
Wind:  Richtung.  Mittel  X92E°;  a.  m.  meist  still,  um  10''  erhob 

sich  leichter  N233°K,  p.  m.  N8°E,  dann  N08°E,  Abends 

still. 
Siärke.    Mittel  0,2. 
ßarom.:    Mittel  757, o9  nmi;    liel   vom    ma.\.   7.>S,12  mm  um  2h 

a.  m.   bis    zum  min.   756,05  mm  um   Ij''  p.  m..   stieg  dann 

bis  757,42  mm  um   10''  p.  ni. 
Temp.  d.  Luft:   Mittel  2G,1°;    max.  28,8'"   um   lOh  a.  ni..  min. 

23,4°  um  2li  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   21,6  mm;    max.  24,0  nun    am    2'' 

p.  m.,   min.   18.7  mm  um  6''  a.  rn. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  schön  und  klar,  nur  einige 

cu  oder  cu  str.  2 — o  am  Horizont;  p.  m.  bezogen  cu  ni  7, 

dann  mehr  aufklarend  bis  zu  cu  ni  3 — 4. 
Richtung,    p.  m.    mit   dem   Winde    ziehend,    a.  ui.    nur    am 

Horizont. 
Niederschi.:   1''  4,j'   p.  m.  bis  21i  5'  und  4''  5'  bis  4h  42'  Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,7°;  max.  29,0°  um  6''  p.  m., 

min.  26,2°  um  2h  a.  m. 
Spczif  Gewicht.    Mittel   1,02532;  max.   1,0260,  min.   1,0243. 
.MIg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  meist  still,  um   IQh  a.  m.  erhob 
"sich   ein    leichter  N233°J:,   der  Nachmittags  N8°E.    dann 

N98°E  wurde  und  allmählich  ganz  abflaute.    Der  Himmel 

war   a.  m.    klar,    nur   einige  cu   oder  cu  str.   zeigten  sich 

am  Horizont;  p.  m.  bezog  sich  der  Himmel  mit  cu  ni  aus 

der  Windrichtung   aus   N,    dann    aus   E.      Gegen   Abend 

klarte  es  auf  bis  auf  cu  ni  3 — 4  am  Horizont. 
Ozongehalt  1 — 2;  Verdunstung  2,3  mm. 

1.S75,  den  26.  Dezember. 

Position:   Hafen  vor  Apia. 
Schiflsbew.:    Kurs.  • — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.    Mittel  N24°E;    erst  um   lOh  a.  m.   N312°E, 
der  dann  um  2h  p.  m.  auf  X98°E  überging. 
Stärke.     Mittel  0,0;  meist  still. 
Barom.:    Mittel   756,94  mm;    max.  757,57  mm    um   lOh  p.  m., 

min.  756,05  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,2°;   max.  28,6°   um  2h   p.  m.,    min. 

23,4°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  21,3  mm;    max.   22,7  nun    um    6h 

p.  m.,  min.   19,7  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  klar  und  schön,  nur  cu  3 
bis  4   am  Horizont,    um    10h    cu  ni  4—5   aus    der  Wind- 
richtung; p.  m.  einige  cu  ci  3 — 4   aus  der  Windrichtung; 
Abends  ganz  bezogen. 
Richtung.    Wie  oben  angegeben. 
■   Niederschi.;  Regenböen   von   10h  a.  m.  ab. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  28,0°;   max.  28,5°   um  2''  p.  m.. 
min.  27,3°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02623:  max.   1,0268,  min.   1,025S. 
Allg.  Bemerk.:    Der   Wind  war  meist  still,  das  Barometer  liel 
im  Allgemeinen,    ebenfalls    die  Temperatur,    der  Himmel 
war    klar,    es    zeigten    sich    nur    Wolken    am    Horizimt, 
jedoch  gegen  10h  a.  m.   zogen  auch  cu  ni  4 — 5   aus  NW 
herauf  bei   sehr   leichiem    N312°E,    begleitet   von   Regen- 
böen, die  sich  dann  wiederholten  bis  zum  Abend,  Abends 
war  der  Himmel  ganz  bedeckt  mit  cu  ni  9  —  10. 
Ozongchalt   1—2;  Regen    10,2  mm,  Verdunstung  2,0  mm. 


1875,  den  27.  Dezember. 

Position:  Hafen  von  Apia. 

Scliitfsbew.;   Kurs.  — 
Fahrt.   — 

Wind:  Richtung.     Mittel  N261°E;   a.  m.  meist  still;  p.  m.  an- 
fangs N233°E,  dann  still,  dann  N323°E. 
Stärke.    Mittel  0,4;  p.  m.  anfangs  2,  Abends   1. 

Barom.:  Mittel  757,27  mm;  2  max.  757,62  mm  um  10h  a.  m. 
und  758,53  mm  um  10h  p.  m.^  ■_)  ,nj„.  7,jü,öO  mm  um  6h 
a.  m.  und  757,01  mm  um  6h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  26,1°:  max.  28,4°  um  10h  „.  m.,  min. 
24,3°   um  6h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  21,0  mm;  max.  22,6  uim  um  10h 
p.  m.,  min.   19,9  mm  um   2h  a.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Bis   10h  a.  m.  ganz  klar,    dann 
ganz  bezogen  mit  cu  ni  10;  dann   blieb  es  immer  bezogen, 
jedoch    um    6h  p.  m.    kurze   Zeit    etwas    weniger    bezogen 
bis  zu   cu   7—8. 
Richtung.    Unbestinnnt. 

Niederschi.:  a.  m.  von  ll)h  ab  Regenböen;  p.  m.  8h  10'  bis 
11h  20'  anhaltender  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  28,0°;   max.  28,6°   unj  2''  p.  m., 
min.  27,4°  um   10h  p.  „,. 
Spezif  Gewicht.  Mittel  1,02607;  max.   1,0266;   min.   1,0244. 

.\!lg.  Bemerk.:  a.  m.  war  der  Wind  meist  still,  der  Himmel 
ganz  klar  bis  IQh,  dann  bezog  er  sich  mit  cu  ni  10,  be- 
gleitet von  Regenböen,  welche  sich  bis  gegen  4h  p.  m. 
wiederholten,  p.  m.  war  der  Wind  umlaufend  und  un- 
beständig leicht,  oft  auch  ganz  still,  der  Himmel  meist 
ganz  bezogen. 
Ozongehalt  Ol:   Regen  7,1  mm.   Verdunstung   1,3  mm. 


Position: 


1875,  den  28.  Dezember. 

Hafen  von   Apia.     Zu  Anker  bis  gegen   10h  p.  m. 
13°  49,4'  .S-Br.;   17]°  30,4'  W-Lg.   um   10h  p.m. 
Schiflsbew.:  Kurs.    N87°E  1 
Fahrt.     4,8  ) 

Wind;   Richtung,    a.  m.  still;  p.  m.  beständig  N76°K. 

Stärke.    Mittel  0,5;    p.  m.  anfangs  2 — 3,    dann  auffrischend 

bis  zu  4. 

Barom.;    Mittel   757,47  mm;  2  max.  758,18  mm  um   10h  a.  m. 

und  758,59  mm  um   10h  p.  ^i.,  2  min.   757,36  mm  um  2h 

a.  m.   und  756,35  mm  um  2h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,8°;    max.  29,2°   um    2h    p.  m.,  min. 

24,0°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  20,8  mm;    max.  22,0  mm  um   10h 

p.  m.,  min.   19,5  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,  a.  m.  bezogen   mit  cu  ni  10:   p.m. 
etwas    aufklarend,    jedoch    nur    auf    kurze    Zeit    bis    zu 
cu  Str.  7—8. 
Richtung,    a.  m.   unbestimmt;  p.   m.   aus  ENE. 
Niederschi.;   Von   8h  -9h  p.   m.  eine  Stunde  Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,7°;  max.  28,0°  um  loh  p.  m.. 
min.  27,2°  um  6h  p.  m. 
Spezif  Gewicht.    Mittel   1,02648;  max.   1,0274,   min.   1,0261. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.  war  der  Wind  still,  gegen  Mittag  erhob 
sich  ein  sehr  leichter  Hauch  aus  N53°E,  der  Himmel  war 
ganz  bezogen,  klarte  indess  nur  auf  kurze  Zeit  gegen  2h 
p.  ni.  etwas  auf,  während  der  Wind    ans  N76°E  anfangs 
schwach  auffrischte  bis  zu  4. 
Ozongehalt  5—6;  Regen  27,0  mm,  Verdunst\ing  2,1   mm. 

lS7j,  den  29.  Dezember. 

Position:     14°  0,3'— 15°   59,2'    S-Br.:     171°    10,5' -170°   21,9' 

W-Lg. 
Schiflsbew.:     Kurs.     a.    m.    N166°E;     p.     m.    N154°E,    dann 
N143°E. 
Fahrt.     4,2—7,4;  p.  m.   7,0—8,0. 
Wind:    Richtung.    Mittel  N4S°E:    a.  m.  N8°E,  dann  N31°E: 
p.   m.  anfangs  N323°E,    dann  wieder  N31°E  und  N8°E. 
Stärke.    Mittel  3,4;  meist  4,  in  Böen  bis  zu  7  —  8  besonders 
um  2h  p.  m.  als  der  Wind  auf  N323°E  ging. 
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IJarum. :  Mittel  757,29  mm:  "J  max.  707,07  iiim  iiin  101' a.  m. 
und  7öS,7!)  mm  um  lOh  p.  m.,  2  min.  75(!,40  mm  um  21' 
a.  m.   und  7,')(j,91   mm  um  (jh  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  2(5,7°;  ma.\.  27,4°  um  Cl'  a.  ni.,  min. 
25,3°   um    inli   p.   m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  20,9  mm;  max.  22,1!  nun  um  ll'' 
p.   m..   min.    lS,.'i   mm  um    lOli   p.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Anfangs    nur  ni   ('>;    dann  ganz 
liezugen  cu   ni  9 — 10;    nur  kurze  Zeit   etwas  weniger  be- 
zogen um   10''  a.  m.  cu  ni   7 — S. 
Hiehtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 

Js'iedersehl.:  a.  m.  6''  50'  wenig  Kegen.  datiu  üegeuinieu;  p.m. 
2''  45'  starker  Regen,  ebenso  li''  15'  starke  Regenböen, 
von   lOli  ab  beständiger  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,9° ;   nutx.  27,7°   um  (Jl'  p.  ni.. 
min.  25,9°  um   lOli  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02742;  max.    1,0275,  min.   1,027:3. 

Allg.    Bemerk.:     Der  Wind  war  meist  N:31"E,    jedoch    um  21" 
a.  ni.    N:{23°K.    gleichmässig    stark  4,    jedoch    p.   m.    be- 
gleitet   von    starken  Böen    bis    zu    S.     Der    Himmel    war 
meist  ganz  bezogen  mit  cu  ni  0 — 10. 
Ozongehalt  ti:  Regen  0,4  nmi;   Verdunstung  2,9  nun. 

1875,  den  30.  Dezeniher. 

Position:  16°  18,0'— 17°  57,(5'  S-Br.,  170°  7,9'  — 1(;,S°  54,S' 
W-I,g. 

Sdiirtsbew.:    Kurs.    N)43°E.  dann  Ni;)7°E. 

Fahrt,    a.  m.  6 — 7;    um  10h  hij^  j-ii  9;    p.  m.  anfangs  noch 
7,2,  von  (51'  ab  3—5. 

Wind:  Richtung.   Mittel  N41°E;  a.  m.  N8°E,  N7ü°E,  N31°E; 
p.   ni.  N;J1°E,  N53°E,  N76°E. 
Stärke.     Mittel  4,1;    a.  m.  4 — 7,    sehr    ungleich    und    böig, 
p.  m.  abflauend  von  6  bis  zur  Stille  um  Ij''  p.  m.,    dann 
wieder  auffrischend  bis  zu  3. 

Barom.:  Mittel  758,85  mm;  stieg  bis  zu  758,89  mm  um  G'' 
a.  m.,  fiel  dann  bis  zum  min.  758  12  mm  um  2''  p.  ni. 
und  stieg  wieder  bis  zum  max.  7G1,17  nun  nm  10''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  24,9°;  max.  26,0°  um  K)''  p.  m.,  min. 
23,8°  um  6°  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  20,3  mm:  nuix.  21,7  mm  um  21' 
a.  m.,  min.  19,1  mm  um  6^  p.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Fast  immer  bezogen   mit    ni   10, 
gegen  Abend  etwas  aufklarend  bis  zu  cu  ni  7. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschi.:   Anhaltender  Regen  bis  gegen  9h  a.  m. 

Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  25,5°;  max.  26,1°  um  10h  a.  m., 
min.  25,4°  um   !0h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02713;  max.   1,0274,  min.    1.0268. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  ging  von  NS°E  nach  N76°E  und 
zurück  nach  N31°E  anfangs  4  und  sehr  böig  bis  zu  7, 
frischte  dann  bis  zu  6  auf,  begleitet  von  starkem  Regen 
bis  zu  9h  a.  m.  bei  ganz  bedecktem  Himmel  cu  10  aus 
der  Windrichtung  ziehend;  p.  m.  flaute  der  Wind  ab 
und  ging  auf  N53°E  bis  zur  Stille,  frischte  aber  aus 
N7()°E  wieder  auf  bis  zu  3;  der  Himmel  war  bezogen, 
nach  10h  etwas  durchbrochen.  Schwaches  Meeresleuchten, 
üzongehalt  10—11;  Regen   76,8  mm;   Verdunstung  2,1   mm. 

1875,  den  31.  Dezember. 

Position:     18°   12,6'— 19°    3,0'  S-Br.;    168°    43,5'— 168°    5,2' 

W-Lg. 
Sehiflsbew.:     Kurs.    a.  m.    N143°E.    jedoch    um    61'    gelotliet; 

p.  m.  N121°E,  N166°E,  dann  N76°E. 
Fahrt,    a.  m.  5,4 — 5,7;   p.  m.   5 — 6;   Abends  0,9. 
Wind:    Ri.'htung.     Mittel   N87°E;    a.  m.   N64°E  und  N76°E; 

p.  m.  N177°E,  N143°E,  dann  N8°E. 
Stärke.    Mittel  2,3;    a.  m.    anfangs    4,    dann    abflauend    bis 

zu  2;  p.m.  anfangs  5,  doch  rasch  abflauend  bis  zur  Stille. 
Barom.:     Mittel   756,94  mm;    max.   758,38  mm    um    2h  a.  m.; 

fiel  dann  bis  zum  min.  756,04  mm  um  2''  p.  m.,  um  dann 

wieder  noch  ein  wenig  zu  steigen  und  zu  fallen. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  24,6°;  max.  25,9°  um   10h  a.  ni.,  min. 

22,8°  um  6h  p.  m. 
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Spannliraft  ri.  Dünste:   Mittel   20,2  mm;  max.  21,7   mm  um  6h 

a.  m.,  min.   18,8  mm  um  (!''   p.  m. 
Wolken:  Gattinig  u.   Betrag.     Anfangs  fast  ganz  bezogen  mit 

cu  ni   8 — 9,   von  9''  a.  in.  ab  ganz  bewölkt  mit  ni   10. 
Richtung.      Aus  der  Windrichtung. 
N'iederschl.:   Früh  um  2''   wenig   Regen;  p.m.    von   2h — 5'' 40' 

Regen. 
Zustand  d.  See:   Temp.    Mittel   25,4°;   max.  25,9°   um  61'  a.  m., 

min.  24,8°  um   101'   p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel    1,02720;  max.   1,0274,  min.   1,0269. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.  war    der  Wind  N53°E,    meist  schwach, 

der  Himmel  bezogen   mit  cu  in,  die  aus  der  Windrichtung 


zogen,    begleitet    von    wenig  Regen    um    etwa 


2h 


a.  m.; 


p.  m.  um  Ih  flaute  der  Wind  ab,  ging  dann  durch  N53°E 
und  N98°E  mich  NI88°E  und  frischte  dabei  auf  bis  zur 
frischen  Briese,  um  4h  ging  er  aufN143°E  iiiui  flaute  da- 
bei ab;  der  Himmel  war  ganz  bezogen  mit  ni  10,  auch 
fiel  von  2h — 4h  Regen,  dann  sehr  starker  Regen  bis 
5I'  30'.  —  Leichte  See.  Farbe  kornblau. 
Üzongehalt  5 — 7;  Regen  0,2  mm;  Verdunstung  3,0  mm. 


1876,  den  1.  Januar. 

Position:     19°  3,8'— 20°  33,3'  SBr.;     167°    .59,0'— 167°  24,6' 

W-Lg. 
Sehirt'sbew.:  Kurs  a.  m.  N87°E,  daimK166°E;  p.  m.  N171°E, 

daim  N143°E. 
Fahrt,    a.  ni.  anfangs  0.6,  dann  5,2 — 5,5;   p.m.  4,8 — 5,5. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N71°E;  a.  m.  N31°E;  p.m.  N98°E, 

dann  N53°E. 
Stärke.    Mittel   1,4:  a.  m.  0  —  1;   p.m.  etwas  auffrischend  bis 

zu  3. 
Barom.:    Mittel  755,66  nun;  2   max.   755,94  mm  um    KU'  a.  m. 

756,70  mm  um   10h  p.  ja,^  o  ruin.   755,31  nun  um  2h  a.  m. 

und  754,92  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  25,0°;  max.  25,7°   um    lOl'  a.'m.,  min. 

24,1°  um  6li  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   19,2  mm;  max.   19,6  mm  um   10l> 

a.  m.,  min.   18,8  mm  um  6h   p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Beständig  bezogen,    meist  cu  ni 

9 — 10,  auch  Wühl  ni  str.  und  cu  str.  9 — 10,  aber  Abends 

aufklarend  bis  zu  cu  ni  3  am  Horizont. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  25,0°:  max.  25,3°  um  101'  a.  m., 

min.  24,6°   itm  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02728;  max.   1,0275,  min.   1,0271. 
Allg.   Bemerk.:    a.    m.    war    der    Wind    meist    N31°E,    dann 

N9S°E  aber  fast  still,  der  Himmel   düini  bezogen  aus  der 

Windrichtung;  p.  m.  frischte  der  N98°E-Wind  etwas  auf  und 

ging  Abends  auf  N53°E  bis  zu  3,    auch  klarte  der   Hori- 
zont auf  bis  zu  cu  ni  3  am  Horizont. 
Schwache  E-liche  Dünung.     Farbe  tiefblau. 
Ozongehalt  9 — 10;  Regen  5,1  mm;  Verdunstung   1,3  nun. 


1876,  den  2.  Januar. 

Position:    19°  44,8'- 21°  55,7'  S-Br.,    167°   16,5'— 166°   16,3' 

W-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.    N13S°E  bis  N133°E. 
Fahrt,     a.  m.  2,5—3,7,  p.  m.   3,2—6,0. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N24°E;    a.  m.  N9°E,    p.  m.  N9°E 

über  N32°E  nach  N54°E. 
Stärke.  Mittel  2,6;  a.  m.  2—3,   p.  m.  auflrischcnd  3 — 4. 
Barom.:    Mittel   756,34  mm:    2  max.   756,85  mm   um   10h  a.  m. 

und  757,39  mm  um   10h  p.  ,,!.,  2  min.  755,48  mm  um  2'' 

a.  m.  und  755,99  mm  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   25,9°;   max.  26,6°   um   10h  a.  m.,  min. 

25,0°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  20,6  mm;    max.  22,5  mm    um   2h 

p.  m..  min.   19,7  nun  um  2h  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.   schön    und    klar,    nur  cu 

Str.  oder  cu  ei  aus  N,  um   IQh  cu  str.  2—3  am  Horizont; 

p.  m.    anfangs    wie   am    Vcuinittag,    jedoch   um   6h    cu   8, 
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Regenböen  am  Horizont  und  cu  lebhaft  aus  der  Wind- 
richtung ziehend,  nach  7''  wieder  auficlarend  bis  zu  cu  2 
am  Horizont. 

Riilitnng.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niedert^i-hl. :  ü''  ÖO'   p.  m.   Regenböen. 

Zustand  d.  See:  Tenip.  Mittel  2ö,.i°:  max.  26. .5°  um  2''  p.  m.. 
min.  2-i,G°   um  It)''  p.  m. 

Spezif.  Hewieht.  Mittel  1,0271;);  ma.x.  1,0275,  min.  1,0266. 
Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  a.  m.  >!0°E  leicht  bis  schwach, 
frischte  aber  p.  m.  ein  wenig  auf  und  ging  Abends  auf 
N54°E;  schön  und  klai-er  Himmel,  nur  einige  cu  str. 
oder  cu  ci  zeigten  sich  aus  der  Windrichtung  oder  am 
Horizont,  jedoch  gegen  6h  p.  m.  kamen  wiederholte  Regen- 
böen, die  bis  7''  dauerten. 

Abends  sehr  schwaches  Meeresleuchten. 

O'zongehalt  6  —  7;  Verdunstung  2,3  mm. 


1876,  den  3.  Januar. 

Position:  22°  15,2'— 23°  31,5'  S-Br.,  165°  56,8'— 16-1°  42,6' 
W-Lg. 

Schiffsbew.:    Kurs.    N134°E. 

Fahrt.    5,8 — 6,8;  um  2'i  p.  m.  wurde  gelothet. 

Wind:  Richtung.  Mittel  N51°E;  fast  bestündig  N'55°E,  jedoch 
gegen  Mittag  kurze  Zeit  N33°E. 
Stärke.  Mittel  3,5;  meist  4,  gegen  2li  p.  m.  etwas  schwächer. 

Barom.:  Mittel  756,61  nun;  2  max.  756,85  mm  um  lOh  a.  ni. 
und  757,75  mm  um  10''  p.  m.,  2  min.  756,09  mm  um  6'' 
a.  ni.  und  755.99  mm  um  2''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  25,6°;  max.  26,9°  um  2li  p.  m.,  miu. 
25,0°  um  21'  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  20,9  mm;  max.  21,4mm  um  10'' 
p.  m.,  min.  20,6  mm  um  6''  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag,  a.  m.  anfangs  klar,  bis  auf  einige 
cu  ni  1 — 2  am  Horizont,  um  6''  hohe  ci  und  cu  1 — 3 
aus  NE,  die  sich  gegen  Mittag  vermehrten  bis  zu  cu  ci  5. 
p.  m.  klarte  es  wieder  melir  auf,  bis  zu  cu  str.  3  am 
Horizont. 
Richtung.    Aus  NE. 

Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  24,8°;   max.  25,5°   um  2''  p.  m., 
min.  24,3°   um   10''  p.  ra. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02721:  max.  1,0275;  min.   1,0270. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  meist  N55°E  massig,  nur  kurz 
vor  und  nach  Mittag  etwas  schwächer,  der  Himmel  klar, 
bis  auf  einige  sehr  hohe  ci  und  andere  cu  aus  der  Wind- 
richtung, um  Mittag  herum  jedoch  etwas  mehr  bewölkt 
bis  zu  cu  4 — 5.  Die  See  war  leicht  gekräuselt,  die 
Dünung  leicht  SSE,  die  Farbe  tiefblau. 
Abends  w-ar  die  Luft  recht  feucht. 
Ozongehalt  6 — 8;   Verdunstung  2,5  mm. 

1876,  den  3.  Januar. 

(Eingeschobener  Tag.) 

Position:    22°  51,4'  — 25°  9,0'   S-Br.,     164°  21,9'— 162°   55,4' 

W.-Lg. 
Schiffsbew.:  Kuns.   N134°E. 

Fahrt.    5,0—5,8. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N40°E:    meist  N33°E,    jedoch  früh 

Morgens  und  spät  Abends  N55°E. 
Stärke.    Mittel   3,4;  gleichmässig  3 — 4. 
Barom.:    Mittel  758,13  nun;   2  max.  758,28  mm  um   10''  a.  m., 

und    759,29   nun    um    10''  p.m.,    2  min.    757,36mm  um 

2''  a.  m.  und  757,87  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  25,7°:  max.  26,6°  um   lO''  a.  m.,  miu. 

24,9°  um  2li  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  21,1mm;    max.  21,7  mm   um   10'' 

p.  m.,   min.   20,8  nun   um  6''   p.  ra. 
Wolken:   Gattung  u.  Betrag.   Meist  klar  cu   2  —  3  am  Horizont 

und  einige  hohe  ci  aus  der  Windrichlung;  Abends  etwas 

bewölkter  bis    zu  cu  str.  6 — 7. 
Richtung.    Aus  NNE. 
Niederschi.:  — 


Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  24,6°;  max.  25,1°  um  2''  p.  m., 
miu.  23,8°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02715:  max.   1,0273,   min.   1,0270. 
Allg.  Bemerk.:     Der   Wind    war    meist    N33°E    und    gleich- 
massig  3 — 4,   der   Himmel   meist    klar    bis   auf   einige   cu 
und   hohe  ci   aus  NNE;    Abends   bewölkte   es   sich   etwas 
stärker  bis  zu  cu  ni  6 — 7. 
Leichte  Dünung  aus  ESE. 
Ozongehalt  9 — 10;  Verdunstung  2,0  mm. 


1876,  den  4.  Januar. 

Position:  25°  22,5'— 25°  50,7'  S-Br.,  162°  36,0'— 161°  31,5' 
W.-Lg. 

Schiftsbew.:  Kurs,     a    m.   N134°E;  p.m.  fast  N100°E. 

Fahrt,  a.  m.  6 — 4;    p.  m.  3 — 4;  um  6''  p.  m.  wurde  gelothet. 

Wind:  Richtung.    Mittel  Ni2°E;  a.  m.  N33°E,  p.m.  N323°E, 
dann  still. 
Stärke.     Mittel  1,6;  a.  m.  2—3,  p.  m.  1—2,  dann  still. 

Barom.:  Mittel  759,67  mm;  2  max.  759,80  mm  um  lOli  a.  m. 
und  761,07  mm  um  lO^  p.  m.,  2  min.  759,14  nun  um  2^ 
a.  m.  und  758,79  mm  um  2''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  25,6°;  max.  27,3°  um  10''  a.  m  ,  min. 
24,8°  um   611  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  20,9  mm;  max.  21,3  nun  um  10'' 
a.  m.,  min.  20,3  mm  um  6''   p.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.  klar,    nur  cu  2  am   llciri- 
zont,  später    sehr  hohe  cu  str.  3;    p.  m.    bewölkter  bis  zu 
cu  ni  6 — 7,  Abends  wieder  klar. 
Richtung.    Aus  der  AVindrichtung. 

Niederschi.:    Leichter  Regen  um  2''  p.m. 

Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  24,6°;  max.  25,3°   um  2li  p.  m.. 
min.  23,9°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02723;  max.  1,0274,  miu.   1,0271. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  a.  m.  N33°E  schwach,  ging 
p.  m.  auf  N323°E  und  flaute  ab  bis  zur  Windstille,  der 
Himmel  war  a.  m.  meist  klar  und  der  Hoi-izont  besetzt 
mit  wenigen  cu,  später  zogen  hohe  cu  str.  ans  der  Wind- 
richtung, p.  m.  bezog  es  sich  bis  zu  cu  ni  7,  es  wurde 
böig,  es  kam  auch  ein  leichter  Regenschauer  und  klarte 
Abends,  als  es  windstill  wurde,  wieder  auf  bis  zu  cu  str.  1 
am  Horizont,  a.  m.  leichte  N-Dünung;  Abends  See  glatt. 
Ozongehalt  8;  Verdunstung  2,1  mm. 

1876,  den  5.  Januar. 

Position:    25°  53,8'  — 27°  6,3'    S-Br.,    161°   16.7'— 159°   48,1' 

W-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.  a.  m.  anfangs  N111°E,  dann  N139°E,  p.  m. 

N1.34°E. 
Fahrt,     a.  m.    anfangs    0,7,    dann    (mit    Dampf)    5,4  —  6,6, 

p.m.  8,0,  Abends  aber  nur  3,1   (ohne  Dampf). 
Wind:   Richtung.  Mittel  N211°E;  anfangs  N325°E  von  6''  a.  ni. 

ab  aber  N235°E  bis  N201°E. 
Stärke.     Mittel  2,2;  a.  m.  0—2;  p.  m.  auffrischend  3 — 4. 
Barom.:    Mittel  759,67  mm;    2  max.  760,64  mm   um   10''  a.  m. 

und  760,26  mm  um   10''  p.  m.,    2  min.  759,04  nun  um  2'' 

a.  m.  und  758,89  mm  um  6''  p.  ni. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  24,9°  ;  max.  25,6°  um  2''   p.  ni.,    miu. 

23,6°  um  10''  p.  ra. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   19,7  mm;    max.  21,0  ujni    um    6'' 

a.  m.,  min.   17,4  mm  um  2''  p.  m. 
Wolken:    Gattung   u.  Betrag.     Anfangs   bezogi'U    mit   cn  ni  8, 

um    8''  a.  m.   aufklarend   bis   zu  cu  ni  4—5,    p.  m.    klar, 

nur  cu  2 — 3  am  Horizont,  Abends  bezogen  bis  zu  cu  ni  8. 
Richtung.  Mit  dem  Winde  ziehend,  jedoch  8''  a.  m.  hohe  ci 

aus  KNE.   bei  N235°E-Wind. 
Niederschi.:     Um    10''   a.  m.    ganz    leichter     vornhergehender 

Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  24,2°;  max.  24,7°   um  2'' p.  m., 

min.  23,5°  um   lOl"  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02718;  max.  1,0274,  miu.   1,0269. 
Allg.  Bemerk.:     Der  Wind  war   anfangs    sehr   leicht  N325°E, 

ging   aber   bald    auf  N235°E    und    frischte    gegen    Mittag 

immer  mehr  auf,    ging  p.  m.  auf  N201°p;    bis   ?ur  Stärke 

von  3—4,  der  Himmel  war  anfangs  bezogen  mit  cu  ni  8 
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aus  der  Windrichtung,  Itlarte  gegen  S''  a.  m.  auf  bis  zu 
eu  ci  3,  die  cu  ans  der  AVindriehtung,  die  liolien  ei  aus 
KNK,  aueli  stellten  sieh  gegen  Mittag  leiehte  Regenböen 
ein,  als  der  Wind  südlielier  ging;  p.  ni.  klar  bis  auf  eu 
2 — 3  am  Horizont,  jedoeli  Abends  wieder  bezogen  mit 
eu  ni  8  aus  S.  a.  in.  schwailie  Dünung  aus  ENK,  Farbe 
tiefblau. 
OzDUgehalt  8 — 9:   Verdunstung    1,1)  nun. 


1876,  den  C.  Januar. 

Position:    27"   14,0'— '.'8°  42,!)'  S-Br.,   159°  40,1'— lüS"  S0,8' 

W-Lg. 
Schiftsbew.:  Kur.s.     N14G°E  bis  N140°E. 

Fahrt.     Anfangs  2,2,  dann  (mit  Dampf)  ö,2— G,0. 
Wind:  Kielitung.    Mittel  NTCE;  anfangs  N214°E,  von  Gl' a.  ni. 

ab  ^Tg^E:  p.  m.  N5G°E  und  NU7°E. 
Stärke.    Mittel   2,8;  anfangs  1 — 2,  von  C'  a,  m.  ab  3 — 4. 
Barom.:    Mittel   759, 04  mm;    2  max.  759,88  mm   um    10'' a.  m. 

und  7(>1,12  mm  um  10''  p.  m.;  2  min.  759,09  mm  um  2''  a.  m. 

und  759,09  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  23,2°;   lua.v.  24,0"   um   loli  a.  m..  min. 

22.2"  um  Gl'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel  18,2  mm;  ma.\.  18,9  ujui  um  2''  a.  m., 

min.    IG, 7  mm  um   2''  p.  m. 
Wolken:    Gattung  n.   Betraf. 

am   Horizont,  um  5''  a. 

bis  auf  cn  str.  5 — G. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:    a.  m.  gegen    0''    leichter  Regen;    p. 

9I1   20'  eine  Regenböe. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   22,7°;  max.  23.4^ 

min.  22,0°   um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02715;  max.   1,0273,  min.   1,0270. 
AI  Ig.  Bemerk.:  Anfangs  war  der  Wind  leicht,  noch  aus  N214°E, 

und  der  Himmel    klar    bis    auf   cu  ni  3 — 4  am  Horizont, 


Anfangs   klar,    nur 
.   bezogen  mit  ni    10 


cu 

ni 

3-4 

:    1' 

m. 

klar 

.   91 

10 

bis 

uni 

Gl'; 

.  m. 

um    5''   a.    m.    ging   der    Wind    auf  N79°E,    frischte  be- 
deutend auf,  und  der  Himmel  bezog  sieh  ganz  mit  ni,  es  fiel 

auch    leichter  Regen,   um  8''  klarte  der  Himmel    sich  auf 

bis  zu  cu  ci  5 — G;   p.  m.  ging  der  Wind  auf  Nü6°E,  der 

Himmel  war   klar,    es    zogen   einige  hohe  cu  str,  aus  NE 
und  Abends  gab   es  eine  Regenböe. 
Ozongehalt  8 — 9;   Regen  0,6  mm;  Verdunstung  2,0  mm. 


1876,  den  7.  Januar. 

Position:     29°  0,5'— 30°  48,3'  S-Br.,    158°   37,3'— 15G°    49,7' 

W-Lg. 
Schiflsbew.:    Kurs.     N135°E;  p.  m.  N129°E. 

Fahrt.    G,2— 8,0;  p.m.  7,G— 5,4. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N57°E,  N67°E  bis  N5G°E. 

Stärke.     Mittel  5,7;    a.  m.  anfangs  4   auffrischend   bis   zu  G 

und  p.  m.  noch  mehr  auffrischend   bis  zu  8. 

Barom.:  Mittel  759,69 nun;  stieg  anfangs  bis  zum  max.  760, 7C mm 

um  Gl'  a.  m.,    fiel   dann   bis  zum  min.  758,62  mm  um   10'' 

p.  ni. 

Temp.  d.   Luft:    Mittel  22,3°;   max.  22,8°  um   101'  p.  m.,   min. 

21,4°   um  6''  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  17,6  mm;  max.  IS, 9mm  um  2''  a.  m., 

min.   15,0  mm  um   10''  p.m. 
Wolken:  Gattung  ii.  Betrag,  a.m.  Bezogeirmit  ni  8 — 9,  p.uj.ni  10. 

Hiehtung.     Aus  NE. 
Niedersehl.:    Beständiger  Regen  von   ll''/4''  a.  m.  ab. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  21,5°;  max.  22,4°  um  10''  a.m., 
min.  20,3°  um   10''  p.  m. 
Spezif,  Gewicht,    Mittel  1,02702;  max,   1,0273,  min.   1,0267. 
Allg,  Bemerk,:  Der  Wind  war  NG7°E  bis  N5G°E  und  frischte 
immer  mehr  auf,  war  anfangs  massig,  wurde  gegen  Mittag 
stark  und  Abends   stürmisch,    das  Barometer   fiel  von  6'' 
a,  m,  ab   beständig,    doch    nicht   mehr  als  ca,   2  mm:    der 
Himmel  war  bezogen  anfangs  mit  cu  ni  S — 9,  p,  ni.  aber 
mit  ni   10  aus  NE  ziehend,    es   fiel  der  Regen  von  '/2II'' 
a,  m,  ab  den  ganzen  Nachmittag, 
2''  a,  m,  zunehmende  Dünung  aus  NE, 
Ozongehalt  9;  Regen  0,5  mm;  Verdunstung   1,7  mm, 


1876,  den  8.  Janutir. 

Position:    31°  5,5'— 32°  2,8'  S-Br,,    150°    31,7'— 155°   14,4' 

W-Lg, 
Schifi'sbew,:   Kurs,      N129°E. 

Fahrt,     a.  m,  5,5 — 8,0;   p,  m,  4,4;    um   2''   p,  m.  wurde   ge- 

lothet. 
Wind:  Richtung,    Mittel  N10°E;  a,  m,  N56°E,  p,  m,  N281°E. 
Stärke.     Mittel  2,6;    anfangs  8,   um  3''  a.m,    abflauend    bis 

zu  5 — 6;    p,  in.  immer  mehr  abfiauend  bis  zu  2 — 3. 
Barom.:   Mittel  758,61  mm;    2  max.   758,68  mm    um  10''  a.  m. 

und   759,59  nun  um   10''  p,  m, ;   2  min,  758,37  mm   um   2'' 

a,  m.  und  757,56  mm  um  2''  p,  m, 
Temp,  d,  Luft:    Mittel  21,8°;    max.  23,3"   um  2''   p.  m.,    min. 

20,6°  um  2''  a.  m, 
Spannkr,  d,  Dünste:     Mittel   17,7  mm;    max,   18,5  mm    um    2'' 

p.  m,,  min,   16,4  mm  um  lOli  p,  m, 
Wolken :    Gattung  u.  Betrag,     a,  in,  ganz   bezogen    mit   ni   10, 

klarte  um  8''  auf  bis  zu  cu  str,  3 — 4;  p,  m.  meist  bezogen, 

jedoch    um    6''    auf   kurze  Zeit    aufklarend    bis    zu    cu   str, 

4—5, 
Richtung,    Anfangs  aus  NE,  von  10''  a,  m,  ab  schon  aus  W, 
Niederschi,:     Der    Regen    des    vorigen    Tages    wurde     etwas 

schwächer,  hielt  aber  an  bis  3''  a,  m,:    von  da  bis  8''   15' 

a,  m.  vorübergehender  Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  21,0°;  max,  21,3°   um  6''  p,  m., 

min.  20,6°  um   10''  p.  m, 
Spezif,  Gewicht,    Mittel   1,02087;  max,   1,0270,  nun,   1.O207. 
Allg.  Bemerk,;  Der  stürmische  N5G°E  hielt  noch  an  bis  3''  a,  m, 

ebenso  der  Regen,    welcher   indess   allmählich  schwächer 

wurde;    von  3''  ab  flaute  der  Wind  ab,    aber  der  Regen 

dauerte  noch  vorübergehend  bis  8''  15',  dann  klarte  es  auf; 

p,  m,  ging  der  Wind  inmier  weiter  nach  N281°E  und  Haute 

noch    mehr   ab,    der  Himmel   bewölkte   sich  dabei  wieder 

meist  zu  8 — 10, 
a,   m,   Dünung    gekreuzt,    doch    meist    aus    NNE,       Abends 

W-liche  Dünung, 
Ozongehalt  10 — 11;  Regen  29,3  mm:   Vciduustung   1,4  mm, 


1876,  den  9.  Januar. 

Position:  32°  17,5'— 33°  33,1'  S-Br,,  154"  52,3'— 152°  ,54,1' 
W-Lg. 

Schiffsbew.:  Kurs,   N129°E. 

Fahrt,     a,  m,  7—8,  dann   3,G;  p,  m,  6—7, 

Wind:   Richtung,     Mittel  N251"E;  meist  N259°E,  nur  im  An- 
fange N247°E  und  Abends  N225°E, 
Stärke,    Mittel  3,5 ;  meist  3—4. 

Barom.:  Mittel  758,98  mm;  2  max.  759,44  mm  um  10''  a.  m. 
und  759,74  mm  um  lO'^  p.  m. ;  2  min.  758,02  mm  um  2'' 
a.  m.  und  758,02  mm  um  6''  p,  m, 

Temp,  d,  Luft:  Mittel  21,0°;  max,  21,8°  um  2''  a,  m,,  min, 
19,4°  um   lO'i  p,  m, 

Spannkr,  d,  Dünste:  Mittel  15,6  mm;  max.  16,3  mm  um  2''  a,  in,, 
min,   15,0  mm  um   10''  p,  m, 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a,  m,  anfangs  eu  str,  4,   gegen 
10''  a,  m,  mehr  bezogen  eu  ni  7 — 8;    p.  in,  fast  ganz  be- 
zogen mit  cu  ni   8 — 9,  Abends  mit  ni   10, 
Richtung,     Aus  WSW, 

Niederschi,:    8''  30'  p,  m,   bis   10''   leiiditer  Regen, 

Zustand  d,  See:  Temp,    Mittel  20,2°;  max,  20,7"  um  2''  a.  in., 
min,   19,5°  um   10'>  p,  m, 
Spezif,  Gewicht,     Mittel   1,02702;  max,  1,0272,  min,   1,0268, 

Allg,  Bemerk,:  Der  Wind  war  meist  N259°E  mit  geringen 
Abweichungen  nach  N247°E  und  N225°E  und  fast  gleich- 
massig  3 — 4;  der  Himmel  war  a,  m,  ziemlich  klar,  nur 
einige  cu  str.  zeigten  sieh  aus  WSW,  bezog  sich  gegen 
10''  dünn  bis  zu  cu  ni  7 — 8;  p,  m.  mehrte  sich  noch  die 
Bewölkung,  und  Abends  fiel  von  8''  30'  bis  lO'i  ein  leichter 
Regen, 
See  und  Dünung  W-lich,  massig, 
Ozongehalt  9 — 10;    Regen  0,1  mm;   Vciilunslung  2,7  mm. 
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1876,  den  10.  Januar. 

Position:    33°  44,5'— 34°  48,2'  S-Br.,  152°  32,9'— 152°  43,2' 

S.liiffsbfw.:    Kurs.      a.  m.  NI25°E,   N!11"K,  N19S°E:    p.  ni. 

N192°E,  N215°E,  N192°E. 
Fahrt,     a.  ni.  3 — 5;  p.  m.  5,2 — G,4, 
Wind:  Richtung.    Mittel  Nl,'il°E;  a.  m.  N192°E  bis  N13G°E, 

p.  m.  meist  N147"E,  Abends  spät  N13G°E. 
Stärke.   Mittel  3,5 ;  a.  m.  3 — 4,  gegen  Mittag  etwas  seliwäeher; 

p.  m.  auffrisehend  4 — 5. 
Barom.:    Mittel  759,14  mm;    2  max.  759,33  mm  um   101'  a.  ni. 

und  760,96  mm  um  lO''  p.  m;    2  min.  758,06  mm  um  6'' 

a.  ni.  und  758,32  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:   Mittel  19,0°;  max.   19,2°  um  21' a.  m.  und   um 

lO'i  a.  m.,  min.   18,6°  um   lO'i  p.  m. 
Spannlcr.  d.  Dünste:    Mittel  13,4  mm;  max.  14,6  nun  um  2li  a.  m., 

min.   12,3  mm  um  2h  p.  ni. 
Wolken:   Gattung  u.  Betrag,     a.  m.  meist  ganz  bezogen;  p.  m. 

aufklarend  bis  zu  cu  3,  dann  mehr  bezogen  en   ni  8  —  9, 

Abends  cu   ni  5 — 7. 
Richtung.     Aus  SE. 
Niederschi. :  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  19,4°;  max.  19,7°  um  2''  p.  m., 

min.  18,7°  um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02690;  max.  1,0270,  min.   1,0268. 
Allg.  Bemerk.:    Der  Wind  ging  gleich  anfangs  durch  N215°E 

auf  N171°E  und  bis  N136°E,  der  Himmel  war  a.  m.  meist 

ganz  bezogen,  klarte  jedoch  9''   30'  ein  wenig  auf;    p.  m. 

ziendich  klar,    ausgeprägte  Passatwolken,    oft   auch   ganz 

klar,  oft  schnell  ziehende  cu;  dcrWiud  frischte  ein  wenig 

auf  und  war  meist  N147°E. 
Dünung  aus  SzE. 
Ozougehalt  9 — 10;  Verdunstung   1,6  mm. 


1876,  den  11.  Januar. 

Position:    35°  15,0'— .36°  46,5'  S-Br.;    152°    47,3'— 153°  0,5' 

W-Lg. 
Schiilfsbew. :  Kurs.    a.  re.  meist  N183°E,  dann  N166°E;  p.  m. 

anfangs  wurde  gelothet,  Abends  N153°E. 
Fahrt.     '6—7. 
Wind:    Richtung.     Mittel    N103°E;    a.    m.    anfangs    N124°E, 

daun  N101°E:  p.  ra.  meist  N101°E,  Abends  N79°E. 
Stärke.     Mittel  4,2;  gleichmässig  4 — 5. 
Barom.:    Mittel  762,47  mm;  2  umx.  762,58  mm  um   lO''  a.  m. 

und   764,10  mm  um   10''  p.  m.,   2  min.  761,06  nun  um  2'' 

a.  m.  und   762,48  mm  um  2l'  p.  m. 
Temp.    d.  Luft:    Mittel    17,8°;  max.   18,8°   um   2''   p.  ni.,    miu. 

17,0°  um   101'  p.  m, 
Spannkr.    d.  Dünste:    Mittel   11,3  mm;  max.   12,4  m.n  um  lO'' 

a.  m.,  min.   10,1   mm  um   10''  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  meist  bezogen  cu  ni  8 — 10, 

selten  nur  cu  ni  5 — 6;  p.  m.  aufklarend  bis  zu  cu  4 — 5. 
Richtung.     Aus  E. 
Niederschi.;  Regenböen  etwa  um   10''  a.  m. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  17,9°;  max.  18,2°   um  6''  a.  m., 

min.   17,3°  um   10''   p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02682;  max.   1,0269,  min.   1,0267. 
Allg.  Bemerk.:    Der  Wind  war    anfangs  N124°E,    ging  dann 
.   allmählich  immer  weiter   nach  N100°E    und    Abends    auf 

N79°E,  anfangs  massig,  frischte  gegen  Mittag  auf  bis  zur 

frischen  Briese,  der  Himmel   war  a.  m.  meist  bezogen  aus 

E,  begleitet  um  10''  von  einigen  Regenböen;  p.  m.   klarte 

es  auf  bis  zu  cu  4 — 5. 
Dünung  aus  SE. 
Ozougelialt  7 — 8;  Verdunstung  2,8  mm. 


1876,  den  12.  Januar. 

Position:    37°   10,7'— 39°  0,0'  S-Br.:    1.52°    52,1'— 152°  30,7' 

W-Lg. 
S.'bitt'sbew.:  Kurs.    a.  m.  NI48°E;   p.  m.  N193°E.  daun  uu'ist 

NH8°E. 
Fahrt,    a.  m.  5 — 7;  p.  m.  4 — 7. 


Wind:    Richtung.     Mittel  N85°E;    a.  m.    meist  N81°E,  gegen 

Mittag  N92°E;    p.  m.  anfangs  N126°E,    dann  \<m  4'''  an 

2SI69°E  und  Abends  N81°E. 
Stärke.     Mittel  3,8;  a.  ui.  anfangs  3,  dann  auffrischend  bis 

zu  5;    p.  m.  abflauend   bis  zu   2—3,    aber  Abends  wieder 

auffrischend  bis  zu  5. 
Barom.:    Mittel   764,80  mm;  2  max.  765,12  mm  um   10''  a.  m. 

und  765,98  mm  um   lU''  p.  m.,   2  min.  763,95  mm  um  2'' 

a.  m.  und  764,71   mm  um  6''  p.  m. 
Temp.   d.   Luft:    Mittel  17,3°;  max.   18,5°  um   10''   p.  ui.,  miu. 

16,9°  um  2''  a.  m.  und  um   10''  p.  m. 
Spannkr.   d.    Dünste:    Mittel   10,9  mm;    max.   11,7  unu   uiu  6'' 

a.   m.,  min.  9,7  mm  um   10''  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Beti-ag.     Klar    und    schön    bis  3''  a.  m., 

nur  cu  4,    dann    ganz  bezogen  bis  4''  p.  m. ;    von    da  ab 

aufklarend  bis  zu  cu  str.  4 — 5. 
Richtung.     Aus  der  Windrichtung. 
Niederschi.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  17,1°;  max.  17,4°  um  10''a.  m., 

min.   16,7°  um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02667;  max.  1,0267,  min.  1,0205. 
Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  meist  N58°E,  nur  gleich  nach 

Mittag  eine  Zeitlang  N126°E,    meist    massig,    uui  Mittag 

etwas  flauer,    aber  Abends  etwas    mehr  auffrischend,    der 

Himmel    war    klar    bis   3'',    dann    mehr    bezogen    bis    zu 

cu  ni   10,  klarte  um  4''  p.  m.   bedeutend  auf. 
Dünung  aus  S  um  2''  a.  m. 
Ozongehalt  8 — 9;  Verdunstung  2,3  mm. 

1876,  den  13.  Januar. 

Position:    39°  23,0'— 41°  19,2'  S-Br.;  152°   12,9'— 150°  50,2' 

W-Lg. 
Schift'sbew.:    Kurs.     Fast  beständig  N147°E. 

Fahrt  5,6—7,2. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N72°E;    a.  m.    N80°E    bis  N57°E 

p.  m.  meist  N80°E,  Abends  N68°K. 
Stärke.     Mittel  4,6;    meist  5,    nur    gleich    nach   Mittag    etwas 

flauer. 
Barom.:  Mittel  764,67  nun;  2  max.  765,32  mm  um  10''  a.  m. 

und  764,53  mm  um   10''  p.  m.,  2  min.  764,97  um  2''  a.  m. 

und  763,54  um  6li  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  16,3°;    max.   16,8°  um  2''   a.   m.,    uiiu. 

15,2°  um  21)  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   11,1   mm;    max.   11.4  nun    um  G'' 

p.  m.,  min.  10,7  mm  um  10''  a.  m. 
Wolken:    Gattung   und  Betrag.     Anfangs  klar  und  schön,   nur 

cu  ni    4 — ö,    von    8''  ab    aber    fast    immer   ganz  bezogen 

cu  ni  10. 
Richtung.     Aus  ENE. 
Niederschi.:  a.  m.   11''   leichter  Regen;    p.  m.   2''  leichter  vor- 
übergehender Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  16,3°;  max.  16,8°  um  lOl'a.  m., 

min.   15,3°  um   10''   p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02663;  max.   1,0268,  min.   1,0265. 
Allg.    Bemerk.:  Der  Wind  war  meist  N57°E  und  gleichmässig 

frisch,  jedoch  um  2''  p.  m.  eine  kurze  Zeit  flauer,  während 

das  Thermometer  fiel   bis  zum  min.  des  Tages;  a.  m.  war 

es  klar  und  schön,    aber  von   8''   ab  fast  immer  bezogen; 

zu  bemerken    ist    noch,    dass    um  Mittag  der  Wind  ganz 

still    war    und    dann    1/2  Stunde    aus    N350°E    ein  leiser 

Lufthaucb  gespürt  wurde. 
Abends  Dünung  aus  SW. 
Ozongehalt  7 — 8;  Verdunstung  2,7  mm. 

1876,  den  14.  Januar. 

Position:  41°  46,4'— 42°  56,7'  S-Br.;    150°  25,1'— 149°  20,3' 

W-Lg. 
Schiflsbew.:    Kurs.    a.  m.  N1Ö2°E,  dann  N138°E;    p.  m.  an- 
fangs gelothet,  dann  N127°E,  Abends  N143°E. 
Fahrt.     7,0—6,2;  p.  m.  4,5—4,8. 
Wind:    Richtung.      Mittel  N65°E;    a.  m.  NS2°E    bis   N59°E; 
p.  m.  N37°E  bis  N82°E. 
Stärke.    Mittel  3,1;    ungleichmässig  bald  4,   bald  2,  Abends 
gleichmässig  3 — 4. 
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Barom.:    Mittel  7C0,0,S  mm;  fiel  bestäiidi;;  vom  niax.  7G'2,öO  mm 

lim  2''  a.  m.  I)is  min.  750,94  nun  nin   10''  jj.  ni. 
Temp.   (1.   Lnft:    Mittel   1G,3°;    niax.  IS.Ü"^  nni  ■>'<  \<.  ni.,  njin. 

lü,-i°   um  21'  a.  m. 
Spannkr.   d.   Dünste:    Mittel   11,8  mm;    max.   12,1;  njni   um  2'' 

p.  m.,  min.   11,1   mm  um  0''  a.  m. 
AVollcen:  Gattung  u.  Betrag,     a.  m.  meist  ganz  bezDgen  eu  ni 
!)  — 10,  gegen  Mittag  etwas  aufl;!arend  liis  zu  eu  sIr.  G — 7; 
p.   m.  wieder  bestäntlig  liezogen   eu   ni    10. 
Rielitiiug.     Mit  dem   Winde  ziehend. 
Niederschl.:  p.  ni.   11'' — 12''  leieliter  Regen. 
Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  15,1°:  max.   \.>A°  um  2'' p.  m., 
min.   14,9°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02G43;  max.   1,02GG,  min.  ],Ü2G3. 
Allg.  Bemerlc.:    Der  Wind    drehte    sieh    im  Laufe    des  Tages 
von  N82°E  naeh  N;57°E  und  wieder  zuriiek  naeii  N82°E. 
Die  Stärke  war  ungleieli  und  wechselnd    zwischen  ü  und 
2,  und  der  Wind  wurde  erst  gegen  Abend  gleielimässiger; 
der  Himmel    war    fast    immer    bezogen    mit  cu  ni  9 — 10, 
nur  kurze  Zeit  gegen  Mittag  etwas  weniger  bewölkt. 
Hohe  Diinnng  aus  SW,  Farbe  hellblau. 
Abends  Meeresleuchten  (Walzen). 
Ozongelialt  7 — 8;  Verdunstung   1,9  mm. 

1876,  den  15.  Januar. 

Position:    43°   13,G'— 44°   7,0'  S-Br.:    149°    18,2'— 147°  43,3' 

W-Lg. 
Seliiffsbew.:  Kurs.    Anfangs  N171°E,  dann  N182°E,    von   10'' 

a.  m.  ab  meist  N12G°E,  Abends  N114°E. 
Fahrt.     4,ö — 3,0,  nur  um  2''   p.  m.  7,4. 
Wind:     Richtung.     Mittel    N193°E;    a.   m.    anfangs    N103°E, 

dann  N137°E,  ging  um  9''  auf  N182°E;  p.  m.   beständig 

N216°E. 
Stärke.    Mittel  2,.S;    a.  m.   meist  3,   frischte   um   10''  auf  bis 

zu  5;  p.  m.  flaute  um  5''  ab  bis  zu  2 — 3,  und  erhob  sich 

um  7''  bis  zur  Stärke  G. 
Barom.:    Mittel  7.j3,19  nun;  fiel  vom  max.  7.34,40  nim   um  2'' 

a.  m.  bis  zum  min.   752,03  mm  um   G''  p.  m.,    stieg  dann 

wieder  bis  zu  753,17  mm  nm   10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   14,8°;    max.   15,5°  um    2''    p.  m,  min. 

13,G°  um   101'  p.  m. 
Spannkr.  d.   Dünste:    Mittel   11,0  mm;    max.    12,1   nun  um  2'' 

a.  m.,  min.   10,3  mm  um   10''  p.  m. 
Wolken:  Gattung  und  Betrag,    a.  m.  ganz  bezogen;  p.  m.  nm 

5''  aufklarend  bis  zu  eu  ni  5 — G. 
Richtung,    p.  m.  aus  SW. 
Niederschi.:    a.  m.  leichter  Regen  bis  ö*",  dann  starker  Regen 

bis   7I1   10'. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  14,6°;  max.  15,3°  um  10''  a.  m., 

min.   14,3°  um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02G40;  max.   1,02G6.  min.   1,0263. 
Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  anfangs  N103°E,  dann  N137°E 

schwach,    der  Himmel  ganz   bezogen,    leichter  Staubregen 

fiel    bis  5''    mid    dann    starker  Regen    bis  7''   10',    um  9'' 

ging  der  Wind  auf  N204°E  und  frischte   um   10''  auf  bis 

zu    4;    p.    m.    war    der    Wind    N216°E,    anfangs    frisch, 

flaute  ab  von  5'' — 7'',   frischte  dann  wieder  auf  bis  zu  G; 

um  5''  klarte  es  auf  bis  zu  cu  ci  5—0. 
a.  m.  XE  Dünung.     Seegang  zunehmend  SW. 
Ozongehalt   10 — 11;  Regen  0,G  mm;  Verdunstung   1,2  mm. 

1876,  den  16.  Januar. 

Position:    44°   19,0' -45°  0,8'   S-Br.,     140°   59,1'— 143°  49,3' 

W-Lg. 
Schiftsbew.:  Kurs.   N115°E. 

F"ahrt.     9,0   abnehmend   bis   0;   Abends   9,1. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N251°E;  a.  m.  N228°E  bis  N250°E, 

p.  m.  N284°E  bis  N228°E. 
Stärke.     Mittel  4,5;  a.  m.  anfangs  5 — 6.    dann  etwas  flauer 

4 — 5:  p.  m.  meist  4,  aber  bi'iig  bis  zu   7. 
Barom.:    Mittel  753,92  mm;   2  max.  754,25  nnn   iiiu   lll''  a.  m. 

und  753,84  mm  um   10''  p.  m.,    2  min.  753-78  unii   um  2'' 

a.  m.  und  753,71  mm   um  2''  p.  m. 


Temp.   d.   Luft:    Mittel   13,4°;    max.   14,5°  nm  2''  p.  m.,   min. 

12,0°  nm   lO'i  p.  m.     » 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  9,1  niui;  max.  10,0  nim  uuj  2''  p.  ni., 

min.   7,8°    um  2''  a.  ni. 
W'dkeii:    Gattung  u.  Betrag.     Meist  klar  und  schön  cn   1  am 

Horizont;  Abends  sich  beziehend   bis  zu  cu  ni  10  ans  SW. 
Richtung.     Aus  SW. 
Niederschi.:  p.  m.  von  7''  ab  leichte  vorübergehende  Regenböen. 
Znstand  d.  See:  Temp.  Mittel  12,9°;  max.   13,3°  um  10'' a.  m., 

min.    12,4"   imi    10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,0264;!:  max.   1,0265,  min.   1,0263. 
Allg.  Bemerk.:   Der  Wind  war  a.  m.   N239°E,  meist  4—5  und 

gleichmässig,  das  Wetter  schön  und  der  Himmel   fast  ganz 

klar;  p.  m.  war  der  Wind  anfangs  N284°E,  dann  N228°E, 

in  Böen  bis  zu  7,    von   7''   ab   vorübergehende  Regenböen. 

Hohe  SW- Dünung  unil  See. 
Ozongehalt  9 — 10;  Verdunstung  (?)• 

1876,  den  17.  Januar. 

Position:  45°  18,9'— 45°  38,9'  S-Br.,  142°  55,4'— 139°  59,9 
W-Lg. 

Schifl'sbew.:   Kur.s.  NllO°E,  N104°E  und  N93°E. 

Fahrt.     Anfangs   10,6,    dann   geringer  bis  zu  6,5;    p.  uj.  an- 
fangs wurde  gelothet,  dann   7   und   10,2. 

Wind:    Richtung.  "  Mittel    N258°E;    a.  m.    N228°E,    um    10'' 
N239°E,  p.  m.  anfangs  N262°E,  Abends  N.307°E. 
Stärke.     Mittel  4,1:    anfangs  6 — 7,    flaute   gegen  Mittag   ab 
bis  zu  4  und  frischte  erst  spät  wieder  auf  bis  zu  0. 

Barom.:  Mittel  753,88  mm;  stieg  bis  zum  max.  754,03  mm  um 
lO*"  a.  m.  und  fiel  dann  bis  zum  min.  752,67  nnn  um 
10h  p.  nt. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  11,6°;  max.  12,6°  um  2''  p.  m..  min, 
10,4°   um  6''  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  7,1  mm:  max.  7,9  mm  um  0''  a.  m., 
min.  0,7  mm  um   10''  p.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Den  Tag  über  meist  klar,  mir  cu 
2 — 4,  jedoch  zur  Zeit  des  Sonnenuntergangs  mehr  bewölkt 
bis  zu  eu  ci   7 — 8. 
Richtung,     a.  m.   aus  SW,    p.  in.    aus  W,    Abends  spät  nur 

am  Horizont. 
Niederschl.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.   Mittel  11,9°:  max.   12,6°   nm  2'' a.  m., 
min.   11,5°    um  G^  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel  1,02635. 

Allg.  Bemerk.:  Der  AVind  war  a.  m.  N239°E  und  anfangs 
steif,  flaute  gegen  Mittag  ab  und  ging  p.  m.  gegen  Abend 
bei  fallendem  Barometer  und  zunehmender  Bewölkung 
auf  N307°E;  als  dieser  AVind  dann  immer  mehr  auf- 
frischte, klarte  der  Himmel  wieder  auf  und  blieb,  wie 
a.  m.  ziemlich  klar. 
Ozongelialt  9 — 10;  Regen  0,9  mm:  Verdunstung  (?). 

1876,  den  18.  Januar. 

Position:    45°  41,6'— 45°  53,4'   S-Br.,    139°  3,G'— 133°  49,1' 

W-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.     N93°E,  von  G''  p.  m.  ab  N82°E. 

Fahrt.     10,4—13,5. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N.341°E;  N329°E,  von  0''  p.   m.  ab 

N3°E. 
Stärke.     Mittel    6,8;     steif,     von     0''    p.   m.    ab    zeitweilig 

stürmisch. 
Barom.:    Mittel  75J,60  mm;   2  max.  752,16  mm  um  lOl'   a.  m. 

und  751,03  mm  um   10''  p.  m.,    2  min.  751,65  mm  nm  0'' 

a.  m.  und  751,14  mm  nm  2''   p.  in. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   13,1°;   max.  14,0°  um   10''  a.  111..  min. 

11,8°  um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  9,2  mm:  max.  9,9  mm  um  10''  p.  m., 

min.  7,7  mm  um  2''  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  klar,    nur  cu  2 — 3    am 

Horizont,  gegen  Morgen  ganz  bezogen  cu   10:    p.  m.   auf- 
klarend,   aber   so,    dass   es   oft   ganz    klar  wurde  und  oft 

ganz  mit  cu  ni  bezogen  war. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschl.:  — 
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Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  13,0°;  max.  12, .0°  um  101' a.  ni., 
min.    10,9°  um  2l'  a.  m. 

.Spczif.  G.-wic'ht.  Mittel  1,02647,  ma.\-.  1,02ÜG,  min.  1,02G3. 
Allg.  Beniirk.:  Das  Barometer  erreichte  heute  .-ieinen  niedrigsten 
Stand,  vergliehen  mit  dem  Stande  des  vorigen  und  des 
folgenden  Tages,  das  Thermiimetcr  hingegen  zeigte  ein 
relatives  ma.x.,  der  Wind  war  beständig  steif  aus  NIj29°E;, 
von  6''  p.  m.  ab  sogar  mitunter  stünniseh  aus  N3°E,  der 
Himmel  war  anfangs  klar,  bezog  sieh  aber  fast  ganz  gegen 
Morgen  und  klarte  erst  Naehmittags  wii-der  auf.  so  dass 
es  Abends  abwechselnd  oft  ganz  klar  und  eben  so  oft 
wieder  ganz  bezogen  war,  aber  ohne  Kegen. 

a.  m.  Dünung  sehr  gering  aus  W,   leichte  See  aus  NW. 

Ozongelialt  9  — 10;  Verdunstung  1,1)  mm. 

1876,  den  19.  Januar. 

Position:  45°  52,'C— 4Ö°  51,8'  S-Br.,  1:52°  48,3'— 130"  10,3' 
W-Lg. 

Sehiffsbew.:  Kurs.    N87°E. 

Fahrt.     Anfangs  10,  von  C'  p.  m.   ah  4,4 — G,8. 

Wind:  Richtung.    Mittel   N320°E-,   a.  m.  anfangs  N4°E,   dann 
N285°E   und  N319°p:,  p.  m.  N29G''E,  Nol9°E  und  zurück 
nach   N308°E. 
Stärke.    Mittel   3,G;  anfangs  noch  stürmisch,  doch  sehr  bald 
abllanend  bis  zn  2,   von   lO'i  a.  m.  ab   3 — 4. 

ßarom.:  Mittel  755,17  mm;  stieg  beträchtlich  vom  min. 
751.14  mm  um  2''  a.  m.  bis  zum  max.  758,51  mm  um 
101'  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  12,3°;  max.  13,0°  um  21'  a.  ni.,  min. 
11,7°  nm  6l>  a.  m. 

Spannki'.  d.  Dünste:  Mittel  9,0  nun;  max.  9,7  nun  um  2''  a.  m., 
min.  8,G  mm  um  G''  a.  m. 

Wolken:    Gattung   und   Betrag,    a.  ni.    bezogen    bis    zu    cu  ni 
9 — 10,   klarte  um  91'  wieder  auf  bis  zu  cn  str.  3;    p.   m. 
meist  klar,  nur  um  6''  wieder  etwas  bezogen. 
Richtung.   Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschlag:  Leichter  Regen  a.  m.  von  21i   10' — 91'. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  11,5;   max.   12,2°   um   2''   p.  m., 
min.   11,1°   um   10h  p.  n,. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02635;  max.   1,02G5,  min.   1,02G2. 

Allg.  Bemerk.:  Das  Barometer  stieg  über  7  mm,  während  die 
Temperatur  der  Luft  etwas  sank,  der  Wind  war  anfangs 
noch  stürmisch  aus  N4°E,  flaute  aber  bald  ab  und 
schwankte  hin  und  her  zwischen  N285°E  und  N340°E, 
der  Himmel  war  a.  m.  meist  bezogen  mit  leichtem  Regen 
von  21' — 911,  war  aber  p.  m.  meist  klar  ohne  Regen, 
a.  m.  SW-Dünung,  Fai'be  azurblau;  p.  m.  Seegang  ab- 
nehmend. 
Ozongehalt  9 — 10;  Regen   1,4  mm;  Verdunstung   1,9  nun. 

187e,  den  20.  Januar. 

Position:   45°   51,2'— 45°  50,4'  S-Br.,    129°  35,0'— 127°  21,7' 

W-Lg. 
Sehiftsbew.:  Kurs.    N87°E. 

Fahrt.    6,5 — G,l;  um   10''  a.  m.  wurde  gelothet. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N272°E;    anfangs  N274°E,  von    G'' 

a.  m.  ab  N2G3°E,  Abends  spät  N308°E. 
Stärke.    Mittel  3,7 ;  a.  m.   3—4,  p.  m.  4. 
Barem.:    Mittel  7G3,5  mm;    stieg  vom  min.  758,02  mm  um  2'' 

a.  ni.  bis  zum  ma.x.   767,27  nun  nm   10''  p.  m. 
Temp.  d.   Luft:    Mittel   12,6°;    max.   13,4°   um  2''  p.  m.,    min. 

11,8°  um  6"  a.  m. 
Spaunkr.  d.  Dünste:  Mittel  8,0  mm;  max.   8,3  mm  um  G''  p.  m., 

min.  7,7  mm  um  2''  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Anfangs  bezogen   mit  cu  ni  6 — 8; 

nach  3''  aufklarend   bis  zn  cu  1 — 2;  p.  m.  anfangs  wieder 

bezogen,  dann  schön  und  klar  bis  zu  cu  1. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederselil.;  a.  m.  um  3''  eine  Regenböe. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  12,1°;  max.  12,8°   um  21'  p.  m., 

min.   11,1°  nm  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02637;  max.   1,0265,  min.   1,0263. 
All«.  Bcnjerk.:    Das   Barometer   stieg    über   9  nnu,    der  Wind 


war   fast   immer   N2G3°E   mässifj 


spät  Abends    auf 


N308°E,  der  Himmel  war  mit  schnell  ziehenden  Wolken 
aus  NW  bedeckt,  um  3''  a.  m.  kam  eine  Regenböe  aus  W, 
dann  klarte  der  Himmel  fast  ganz  auf;  p.  m.  bezog  er  sich 
wieder,  wurde  aber  gegen   Abend  wieder   fast   ganz  klar. 

a.  m.  SW-Dünung,  Seegang  schwach,  Farbe  hellblau;  p.  m. 
Wasserfarbe  etwas  dunkler,  .See  ruhig. 

Ozongelialt  8 — 9;  Regen  0,4  mm;   Verdunstung   1,7  mm. 

1876,  den  21.  Januar. 

Position:  45°  50,4'— 45°  50,3'  S-Br.,  126°  41,2'— 123°  22,2' 
W-Lg. 

Schitt'sbew.:  Kurs.     N88°E. 

Fahrt,     a.  m.  7,8  —  8,4;  p.m.  abnehmend   7,0 — 3,7. 

Wind:  Richtung.    Mittel  N335°E;  a.  m.  N331°E,  p.  m.  anfangs 
N354°E,  von  41'  ab  N331°E. 
Stärke.    Mittel  3,9;  a.  m.  4 — 5,  p.  m.  abflauend  bis  zu  2 — 3. 

Barom. :  Mittel  767,26  mm;  stieg  bis  zum  max.  7G7,91  mm  nm 
10''  a.  m.  und  tiel  dann  bis  zum  min.  7GG  64  mm  mu 
lO'i  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  13,3°;  max.  14,5°  um  21'  p-  m.,  min. 
12,4°  um  2''  a.  m.  und  nm   10''  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  8,6  mm;  max.  8,9  mm  um  6''  p.m., 
min.  8,2  mm  um   10''  a.  m. 

Wolken:    Gattung  n.  Betrag.     Den  Tag  über  schön  und  klai-, 
meist  cn  str.  oder  ci  2—3,  jedoch  um  6''  p.  m.  cu  ci  8. 
Richliiug.     Aus  NW. 

Niederschi.:    — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  12,3°;  max.  12,7°  um  10''  a.  m., 
min.   11,8°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02643;  max.   1,0266,  min.   1,02G3. 

Allg.  Bemerk.:  Das  Barometer  erreicht<'  gegen  Mittag  ein  rela- 
tives Maximum,  indem  es  Nachmittags  beständig  tiel;  der 
Himmel  war  fast  den  ganzen  Tag  nu^ist  klar,  es  zeigten 
sich  nur  wenige  leichte  Wolken  aus  NW,  der  Wind  war 
fast  beständig  N331°E  massig  bis  frisch,  flaute  aber  p.  m. 
wieder  ab.  Abends  diesiger  Horizont, 
a.  ni.  SW-Dünung,    leichte  gekräuselte  See  aus  NW,    Farbe 

a.  m.  hellblau,  p.  ui.  dunkler. 
Ozongehalt  8;   Verdunstung  1,7  mm. 

1876,  den  22.  Januar. 

Position:    45°  51,3'— 45°  58,8'  S-Br.,   123°  2,7'— 120°  9,2' 

W-Lg. 
Schiö'sbew.:  Kurs.     N93°E. 

Fahrt,     a.  m.  2,8-6,0;  p.  m.  7,5—11,5. 
Wind:     Richtung.      Mittel   N341°E;    a.  m.    N332°E,    um   10'' 

N310°E;   p.  m.  anfangs  N343°E,  dann  N355°E. 
Stärke.    Mittel  3,4;  anfangs  2,  frischte  aber  immer  mehr  auf 

bis  zu  6. 
Barom.:  Mittel  7G3,50mm;  fiel  fortwährend  Viun  max.  764,60mm 

um  2''  a.  m.  bis  zum  min.  762,06  mm  um   10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   13,2°;    max.   14,4°  um  2''  p.  m.,    min. 

11,6°  um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:     Mittel  9,7  mm;    max.   10,5  mm    um   10'' 

p.  m.,  min.  9,2  mm  um  lO'i  a.  ra. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,      a.  m.  fast  klar,    nur   str.  2  am 

Horizont  und  leichte  cn  ci  3  aus  NW,  gegen  Mittag  sich 

beziehend  und  p.  m.  fast  immer  bezogen  bis  zu  ni   10. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:    a.  m.  früh  Thau;    p.  m.   von    8''    ab    beständiger 

feiner  Regen. 
Znstand  d.  See:  Temp.    Mittel  12,7°;  max.  13,0°  um  2''  p.  in., 

min.   12,2°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht,    Mittel   1,02645;   max.  1,02C5,  min.  1,0264. 
Allg.  Bemerk.:   Das  Barometer  fiel  unbedeutend  aber  beständig, 

der  Wind  war  a.  m.  N3,32°E,    ging    dann    auf  N310°E, 

frischte  dabei  auf  von  2  bis  4,  war  p.  m.  meist  N355°F;  und 

frischte  ferner  auf  bis  zu  6,  flaute  indess  nach  11''  wieder 

ab;  der  Himmel  war  a.  m.  meist  klar,   aber  diesig,  bezog 

sich  gegen  Mittag  und  war  p.  m.  meist  ganz  bezogen,  v(ui 

8''  ab   fiel  ein  feiner  Regen, 
a.  m.  See   leicht   gekräuselt,    Dünung  SW-lich,    Farbe  blau ; 

p.  m.   Wasserfarbe   dunkelblau. 
Ozongelialt  9;  Verdunstung   1,2  mm. 
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1876,  den  23.  Januar. 

Position:    4ß°   1,0'— 4G°   10,5'  S-Br.,    119°   29,2'— Uf.°  iG,?,' 

Schiffsbew.:   Kurs.     N93°E. 

Fahrt,     a.  m.  5,2,  um  C'   wunlo  gelothet.   dann  l.'),0;    p.  ni. 
G,G— 10,7. 

Wind:    Richtung.     Mittel  N322°E;    a.  in.   meist  N.355°K,    um 
lOli  N332°E;    p.  m.  N310°E,  Abends  spät  N29S°E. 
Stärke:   Mittel  4,5;  anfangs  4,  von  3''  ab  ganz  flau,  um  9'' 
lebhaft  auffrischend  bis  8;  p.  m.  abflauend  bis  zu  4,  dann 
von  2h  ab  wieder  auffrischend  liis  zu  6. 

Barom.:  Mittel  757,03  mm;  fiel  vom  max.  758,7tj  mm  um  2'' 
a.  m.  bis  zum  min.  754,60  mm  um  lO'i  a.  m.,  stieg  dann 
bis  757, (i2  mm  um   10''  p.  ni. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  13,4°;  max.  14,4°  um  10'' a.  m.,  min. 
12.7°   um  2''  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  10,8mm;  max.  11,9mm  um  \0^  a.m., 
min.   10,2  mm  um  2''  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  ganz  bezogen  ni  10;  p.  m. 
etwas  aufklarend,  ganz  dünn   bezogen  cu  ni  8 — 9  aus  W, 
Abends  wieder  ganz  bezogen  bis  zu  ni   10. 
Richtung.     Aus  der  Windrichtung. 

Niederschi.:  a.  m.  beständiger  Regen,  von  (!'' ab  verbunden  mit 
Nebel  bis  12'»  30';  p.  m.  Abends  Regen  von  10h  ah. 

Zustand  d.  See:    Temp.      Mittel    12,5°;    max.    12,9°    um    lO^ 
a.  m.,  min.  12,2°   um  10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02630;  max.   1,0265,  min.   1,0260. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  N355°i;  anfangs  massig,  flaute 
aber  rasch  ab,  war  um  3'i  fast  ganz  still,  frischte  indess 
um  9''  lebhaft  wieder  auf,  ging  dann  auf  N332°E  gegen 
Mittag  und  wurde  stürmiscli;  p.  m  war  der  Wind  wieder 
flauer  aus  N310°E,  frischte  aber  gegen  Abend  wieder  auf 
bis  zu  6;  der  Himmel  war  a.  m.  dicht  bezogen,  der  Regen 
fiel  von  12''  Nachts  bis  zum  Mittag,  dem  sich  von  6''  früh 
noch  der  Nebel  gesellte;  p.  m.  klarte  es  ein  wenig  auf, 
aber  nur  auf  kurze  Zeit,  Abends  fiel  wieder  liegen. 
Wliche  Dünung,  NW-See. 
Üzongehalt  10;   Regen  5,8  mm;  Verdunstung   1,0mm. 

1876,  den  24.  Januar. 

Position:    46°  11,9'— 46°  17,9'  S-Br.,    115°  50,4'— 112°  6,4' 

AV-Lg. 
SiliitTsbew. :  Kurs.     N94°E. 

Fahrt,     a.  m.   abnehmend    von  10,7 — 6,5:    p.  m.    zunehmend 

von  7,6—12,8. 
Wind:  Kichtung.   Mittel  N'254°E;  a.  m.  N333°E,  p.  m.  N221°E, 

Abends   N232°E. 
Stärke.     Mittel  3,8:    a.  m.  anfangs  6,    abflauend   bis   zu  3; 

p.  m.  wieder  auffrischend  bis  zu  7. 
Barom.:    Mittel  753,36  nun;    fiel  vom  max.  756,48  mm  um  2'' 

a.  m.  bis  zum  min.  750,48  mm  um  2''  p.  m.  und  stieg  dann 

bis  zu   754,45  mm  um   10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   11,5°;    max.   12,8°  um  2li  a.m.,   min. 

9,7°   um   lOli  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:     Mittel    8,9  mm;    max.   10,5  mm    um    2'' 

a.  m.,  min.  6,5  mm  um   10''  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Ganz  bezogen  mit  ni   10,  von  5'' 

p.  m.  ab  aufklarend  bis  zu  eu  ni  5. 
Richtung.    Aus  W,  von  5''  p.  m.  ab  aus  SSW. 
Niederschi.:    Regen  bis  5''  p.  m. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   11,4°;  max.  12,0°  um  10'' a.  m., 

min.   10,7°  um  lOl»  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02603;  max.  1,0264,  min.  1,0256. 
Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  a.  m.  N333°E,  anfangs  massig, 

flaute    aber    bald    ab    und  war  gegen   llh  schwach,    ging 

dann  S-lich,  frischte  um  2''  p.  m.  als  N221°E  wieder  auf, 

wurde  böig,   in  den  Böen   bis  zur  Stärke  7;   der  Himmel 

war  immer  ganz  bezugen  mit  Regenwolken,  welcher  bis  5'' 

p.  m.  anhielt,  dann  klarte  es  allmählich  auf  bis  zu  cu  ni  5,  im 

.SW  bis  S  zeigten  sich  starke  Wolkenbänke  und  an  beiden 

Seiteji  vorübergehende  Regenböen. 
a.  m.   Die  Wellen  leuchteten  auf  weite  Entfernungen:   p.  m. 

hohe  See  aus  SW. 
Ozongehalt  11 — 12;  Regen  22,4  mm;  Verdunstung  0,9  mm. 


1876,  den  25.  Jannar. 

Position:  46°  19,3'— 46°  30,2'  S-Br.,  111°  12,1'— 106°  45,9' 
W-Lg. 

Schift'sbew. :    Kurs.     N95°E. 
Fahrt.     9,4—12,6. 

Wind:  Richtung.    Mittel  N27G°E:  a.  m.  N255°E,  gegen  Mittag 
N267°E:   p.m.  N289°E,  .spät  Abends  N300°E. 
Stärke.      Mittel    7,0;    gleichmässig    steif    bis    .stürmisch    und 
Abends  sehr  böig. 

Barom.:  Mittel  756,77  nun;  stieg  vom  min.  754,84  mm  nm  2'' 
a.  m.  bis  zum  max.  758,20  mm  um  2''  p.  m.,  fiel  dann  bis 
zu  755,56  mm  um   10''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  11,2°;  max.  12,2°  um  6''  p.m.,  min. 
ü,6°  um  6''  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  7,9  mm;  max.  9,6  mm  um  10''  p.  m., 
min.  5,8  mm  um  2''  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Anfangs  ganz  klar,  dann  cu  ni 
3 — 4;  p.  m.  anfangs  ziemlieh  klar,  von  4''  ab  ganz  bezogen 
mit  ni   10. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschi.;  a.  m.  von  3''  bis  8''  meist  vorübergehende  Regen- 
böen; p.  m.  Regen   von  4''  30'  bis  6''. 

Zustand  d.  See;  Temp.    Mittel  11,4°;  max.  11,8°  um  6''  p.  m., 
min.   10,7°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02618;  max.   1,0262,  min.  1,0261. 

Allg.  Bemerk.;  Der  Wind  wehte  anfangs  steif  aus  N255°E, 
ging  bis  zum  Mittag  über  N267°E  nach  N289°E  und  erst 
Abends  auf  N300°E,  war  sehr  böig  und  wu:-de  dann 
stürmisch;  der  Himmel  war  anfangs  ganz  klar,  es  zeigten 
sich  bahl  einige  cu  ni,  verbunden  mit  vorübergehenden 
Regenböen  aus  SW,  die  aber  gegen  8''  a.  m.  aufhörten; 
um  4''  p.  m.  war  es  ganz  bezogen,  und  es  fiel  der  Regen 
von  4''  30'  bis  6''  30'. 
a.  m.  hoho  Dünung  und  See;  p.  m.  See  W-lich. 
Ozongehalt  9 — 10;  Regen   12,3  mm;  Verdunstung  1,1  mm. 

1876,  den  26.  Januar. 

Position:  46°  33,4'— 46°  51,5'  S-Br.;  105°  48,3' -101°  12,0' 
W-Lg. 

Schifisbew. :    Kurs.  N97°E. 
Fahrt.    10,2—11,3. 

Wind:    Richtung.     Mitte!  N291°E;    a.  m.    von    N302°E    über 
N291°E  nach  N270°E;  p.  m.  beständig  N291°E. 
Stärke.    Mittel  8,0;  stets  8,  in  den  Böen  oft  bis  9. 

Barom.:  Mittel  752,11  mm;  fiel  vom  max.  753,80  mm  um  2'' 
a.  m.  fast  ohne  Unterbrechung  bis  zum  min.  749,36  mm 
um  10''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  12,8°;  max.  13,1°  um  2''  p.  m..  min. 
12,2°   um  21'  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  10,0  mm;  max.  10,2  mm  um  ('■'' 
a.   m. ;  min.  9,8  mm  um  2''  p.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Den   ganzen  Tag  fast  ganz  be- 
zogen mit  ni   10. 
Richtung.     Aus  W. 

Niederschi.:  a.  m.  feiner  Staubregen  bis  5''.  diesig  von  10'' — 2'' 
p.  m.,  Abends  feiner  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  11,6°;  max.  11,9°   um  10'' a.  m., 
min.   11,0°   um  10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht,     Mittel   1,02608;  max.   1,0262,  min.  1,0259. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  gleichmässig  stürmisch,  in  den 
Böen  ward  er  zum  Sturm,  ging  a.  m.  von  N302°E  nach 
N2S0°E,  stand  aber  p.  m.  beständig  auf  N290°E.  Der 
Himmel  war  fast  immer  ganz  bezogen,  begleitet  von  feinem 
Staubregen  bis  5''  a.  m.,  dann  stand  es  dick  am  Horizont, 
p.  m.  war  es  ebenfalls  bezogen  und  dick,  Abends  fiel 
feiner  Regen. 
Wasserfarbe  hellblau,  p.  m.  zunehmende  See. 
Ozongehalt  10;  Regen  12.3  mm;  Verdunstung  1,0  mm. 

1876,  den  27.  Januar. 

Position:    46°   56,0'— 47°    17,5'  S-Br.;    100°   15,0'— 95°    39,0' 

W-Lg. 
Schifisbew.:    Kurs.     N98°E. 
Fahrt.    11,0—12,0. 
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Wind:    Ri,-htung.     Mittel  NSG-fE;    anfangs  N292°E,    von  i^ 
a.  m.  ab  N25S°K. 
Stärke.     Mittel  7,2;    anfangs  8—9;    p.  m.    etwas    abflauend 
bis  zti  6 — 7,  fortwährend  böig. 

Barotn. :  Mittel  7.52,18  inm;  stieg  beständig  vom  min.  747, .50  mm 
um  2''  a.  m.  bis  zum  max.   7ö.'),41   mm  um   10h  p.  ni. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel   11,:!°;    max.    11, S°   um  2h   p.   m.,  miu. 
10, (i°   um  (ili  a.  m.  und  um   10''   p.  m. 

Spannkr.    d.  Dünste:    Mittel    7,0  mm;    max.    !),t)  nun    um    2'! 
a.  m  ,  miu.  (i,li  mm  um   10''  p.  m. 

Wolken:   Gattung  u.  Betrag,     a.  m.    ganz    bezogen  mit  ni    10, 
um  öh    aufklarend    bis    zu    eu  ni    5,    Mittags  wieder  be 
zogen,  p.  m.  oft  klar  bis  auf  eu  4  —  7,    oft  ganz  bezogen. 
Richtung.     Aus  der  W^indrichtung. 

Niederschi.:    a.  m.    bis  Sh    feiner  Regen;    p.  m.  Abends    vor- 
übergehender Regen. 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel    10,8°;  max.   11,0"  um  21' p.  m., 
min.   10,7°   um   10h  p.  m. 

Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,026.33;  max.   l,02(;.i,  min.   1,0261. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  ging  bald  von  N202°E  auf  N258°E, 
böig  steif  bis  zum  Sturm,  flaute  aber  p.  m.  etwas  ab, 
das  Barometer  zeigte  anfangs  eine  starke  Depression, 
stieg  aber  im  Laufe  des  Tages  um  8  mm,  der  Himmel 
war  a.  m.  anfangs  ganz  bezogen,  es  fiel  ein  feiner  Regen 
bis  ah,  klarte  aber  um  ,5h  ziemlich  auf,  war  p.  m.  oft 
ziemlich  klar,  aber  Abends  spät  bezogen  mit  vorüber- 
gehendem Regen. 
a.  m.    sehr  hohe  See  aus  WSW;    p.  m.    sehr  hohe  See  aus 

SW. 
Ozongehalt  11—12;  Regen  0,6  mm;  Verdunstung  (•'). 

1876,  den  28.  Januar. 

Position:    47°    21,5'— 47°    42,4'    S-Br.;     94°    46,5'— 92°    2,5' 
W-Lg. 

Schiflfsbew.:  Kurs.    N101°E,   Abends  gegen   10h  N121°E. 
Fahrt,    a.  m.  11,3 — 8,3    abnehmend:    p.  m.    anfangs    wurde 
gelothet,  dann  5,4—8,0. 

Wind:  Richtung.  Mittel  N242°E;  a.  m.  N239°E;  p.  m.  N2.50°E, 
aber  gegen   10''  N228°E— N239°E. 
Stärke.    Mittel  5,7;  a.  m.  6 — 7,  abflauend  bis  zu  5:  p.  m.  5, 
aber  in  den  Böen  noch  bis  zu  7. 

Barom.:  Mittel  759,64  mm;  stieg  vom  min.   757,01  mm  um  2h 
a.  m.  bis  zum  max.   762,15  mm  um  10h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel   10,8°;    max.    11,4°  um  2h   p.  m.,  min. 
10,2°   um    10h   p.   ni. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  7,5  mm:  max.  7,7  mm  um  6h  p.  ni., 
min.  7,2  mm  um  2h  a.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Himmel  meist  klar,  nur  cu  oder 
eu  ni  3 — 4;  p.  m.  ebenso,  aber  auch  hohe  ci. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend,  ausgenommen  p.  m.  <lie 
ci  aus  NE. 

Niederschi.:  a.  m.  um  5h   30'  eine  Regenbiie. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   10,7°;  max.  11,0°   um  2h  p.m., 
min.   10,1°  um   10h  p.  m, 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02635;  max.   1,0264,  rain.  1,0262. 

Allg.  Bemerk.:  Das  Barometer  fuhr  fort  zu  steigen,  die  Stärke 
des  Windes  licss  nach  vnn  6  bis  zu  4,  ausgenommen  in 
den  Böen,  der  Himmel  war  meist  klar,  a.  m.  zeigten  sich 
wenige  cu  meist  am  Horizont,  auch  sah  man  vorüber- 
ziehende ni;  p.  m.  ebenfalls  klar,  leichte  cu  aus  der  Wind- 
richtung, aber  später  noch  hohe  ei  aus  NE. 
a.  m.  Schwaches  Meeresleuchten  im  Kielwasser;  starke  See 
und  Dünung  aus  W-Iicher  Richtung,  Farbe  hellblau:  p.m. 
Dünung  gleichfalls  SW-lich. 
Uzongehalt  11,0;  Regen  0,2  mm;  Verdunstung   1,2  mm. 

1876,  deu  29.  Januar. 

Position:    47°    58,8'— 49°    31,0'    S-Br.;    91°    22,7'— 87°    9,2, 

W-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.     N123°E;  Abends  spät  N120°E. 

Fahrt.    7,4—10,4. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N264°E;    a.  m.  N261°E— N2öO°E: 
p.  m.  N273°E,  spät  Abends  N261°E. 
Stärke.     Mittel   6,2;  a.  m.  meist  5;  p.m.  auffrischend,  steif 
bis  stürmisch. 


Barom.:  Mittel  760,00  mm;  fiel  beständig  vom  max.  761,42  mm 
um  6h  a.  m.  bis  zum  min.  757,85  mm  um   10h  p.   m. 

Temp.   d.   Luft:    Mittel   10,3°;    max.   10,5°   um  2h   p.  m.,  min. 
10,0°  um  6h  a.  m. 

Spannkr.    d.  Dünste:    Mittel    7,2  mm;    max.    8,0  mm    um    6h 
p.  m.,  min.  6,4  mm  um  2h  a.  m. 

Wolken:     Gattung    u.    Betrag,    a.    m.    meist    bezogen,     gegen 
Mittag  aufklarend  bis  zu  cu  3 — 4;  p.  m.  anfangs  cu  str.  5. 
Aben<is  wieder  bezogen  bis  zu  ni   10. 
Richtung.     Mit  dem   Winde  ziehend. 

Niedersehl.:  a.  m.   von  4h  an  vorübergehende  Regenböen;  p.  m. 
ebenfalls. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  10,2°;  max.  10,7°  um  10h  a.  ra., 
min.  9.5°  um   10h  p.  „j. 
Spezif.  Gewicht,    Mittel   1,02623;  max.   1,0264,  min.    1,0260. 

Allg.  Bemerk.:  Das  Barometer  fiel  um  beinahe  3,5  mui,  der 
Wind  ging  a.  m.  von  12h— 4h  allmählich  von  N250°E 
4—5  bisN295°E  5—6,  gleich  nach  4h  auf  N261°E  zurück, 
frischte  dann  bis  Mittag  bis  zur  Stärke  6  auf,  der  Himmel 
war  meist  bezogen,  aber  über  den  ni  sah  man  zeitweilig 
eine  Schicht  hoher  ci,  um  Mittag  herum  klarte  es  auf; 
p.  m.  ging  der  Wind  aufN273°E  und  frischte  noch  mehr 
auf  bis  zu  S,  Abends  zurück  auf  N261°E,  um  2h  zog  sich 
der  Himmel  fast  ganz  mit  laugsam  aufkommenden  weissen 
mittelhohen  cu  ni  zu ,  die  sich  zum  Theil  in  höher- 
stehende Str.  auflösten.  Abends  Wetter  diesig. 
a.  m.  SW-liche  Dünung,  Farbe  azurblau. 
Uzongehalt  10,0;   Verdunstung  1,0  mm. 


187(5,  den  30.  Januar. 

Position:    49°  49,0'— 51°    10,6'  S-Br.;    86°    17,7'— 82°    32,1' 
W-L". 

Schifl'sbevv.:  Kurs.    N119°E. 

Fahrt,    a.  m.   10,8—9.1;  p.  m.  8,5-6,8. 

Wind:  Richtung.    Mittel  N223°E;  anfangs  N238°E,  ging  dann 
auf  N204°E  um  6h;  p.  m.  N227°E,  Abends  spät  N272°E. 
Stärke.  Mittel  6,2;    a.  m.  anfangs  8,    um   6h  schon  9,  dann 
abflauend  bis  7;  p.  m.  immer  mehr  abflauend  bis  3 — 4. 

Barom.:  Mittel  761,18mm;  stieg  beständig  vom  min.  758,45  mm 
um  2h  a.  m.  bis  zum  max.  763,03  mm  um  10h  p.  „i. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel  9,6°;    max.  10,0°  um  10h  a.  m.,    miu. 
9,2°  um  Gh  a.  m.  und   um  6h  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  6,6  mm;  max.   7,1   nun  um  6h  a.  m., 
min.  6,3  mm  um   10h  a.  m. 

Wolken:    Gattung   u.   Betrag,     a.  m.  meist  bezogen  cu  ni   10, 
gegen   10h  aufklarend  cu  ni  6,  über  ihnen  hohe  ci;  p.  m. 
cu  oder  cu  ni  6,  Abends  cu  ni  10. 
Richtung.   Mit  dem  Winde  ziehend,  nur  die  ci  gegen  Mittag 
zogen  aus  NE- 

Niederschi.:   Um  Gh  eine  vorübergehende  Regenböe. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  9,1°;  ma^.  9,5°  um  10h  a.  m., 
min.  8,5°  um   10h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02615;  max.   1,0263,  min.   1,0259. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  anfangs  N260°E,  der  Himmel 
ganz  bedeckt,  zwischen  Ih  und  2h  ziemlich  klar,  während 
der  Wind  auf  N238°E  ging,  bis  6h  war  der  Wind  auf 
N204°E  gegangen  und  zum  Sturm  angewachsen  bei  be- 
decktem Himmel,  von  da  ab  flaute  er  allmählich  ab  im 
Laufe  des  Tages  bis  zu  massiger  Stärke,  gegen  10h  a.  m. 
klarte  es  auf  bis  zu  cu  ni  6  aus  S,  über  ihnen  sah  man 
hohe  ci  aus  NE;  p.  m.  4h  feine  hohe  str.  0 — 1;  am  SW- 
lichen  Horizont  eine  dunkle  ni-Masse,  die  sehr  langsam 
ziehend  bis  6h  2/3  des  Himmels  bedeckte  und  am  Abend 
denselben  völlig  einnahm, 
a.  m.  hohe  SW-liche  See.  p.  m.  sehr  schwaches  Meeres- 
leuchten im  Kielwasser. 
Ozongehalt  8 — 9;  Regen  0,3  mm;  Verdunstung  {'/). 


1876,  den  31.  Januar. 

Position:    51°    21,5'— 52°    12,3'  S-Br.:    81°    32,1'— 78°  31,2' 

W-Lg. 
Schiftsbew.:  Kurs.  a.  m.  N122°E;  p.  m.  N116°E,  dann  NI  14°E. 
Fahrt,    a.  m.  5,0 — 7,8,  dann  wurde  gelothet;  p.  m.  8,8 — 8,0. 
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Wind:  Richlung.    Mittel  N280°E:  a.  m.  meist  N294''E,  gegen 
Mittag  N2i;0°E;  p.m.  N272°E,  Abunds  spät  N294°E. 
Stärke.    Mittel  4,6;  a.  m.  anfangs  '.'> — 4,   auffrischend  bis  zu 
t>;  p.  m.  ebenso  beginnend  mit  4  und  auffrischend  bis  zu  6. 

Barom.:    Mittel   7(51,06  mm;    max.    761,66  mm    um    2''  a.  m., 
min.   760.30  mm  um   10''  p.m.;  Gang  unregelmässig. 

Tcmp.  d.  Luft:    Mittel  9,8°;    max.   10,4°    um    lOh  a.  m..  min. 
!),6°  um  21'  a.  m.  und  101'  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  8,4  mm;  max.  8,7  nun    um  2''  p.  ui., 
min.   7.9  mm  um  2''  a.  m. 

Wölken:    Gattung  u.  Betrag,     üen  Tag    über    meist    ganz  be- 
ziij;en  ni  10. 
liiclitung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niedei'scbl. :   a.  m.   feiner  Regen,  später  auch  Nebel  bis  6'';  p.  m. 
von  6''— 7I'  Nebel  und  Regen;  II''  l.V— 9''  ?i0'  feiner  Regen. 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  9,0°;    max.  9,5°   um  t!''   p.m., 
min.   8,9°  um  2''  a.  m.  und  um  lO''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02612;   max.   1,026;!,  min.   1,0260. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  anfangs  und  zu  Ende  des 
Tages  N294°E,  um  Mittag  etwas  S-licher,  frischte  a.  m. 
auf  von  4 — 6  und  ebenso  p.  m.  von  4 — 6.  Der  Himmel 
war  den  ganzen  Tag  meist  besetzt  mit  ni  10,  aber  kurz 
nach  6''  a.  m.  zeigte  sich  der  Horizont  im  SE  durch- 
brochen, und  es  klarte  von  dorther  im  Laufe  einer  halben 
Stunde  ganz  auf,  bezog  sieh  jedoch  um  7''  a.  m.  wieder 
aus  W.  mit  ni;  das  Wetter  war  den  Tag  über  diesig. 
a.  m.  abnehmende,  doch  inmierliin  starke  SW-liehe  Dünung, 
Farbe  azurblau;  p.  m.  zwischen  4''  und  ,")''  wechselte  die 
Wa>serfarl»e  in  schnellem  Uebergang  von  azurblau  in 
dunkelgrün  (schwarzgrün). 
Ozungchalt   10;  Regen  0,7  mm;  Verdunstung  0,9  mm. 


("■ 


1876,  den  1.  Februar. 

52°  20,0'— 52°  36.0'  S-Br.;    77°  42,1'— 74°  52,6' 

,,     ...  1  W-Lg.  bis  61'  p.  m. 

1  usitiiui'      ■ 

'    Tuesday-Bay,   Desolation  Isl.  Magellatins-Strasse 

um  10''  p.  m.  zu  Anker. 

Sehiftsbew.:  Kurs.  a.  m.  N103°E;  p.  m.  N294°E,  dannN14S°E. 
P^ihrt.    a.  m.  7,5 — 9,4;  p.  m.  3,1,  dann  9,0. 

Wiu<l:  Richtung.    Mittel  N272°E;   a.  m.  meist  N294°E,  gegen 
Mittag  N317°E:  p.  m.  N283°E,  von  4''  ab  N227°E.' 
Stärke.    Mittel  4,9;  begann  mit  5,  wurde  um  Mittag  immer 
stärker  bis  zu   7,    und  flaute  Abends  wieder  ab  bis  zu  4, 
in  Böen  noch  immer  7. 

Barom.:  Mittel  759,10  mm;  fiel  noch  bis  zum  min.  756,68  mm 
um   10''  a.  m..  stieg  dann  bis  zum  max.  761,96  mm. 

Temp.  (1.  Luft:  Mittel  8,8°:  max.  9,7°  um  2''  a.  m..  min.  7,8° 
um   10''  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  7,2  mm;  max.  8,6  mm  um  2''  a.  tn., 
min.  5,3  mm  um   10''  p.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.    ni   10;    p.m.    anfangs  ni 
8  —  10.   von  4''  ab  aufklareitd  bis  zu  eu  ni  5 — 6. 
Richtung.    Mit  dem   Winde  ziehend. 

Niederschi.:  a.  m.  beständig  feiner  Regen,  gegen  Mittag  auch 
Nebel;  p.m.  anfangs  anhaltender  Regen,  von  4''  an  zeit- 
weise Regenböen. 

Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  9,1°:  max.  9,6°  um  2''  p.  m., 
min.  8  6°  um   lOti   p.  m. 

Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02503;  nmx.   1,0260,  min.   1,Ol'35. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  der  Wind  war  N294°E,  ging  9'/2''  auf 
N317°E,  frischte  auf  von  5 — 6,  ging  aber  lll»  wieder 
auf  N272°E,  Stärke  5;  p.  m.  ging  er  auf  N282°E  bis  zur 
Stärke  7.  flaute  aber  Abends  wieder  ab,  derHiunnid  war 
a.  m.  gairz  bezogen;  p.  m.  zeigte  er  sieb  zwischen  1''  mid 
2''  durchbriichen,  der  Wind  ging  auf  N227°E,  nahm  zu 
bis  zur  Stärke  8  (in  den  Böen  9),  die  Luft  klarte  dabei 
etwas  auf  bis  cu  ni  7 — 8;  Abends  wurde  der  Himmel  bis 
zur  Hälfte  klar,  klare  Luft,  doch  zeitweise  Regenböen 
von  diesigem  Wetter  begleitet,  um  10''  war  der  Wind  oft 
ganz  still,  dazwischen  oft  heftige  umspringende  Regen- 
böen von  den  einschliessenden  Bergen. 
Ozungchalt  11 — 12;  Regen  6,7  mm;  Verdunstung  0,6  nun. 
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1876,  den  2.  Felnuar. 

Position:  Tuesday-Bay.     Zu  Anker. 

Sehiftsbew.:  Kurs.  — 
Fahrt.   — 

Wind:    Richtung.     Mittel    N249°E;    a.  m.   N249°E.    N204°E, 
N114°E:  p.  m.  N24°E,  N249°E  und  N227°E. 
Stärke.     Mittel    0,8;    sehr    veränderlich    a.  ni.    1—6;    p.  m. 
6—4,  in  Böen  9. 

Barom.:   Mittel  758,04  mm:  licl  voui  max.   762,56  nun  um  2'' 
a.  m.  bis  zum  min.  752,46  mm  um   10''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel  9,4°:    nuix.   11.8"    um  6''  p.  m.,    min. 
7,2°  um  21'  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  7,3  mm;   nmx.  9,2  mm  um  10''  p.  m., 
min.  5,7  mm  um  2''  a.  m. 

Wolken:    Gattung   u.  Betrag,     a.  m.    anfangs  cu   1 — 2,  um  611 
cu  ni  6 — 7,  darüber  ci,  bezog  dann  immer  mehr  bis  p.  m. 
zu  ni  10. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschi.:  p.m.  zeitweilige  Regenböen. 

Zustand   d.   See:   Temp.     Mittel   9,0°;  max.  9,5°   um  61'   p.  m., 
min.  8,6°   um  2''  a.  ni. 
Spey.if.  Gewicht.     Mittel   1,02287;  max.   1,0234,  min.  1,0224. 

Allg.  Bemerk.:  Wetter  in  der  Nacht  ziemlich  klar  mit  leichten 
Böen  bis  zur  Stärke  4,  ward  um  7''  a.  m.  fast  ganz 
still  (0—1).  um  9''  N24°E  und  frischte  auf,  sprang  zwischen 
9I1  und  lOh  wiederholt  zwischen  N159°E,  N24°E  und 
N339°E  um,  dann  bis  121'  N159°E  mit  Böen  bis  zur 
Stärke  7,  wechselte  von  121'— 21'  abermals  auf  N24°E— 
N339°E,  setzte  sich  dann  auf  N24°E— N35°E  fest  mit 
grosser  Heftigkeit  und  in  schnell  auf  einander  folgenden 
schweren  Böen  bis  zur  Stärke  9  wehend.  Um  61'  Abends 
sprang  der  Wind  auf  N227°E— N204°E  und  flaute  all- 
mählich ab  in  den  Böen  noch  bis  zur  Stärke  7 — 8. 
Wetter  a.  m.  klar;  p.  m.  dick  und  diesig,  mit  unter- 
brochenem starken  Regen. 
Leuchten  der  Wellenkämme  weithin  sichtbar. 
Wasserfarbe  dunkelgrün. 
Ozongehalt  12;  Regen   12,0  mm;   Verdunstung  0,8  mm. 


zu   Anker. 


1870,  den  3.  Februar. 

,,     .,.  (  Tuesdav-Bay  bis   IQl'  a.  m.  / 

rosition:       ,  ,■  ,,  ,.  ,.1,  .  ; 

(  Angosto-Haten  von  b"  p.  m.  ab.  ) 

Sehiftsbew.:  Kurs.  — 
Fahrt.  — 

Wind:  Richtung.  Mittel  N256°E;  a.  m.  N248°E— N203°E, 
dann  N259°E;  p.  m.  N24S°E— N293°E.  dann  N248°E— 
N271°E. 

Stärke.  Mittel  5,5;  a.  m.  auffrischend  von  3 — 8,  und  böig; 
p.  m.  5 — 6,  ebenfalls  böig. 

Barom.:  Mittel  752,37  mm;  stieg  von  751,54  nmi  um  21'  a.  m. 
bis  zum  max.  753,57  mm  um  21'  p.  m.,  flel  dann  bis  zum 
min.   749,92  mm  um   101'   p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  9,2°:  nmx.  10,0°  um  lOl'  a.  ni.,  min. 
8,5°   um  6''  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  6,7  mm;  max.  7,3  mm  um  2''  p.  m., 
min.  6,2  nmi  um  lOh  a.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Den  Tag  über  meist  ni   10  aus- 
genommen gegen  Mittag  etwas  klarer  bis  zu  cu   ni   7. 
Richtung.     Stets  mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschi.:  a.  m.  starke  Regenböen,  gegen  Mittag  mehr  ver- 
einzelt; p.  m.  starke  Regenböen  und  anhaltend. 

Zustand  d.  See:  Teni]).     Mittel  8,9°;  max.  9,2°   um  2''  a.  m., 
min.  8,6°  um  6''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel    1,02237;  max.   1,0233,  min.  1,0218. 

Allg.  Bemerk.  :  Regen  und  Wind,  letzterer  sprungweise  von 
N214°E — N271°E  ändernd,  nahmen  seit  3''  etwas  ab, 
Himmel  erschien  mehrfach  durchhruchen,  die  Regenböen 
waren  bis  Mitlag  etwas  schwächer,  und  der  Himmel 
klarer;  p.  m.  aber  bis  zum  Abend  herrsehte  ununter- 
brochener Regen,  der  Wind  setzte  in  starken  Böen  aus 
N248°E— N293°E  bis  zur  Stärke  7—8  ein,  dazwischen 
bis  zur  völligen  Stille  abflauend.  Wetter  sehr  diesig. 
Wasserfarbe  schwarzgrün. 
Ozongehalt  12,3;  Regen   16,8  mm;  Verdunstung  1,8  mm. 
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1876,  den  4.  Februar. 

Position:    Angostü-Hafen  bis  2''  a.  m. ,     Magellans-Strasse   bis 
lOli  a.  m. 

Sohiffsbew.:   Kurs.     N136°E,   N107°E,   N119°E,   N12°E  von 
Gh  a.  m.  ab. 
Fabrt.     7,0—9,0  von  6''  a.  m.  ab. 

Wind:  Riclitung.     Mittel  N260°E;  a.  ni.  meist  N248°E,  p.m. 
N293°E— N24S°E. 
Stärke.    Mittel    6,5;    anfangs   6  in   Böen   bis    9,    dann    auf- 
frischend 8,  in  Böen  bis  10,  gegen  Mittag  abflauend,  p.  m. 
allmählich  abnehmend  bis  zu  2 — 3. 

Barom.:  Mittel  744,69  rani;  fiel  beständig  vom  max.  748,14  mm. 
um  2li  a.  m.  bis  zum  min.  741,17  mm  um  lOli  p.  ni. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel  9,0°;    max.   10,6°    um  2h  a.  m.,    ujiii. 
6,2°  um  lOli  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  6,0  mm;  max.  6,3  mm  um  6''  a.  m., 
min.  5,8  mm  um  10''  a.  m. 

Wolken:    Gattung   u.  Betrag.     Meist  ganz  bezogen  mit  ni   10, 
etwas  durchbrochen  um  2''  a.  m.  und  um  2''  p.  m. 
Sichtung.    Mit  dem  Winde    ziehend. 

Niederschi.:    a.  m.   fast  ununterbrochene  Regenböen  bis  gegen 
lOli,  p.  m.  von  71' — 10'/2''  feiner  Regen. 

Zustand  d.  See:    Temp.    Mittel  8,2°;    max.   8,5°  um  2li   a.  m., 
min.  8,0°  um   lOli  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02298;  max.   1,0234,  min.   1,0222. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  wehte  aus  N226°E— N271°E,  vor- 
herrschend aus  N248°E  in  ausserordentlich  heftigen  Böen 
bis  zur  Stärke  9 — 10,  begleitet  von  starkem  Regen. 
Letzterer  nahm  an  Heftigkeit  gegen  Morgen  etwas  ab  und 
hörte  um  91/i''  a.  m.  ganz  auf,  auch  die  Böen  wurden 
schwächer,  während  der  Wind  um  10h  g^f  N293°E  bis 
N304°E  ging.  Das  AVetter,  bis  dahin  sehr  diesig,  oft  ganz 
dick,  ward  etwas  klarer,  der  Himmel  seit  10h  45'  etwas 
durchbrochen;  p.  m.  gegen  Ih  bezog  er  sich  wieder,  und 
seit  7h  war  auch  die  Luft  diesig,  es  fiel  feiner  Staubregen 
bis  lOVä''-  Der  Wind  war  p.  m.  schwach  und  gleich- 
massig  (3 — 5),  seit  11h  etwas  böig  mit  klarem  Wetter. 
Wasser  schwarzgriin. 
Ozongehalt   12 — 13;   Regen   18,8  mm;  Verdunstung  0,8  mm. 


187G,  den  5.  Februar. 

Position:  Pnnta  Arenas.     Zu  Anker. 
Schift'sbew.:  Kurs.  — 

Fahrt.   — 
Wind:  Richtung.  Mittel  N252°E;  der  Wind  war  meist  N247°E, 

N270°E  um  6h  a.  m.  und  N258°E  spät  Abends. 
Stärke.    Mittel  3,9;  a.  m.  meist  4,  in  den  Böen  bis  7,  p.  m. 

5,  dann  abflauend  bis  zur  Windstille. 
Barom.:  Mittel  747,18  mm;  stieg  beständig  vom  min.  742,34  mm 

um  2h  a.  m.  bis  zum  max.  7.50,37  mm  um   10h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   9,9°;    max.   11,9°    um  2h  p.  m.,    min. 

6,5°   um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,6  nun;  max.  6,2  mm  um  6''  a.  m., 

min.  4,8  mm  um  6h  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.   oben  cu  str.   oder  ci  str. 

2 — 3,  unten  cu  meist  2 — 3;    p.  m.  mehr  bewölkt  cu  oder 

cu  ni  7 — 9,  nur  um  11h  weniger  cu  4 — 5. 
Richtung.     Die   unteren   Wolken   mit   dem   Winde    ziehend, 

die  oberen  früh  Morgens  aus  N225°E  bei  N247°E-Wind. 
Niederschi.:   — 
Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  8,9°;  max.   10,0°  um   10h  a.  m., 

min.  8,0°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht:  Mittel   1,02347;  max.   1,0236;  min.   1,0233. 
Allg.  Bemerk.:  Wind  bis  Mittag  böig  bis  zur  Stärke  7,  Wetter 

schön  und  klar,  Himmel  njit  cu  2 — 7  bedeckt,  darüber  in 

der  Regel  ru  str.  und  ci  str.  in  grosser  Höhe  und  schwacher 

Bewegung;  p.  m.  ward  der  AVind  schwächer,  6h  Stärke  3, 

von  9h  ab  0 — 1,    der  Himmel  aber  auch  bezogen,   gegen 

10h  fast  ganz.     Wasserfarbe  grün. 
Ozongehalt  6 — 7;  Regen  0,6  mm;  Verdunstung  2,7  mm. 


1S76,  den  0.  Februar. 

Position:   Punta  Arenas. 

Schiffsbew. :  Kurs.  — 
Fahrt.  — 

AVind:  Richtung.  Mittel  N305°E;  a.  m.  Nord,  N33°E,  N281°E, 
p.  m.  N303°E,  Abends   spät  N258°E. 
Stärke.    Mittel  3,0;  a.  m.  schwach   1 — 3;   p.  m.  auffrischend 
4 — 6,  in  den  Böen  bis  7. 

Barom.:  Mittel  738,82  mm;  fiel  vom  max.  747,20  mm  um  2h 
a.  m.  bis  zum  min.  733,66  mm  um  6h  p.  m.  und  stieg 
dann  bis  735,87  mm  um   10h  p   m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  10,5°;  max.  13,4°  um  2h  p.  m. ,  nun. 
8,1°  um  2h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  7,1  nun;  max.  8,8  mm  um  liih  a.  m., 
min.  5,9  mm  um  2h  p.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag,  a.  m.  meist  ganz  bezogen  mit 
ni  10,  jedoch  gegen  Morgen  zeitweise  klarer  ni  4,  darüber 
cu  Str.  im  AA';  p.  m.  aufklarend  bis  zu  cu  oder  cu  ni  5 
bis  6;  Abends  oben  cu  aus  AV. 
Richtung,  a.  m.  abweichend  von  der  AVindriihtung  anfangs 
N.,  AVSW  bei  resp.  N-AVind  und  N33°E-AVind,  von  10h  ab 
und  p.  m.  mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschi.:  a,  m.  starker  Regen  bis  3h,  von  7h  ab  feiner 
Regen  bis  gegen  Mittag;  p.  m.  um  3h  feiner  Regen,  um 
5h  schwere  anhaltende  Regenböen. 

Zustand  d.  See:  Temp.   Mittel  9,1°;  max.  10,1°   um   10h  a.  m., 
min.  8,5°  um  2h  a.  m.  und   10h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02338;  max.   1,0235,  min.   1,0232. 

Allg.  Bemerk.:  Bei  schwachem  Nord-AA^ind  anhaltend  kräftiger 
Regen,  bis  um  3h  der  AVind  N23°E  ward  und  der  Himmel 
aufklarte.  Das  Wetter  blieb  schön,  der  Himmel  war  mit 
leichten  hohen  cu  str.  4  besetzt  bei  schwachem  N33°E- 
AVind,  bis  um  6t V'  aus  N270°E  eine  sehr  niedrige  ni- 
Schicht  heraufzog  und  von  7h  ab  feinen  Regen  brachte. 
Doch  erst  um  9';2h  ging  der  AVind  von  N33°E  auf 
N281°E  und  frischte  um  Mittag  bis  zur  Stärke  6  auf,  wo- 
bei auch  der  Hinjmel  aufklarte,  p.  m.  um  5h  setzte  eine 
schwere,  eine  halbe  Stunde  anhaltende  Regenböe  (Stärke  8) 
ein  und  von  da  ab  blieb  das  AA^elter  böig  mit  Regen,  und 
diesiger  Luft,  bis  es  nach  10h  abflaute. 
Ozongehalt  4;  Regen  0,8  mm;  A'erdunstung  2,0  mm. 


1876,  den  7.  Februar. 

Position:   Punta  Arenas. 

Schiffsbew.:  Kurs.  — 
Fahrt.  — 

AVind:  Richtung.  Mittel  N290°E:  a.  m.  anfangs  N247°E,  dann 
meist  N270°E,  p.  m.  im  Anfang  N303°E,  von  4h  N315°E. 
Stärke.    Mittel  4,3;  meist  4 — 5,  zuweilen  6. 

Barom.:  Mittel  743,17  mm;  stieg  von  741,84  mm  um  2h  a.  m. 
bis  zum  max.  745,35  mm  um  10h  a.  m.  und  fiel  dann  bis 
zum  min.  739,45  mm  um  IQh  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  7,7°;  max.  10,6°  um  lOh  a.  m..  min. 
G,0h  um  6h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,3  mm;  max.  6,0  mm  um  lOh  a.  m., 
min.  4,2  mm  um  6h  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.   Himmel  meist  mit  cu  oder  cu  ni  6 
bedeckt,  zuweilen  auch  stärker  bis  zu  10  am  Abend,  aber 
nur  auf  kurze  Zeit. 
Richtung.     Mit  dem  AVinde  ziehend. 

Niederschi.:  Von  lOl/^h  a.  m.  bis  2h  p.  m.  häufige  und  starke 
Regenböen,  von  4h — 9h  zeitweilige  Regenböen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  8,5°;   max.  9,1°    um  2h   p.  ni., 
min.  7,9°  um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02342;  max.  1,0236,  nun.   1,0232. 

Allg.  Bemerk.:  Himmel  bei  massigem  N247°K -AVinde  mit  cu 
resp.  cu  ni  zur  Hälfte  bedeckt,  laift  klar.  A^)n  6h  ab 
böig  bis  zur  Stärke  7,  von  10' '2  ab  begleitet  von  Regen, 
wäiirend  der  Himmel  mit  niedrigen  ni  bedeckt  und  die 
Luft  sehr  diesig  war;  p.  m.  AVind  N303°E  bis  N315°E 
in  den  Regenböen  die  Stärke  6  nicht  überschreitend,  von 
9h  ab  Himmel  durchbrochen,  der  Wind  abflauend. 
Ozongehalt  10  — 11 ;  Regen   1,3  mm;  A'erdunstung  2,3  mm. 
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187e,  den  S.  Februar. 

Position-    f  ''"""'  Arenas  l,is  Mittag  zu  Anker. 

I   p.  m.  in  Falut. 
Schiüsbew.:   Kurs.  p.m.  1S'28°E,  N45°E  und  N]OG°E 

Fahrt.    10,ö— 7,5. 

Wind:  Kiulitung.    Mittel  N2G9°E;  a.  ra.  N292°E  bis  N2ÖS°E 

p.  m.  N281°E  bis  N247°E.  ' 

Stärke.     Mittel  5,4;    a.  m.    meist   5,    selten  4:    ji.  m.   G— 7 

Abends  etwas  abflauend,  aber  böig  bis  zu  7. 

Ban.ni.:   Mitte!   741,87  mm;  stieg  vom  min.  739,:;.j  mm   um  ■'!' 

a.  m.  bis  zum  raa.x.   744,12  mm  um   lOl'  p.  m 
Temp.  d.  Luft:    Mittel    G,8°;    ma.v.    8,4°   um    21.  p.  m.,    min. 

4,8"  um  G"  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,1  mm;  max.  5,4  mm  um  Gl'  p.  m., 
min.  4,5  mm  um  21'  p.   ni.  ' 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Anfangs  bezogen  bis  zu  eu  ni 
7—8,  dann  Wetter  klar  und  schön  von  4^  a.  m.  ah  cu 
Str.  oder  cu,  ei  cu  3—4,    selten  2.  ' 

Richtung.     Mit  dem  AVinde  ziehend. 
Niederschi  :  Um  3"  a.  m.  eine  halbe  Stunde  anhaltender  Ke^en 
81'   10'   p.  m.  eine  Hagel  höe.  °     ' 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  8,7°;  max.  9,2°  um   lOl'  n   m 
min.  8,4°  um  21"  a.  m.  '' 

Spczif.  Gewicht.  Mittel  1,02368;  ma.x.  1,0248,  min.  1,0233. 
Allg.  Bemerk.:  a.  m.  war  der  Wind  zwischen  X292°E  und 
N258°E  (4—5)  und  der  Himmel  anfangs  bezogen  mit 
Hegenboen,  gegen  Morgen  klarte  es  auf,  die  oberen 
Wolken  waren  ohne  merkliche  Bewegung,  p  m  Wind 
aus  N281°E  bis  N247°E  auffrischend"  und  böig,  Wetter 
klar  und  schon,  die  Wolken  stauten  sicli  in  Lee,  cu  meist 
mir  2—3,  jedoch  um  S'i  10'  kam  eine  Hagelböe.  a.  m. 
W  assertarbe  hellgrün. 
Ozougehalt  4-5:  Regen  0,8  mm;   Verdunstung  1,8  mm. 

1876,  den  9.  Febinar. 

Position:     52°    23,0'-49°   35,1'   S-Br..    G7°    39,3'-65°    14,6' 

\\  -Lg. 
Schitrsbcw^:    Kurs.     a.  m.  N74°E,    von   41'  ab   N24°E;    p.  m. 

Fahrt.     8,4—9,4. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N236°E;  fast  beständig  N243°E    nur 
um  2h  a.  m.  N209°E  und  um  61'  a   m.  N2';3'5°F 
Starke.      Mittel   7,9;    zwischen  7    und   9,    am    stärksten    um 
Mittag. 
Barom.:    Mittel  748,10  mm;  stieg  vom  min.  744,12  mm  um  21' 

a.  m.  bis  zum  max.   752,03  mm  um   lOh  p   m 
Temp.  d.  Luft:   Mittel  7,8°;  max.  9,2°  um   lO'' p.  m.,  min   6,4° 

um  Gii  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  5,0  mm;  max.  5,5  mm  um  lOl'  p.  m 

min.  4,G  mm  um  Gl'  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.  meist   cu  ni  5-G,    jedoch 
gegen   Morgen    eine   Zeit    lang    cu  str.  9;    p.  m.   anfangs 
cu  0—6,  dann  aufklarend  von  41'  ab  cu  oder  cu  ni  3—4 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:   p.m.  zeitweilig  Regen-  und  Hagelböen 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  9.3°;  max.  10,6°   um  lOl'  n   m 
mm.  8,7°   um  21'  a.  in.  '      '' 

Spezif.  Gewiclit.     Mittel   1,02575;  max.   1,0259,   min.  1,0254. 
Allg    Bemerk.:    a.  m.   war    der  Wind    zwischen   N-'09°E    bis 
N243°E,  von  81'  ab  beständig  N243°£,  Stärke  7—8,  später 
8—9;  der  Himmel  war  bis  zur  Hälfte  bedeckt  mit  miltel- 
hohen  cu  aus  der  Windrichtung  und  oft  mit  ni  am  Hori- 
zont, Böen  ohne  Regen,  zuweilen  hohe  str.  uhne  Bewe^un"- 
scheinbar     aus    NNE;     p.   m.    Wind    beständig    X-'43°F 
Starke    8—9,    Abends    etwas    schwächer,    Himmel    etwas 
klarer,  doch  zeitweilig  Regen-  und  Hagelböen,  wieder  liohe 
Str.  ohne  Bewegung,    ganz    dünn,    Abends  weniger  böig, 
um    /"  abflauend,  um   lOl'  Böen  bis  zu   9 
a  m.  hohe  See  und  Dünung  aus  SW,  Farbe  schwarzgrau. 
Ozongehalt  9-10;  Regen  0,3  mm;  Verdunstung  2,6  mm. 

1876,  den  10.  Februar. 

Position:    49°  0,0'- 46°   43,7'  S-Br.,    64°    50,8'- 63°    18'>' 
W-Lg. 


Schifl'sbew.:   Kurs.     N21°E. 

a,/'*1'"'t,.'',''~^'-'   """  ''''   f-  "'•  "■'"■^'-'  g<--l"llu't-  d.iiiii   6.3. 
A\md:    Richtung.     Mittel  N23G°E;    a.  m.  meist  N22:t°l-:     von 

91.  ab  N240°E;  p.  m.  N240°E,  gegen  Abend  N218"K  und 

dann  N308°E. 
Stärke.     Mittel  5,5:  a.  m.  meist  7,  in  Böen  bis  9;  p.m.  an- 
fangs 6— (,  dann  stark  abflauend  bis  zu  1  und  als  N308°F 

ein   wenig  auffrischend  bis  zu   3. 
Barom.:    Mittel   754,72  mm;  stieg  vom  min.  753,12  mm  um  21' 

a.  m.  bis  zu  ,oa,71  mm  um  21'  p.  ni.,  fiel  bis  zu  753,57  mm 

um  6 '  p.  m.  und   stieg   dann  wieder   rasch   bis  zum  max. 

lOb.bJ!  mm  um    10"  p.  m. 
Temp    d.  Luft:    Mittel  9,0°;    max.   10,8°   um   lOl'   p.  „,.,    ,^i„. 

7,6     um  2"  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:   Mittel  5,7  mm:  max.  6,0  mm  um  Gl.  n  m 

mm.  5,2  mm  um  21'  a.  m.  '      ' 

Wolken:    Gatmng  u.  Betrag,     a.  in.  meist   bedeckt   mit   cu    ni 

7-9,  zuweilen  darüber  Str.  1-2;   p.  m.  aufklarend  bis  zu 

cu  2—4,  Abends  ganz  klar. 
Richtung.    Aus  SW. 

Niederechl.:  a.  m.  um  2h  Hagelböen,  um  Gl'  Regen-  und  Schnee- 
buen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  11,4°;  max.   12,1°   um  '^h  n  m 
min.   10,2°  um  21'  a.  m. 
Spezif.  Gewicht     Mittel   1,02585;  ma.x.   1,0261,  min.   1,0257. 

Allg  Bemerk.  :  Der  \\  md  war  N229°E  bis  N240°E  von  der 
btarke  7  m  den  Böen  bis  9,  der  Himmel  durchbrochen 
7'  "i,?~,  ""•  ^^S'^'"'  '^^'S'"'"-  "'"^  Schneeböen;  p.  m.  war 
derA\ind  meist  N240°E,  ohne  Böen  und  um  6h  abflauend 
bis  zu  1  und  zugleich  aufklarend  bis  zu  cu  str.  3-4-  der 
A\  lud  ging  um  8h  auf  N308°E  und  frischte  auf  bis  zur 
btarke  3,  der  Himmel  wurde  ganz  klar.  Um  2h  zo.'en 
hohe  cu  aus  ENE  vorüber.  ° 

p.  m.  See  und  Dünung  aus  SW  abnehmend. 
Ozongehalt  9;  Regen   1,6  mm;  Verdunstung  2,0  mm. 

1876,  den  11.  Februar. 

Posiaon;  46°  2G,4'-44°  46,3'  S-Br.,  63°  1,3'-61°  13,0' W-L.. 

Schiiisbevv.:    Kurs.     a.  m.  N60°E,   N71°E  und  N18°E;    p   m 

N18°E,  um  10h  N380K.  '^ 

^"''"■pifo"^-  ""''''  ^'   ="'="■"  '^''"''«  9,2;    p.m.   meist  6-7, 
um  6h  2,6.  ' 

Wind:  Richtung.     Mittel  N250°E;  a.  m.  N330°E,  N15°E  und 
^  N285°E;  p.  m.  N2S5°E,  N308°E  und  N330^E 
btarke     Mittel  3,3;  a.  m.  zunehu.end  von   3-5,  p.  m.  meist 
3,  Abends  um  10h  g_ 
Barom.:    Mittel  751,08  mm:    fiel   vom  max.   754,87  mm    um  "h 

a.  m.  bis  zum  mm.   749,01  mm  um   lOh  p    m 
Temp    d    Luft:    Mittel   14,0°;    max.   15,8°    um  2h  p.m.,    min. 

11,8"  um  2h  a.  m. 
Spannkr.    d.  Dünste:    Miltel    9,5  mm;    max.   10,8  mm   um    lOh 

p.  m.,  min.  6,9  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:    Gattung   u.  Betrag,     a.  m.   meist  klar,    mir   ci   u.ler 
Str.  -—4,  in  der  Morgenwaehe  etwas  mehr  bewölkt;  p   m 
ci  Str.  oder  cu  ei   und  Abends  str.  ni  4-7  zunehmend.   ' 
Richtung.     Mit   dem  Winde    ziehend,    ausgenommen    um   ■>l' 
p.  m.  zogen  ci  str.  aus  WSW  bei  N285°E-Wind 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  13,4°;    max.  14,3°   um  -^h  „  m 
min.  12,2°  um  2h  a.  m.  '     '        ' 

Spezif.  Gewicht:  Mittel  1,02588;  max.  1,0261,  min.  1,0257. 
Allg.  Bemerk.:  a.  m.  war  der  Wind  anfangs  N330°E  schwach 
ging  dann  auf  X15°E  und  auf  X2S5°E  auffrischend  bis 
zu  o;  der  Himmel  war  anlangs  klar,  nur  mit  ci  3-4  be- 
deckt aus  SW,  auf  der  Morgenwache  etwas  mehr  aber 
duun  bezogen,  gegen  10h  wieder  aufklarend  bis  zu  str 
2— o  am  Horizont;  p.  m.  flaute  der  N2S5°E-Wind  ab  bis 
zu  3,  ging  auf  N308°E  und  fris.'htc  erst  wieder  auf,  als 
er  gegen  9h  auf  N330°E  ging  biszu  5;  der  Himmel  war 
leicht  bewölkt  mit  ei  str.  4-5,  um  Sh  jedoch  fast  ganz 
mit  ni  bezogen,  klarte  aber  um  10h  a„f;  am  südlichen 
Himmel  zeigten  sich  hohe  ei  str.  3,  am  uördliehen  ni  4 
a.m.   leichte  Dünung  aus  S,   See   leicht   gekräuselt   aus  der 

\\  ludnclitung,   Farbe  grün. 
Ozongehalt   11-12;   Regen  2,2  mm;   Verdunstung  2,G  mm. 

18* 
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1876,  den  12.  Februar. 

Position:    U°  24,6'— 42°  35.8'  S-Br.,    C0°  4.'),!'  — 09°   .")3,3' 

W-Lg. 
Seliiftsbew. :    Kurs.     Anfangs  N3G°E,   von  51'  a.  m.  ab  N16°E 

bis  N19°E. 
Falirt.     a.  m.    abnehmend    5,0 — 1,6:    p.   ni.   4,6  — 10,2    zu- 
nehmend. 
Wind:  Eichtuni;.    Mittel  N238°E;    a.  m.  N;:10ß°E— ]S[238°E— 

N14S°E  p.  ni.  zuriic-k  über  N193°E  bis  iS'238°E. 
Stärke.    Mittel  2,6;  anfangs  sehwai-h   und  abflauend  bis  zur 

Stille  um  8''  a.  ni.,  dann  allmäldich  auffrischend  bis  zum 

stürmischen  N238°E  um  11'' p.m. 
Barom.:   Mittel  749,77  mm;    fiel  noch  bis  zum  min.  746.62  mm 

um    6''  a.  m.    und    stieg    dann    beständig    bis    zum    niax. 

755,81  mm  um   10''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   13,6°;    niax.   14,7°    um  G^  a.  ni..    min. 

12,3°  um   lOh  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  9,8  mm;  max.  11,2  mm  um  6'>  a.  m., 

min.   7,0  mm  um   iC'  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Anfangs    klar,   cu  3 — 4,   gegen 

Morgen  bezogen  bis  zu  ni  10;  um  8''  p.  m.  klarte  es  wieder 

auf  bis  zu  cu  2 — 3. 
Richtung.     Die  Wolken   zogen    sämmtlich   aus   SW,    so    oft 

auch  der  Wind  wechselte,  jedoch  um  5''  a.  m.  zogen  die 

Wolken  zeitweilig  aus  WS\V. 
Niederschi.:    Früh  in  der  Nacht  Thau,  um  5'' a.  m.  1/4  Stunde 

feiner   Regen,    kurz   vor  Mittag   und    gleich   nach   Mittag 

Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   13,5°;  max.  14,0°  um  2h  p.  m., 

min.   12,5°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02592;  max.  1,0261,  min.   1,0258. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.  der  Wind   war  N306°E   schwach,    ging 

auf  N238°E  und  flaute  gänzlich  ab;   von  81'  ab  wehte  er 

aus  N148°E  von  der  Stärke  1;   der  Himmel  war  anfangs 

klar  cu  3 — 4  aus  SW,   gegen  Morgen  aber  bezog  er  sich 

mit   ni   10   aus  WSW   bei  N306°E-Wind,    im  Laufe    des 

Vormittags  fiel  zeitweilig  ein  feiner  liegen, 
p.  m.    der  Wind   ging  auf  N193°E,    dann    auf  N238°E  um 

4h  und  frischte  dabei  auf  bis  zur  Stärke  8;   der  Himmel 

klarte   nach    12h  auf   bis    zu  ei  str.  5   um   12h  30',    bezog 

sieh  aber  schon  wieder  ganz  um   Ih.  begleitet  von  feinem 

Regen;  spät  Abends  klarte  es  wieder  auf  bis  zu  cu  2 — 3 

aus  SW. 
a.  m.  leichte  Düumig  aus  NNW,  Farbe  grün. 
p.  m.  Abends    zunehmende    Dünung    aus    SW,    abnehmende 

aus  N. 
Ozongehalt  9 — 10;  Regen  0,1  mm:  Verdunstung  2,8  mm. 

1S76,  den  13.  Februar. 

Position:    41°   54,0'— 39°   36,0'    S-Br.,    59°  37,3'— 57°   53,3 
AV-Lg. 

Schitisbew.:    Kurs.     a.  m.  N19°E,  p.  m.  N52°E  bis  N64°E. 
Fahrt.      10,0— 7,0;  p.  m.  8,8— 5,1. 

Wind:    Richtung.     Mittel  N159°E;    anfangs  N227°E,   von  4h 
a.  m.  an  N148°E;  p.  m.  N148°E  bis  N126°E  bis  N137°E. 
Stärke.    Mittel  4,3;  a.  m.  7—6,  p.m.  5—3. 

Barom.:    Mittel  764,97  nun;  stieg  vom  min.  758,62  imu  bis  zum 
max.   768,54  mm  um  fast  10  mm. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel   12,9°;    max.   13,6°  um  2''  p.  ni.,    ndu. 
12,4°  um  6h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  7,8  nun;  max.  8,7  mm  um  10h  ;,.  ,11., 
min.   7,2  nun  um   10h  p.  ni. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag,  a.  m.  meist  bezogen  bis  zu  cu 
oder  cu  ni  7 — 8,  dann  gegen  Mittag  aufklarend  bis  zu 
cu  4 — 5;  p.  m.  ganz  bezogen  mit  cu  ni  9 — 10,  um  5h  auf- 
klarend bis  zu  cu  ni  5 — 6,  darüber  Abends  cu  ci  ans  S. 
Richtung.  Sonst  aus  der  Windrichtung,  aber  gegen  Mittag 
zogen  die  AVolken  aus  NE  bei   N14S°E-Wiud. 

Nicderschl.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  15,3°;  max.  15,7°  um  10h  p.  m., 
min.   14,3°  um  2h  a.  ni. 
Spezif.   Gewicht.    Mittel    1,02602;   max.  1,0261,  min.    1,0259. 

Allg.  Benu^rk.:   a.  m.  wehte  der  Wind  anfangs  steif  aus  N227°E, 
ging    um    5h    durch  N193°E  nach  N148°E    mit    fast   der- 


selben Stärke,  der  Himmel  war  bezogen  mit  cu  ni  7 — 8 
aus  der  Windrichtung,  um  9h  klarte  es  auf  bis  zu 
cu  4—5  aus  NE;  p.  m.  der  Wind  ging  um  5h  auf  N12G°E 
und  Abends  auf  N137°E  und  flaute  dabei  ab  bis  zu  3; 
der  Himmel  war  anfangs  ganz  bezogen,  klarte  um  5h  auf, 
indem  der  Horizont  von  Ni;  bis  S  ganz  klar  war;  Abends 
zogen  cu  ni  aus  der  Windrichtung,  darüber  cu  ci  von 
S  her. 

a.  m.  Dünung  aus  S,   Farbe  blaugrün,  dunkler. 

Ozongehalt   11 — 12;  Regen  4,3mm;  Verdunstung  2,7  mm. 

187e,  den  14.  Februar. 

Position:    39°  25,8'  — 37°  52,2'  S-Br.,    57°  42,4'  — 56°  15,3' 

W-Lg. 
Schifl'sbew.:  Kurs.    a.  in.  N49°E  bis  N33°E,  p.  m.  N27°E. 

Fahrt,  a.  m.  6,8—4,7:  p.  m.  6,0—5,3. 
Wind:  Richtung.  Mittel  N172°E;  a.  m.  N134°E,  still,  N280°E, 
p.  m.  still. 
Stärke.     Mittel  0,1;  a.  m.   1—2,  still,    1,   p.  m.   still. 
Barom.:    Mittel  768,33  mm;    max.  769,13  mm    um    10h  a.  n,,^ 

min.  766,79  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  14,4°;    max.   16,6°   um  2''   p.  m.,    min. 

12,4°  um  2h  a,  in. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  7,9  mm;  max.  8,3  mm  um  l(ih  p.  ui., 

min.  6,7  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Meist  ganz  klar,  nur  im  Anfang 
und  gegen  Mittag  leichte  cu  5 — 6. 
Richtung.     Am  Anfang   aus   der   AVindrichtung,    um  Mittag 
aus  S  bei  N280°E-Wind. 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  16,9°;  max.   18,0°   um  2h  p.  in., 

min.   15,5°  um  2h  a.  m. 

Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02595;  max.   1,0261,  min.   1,0258. 

Allg    Bemerk.:    a.  m.   leichter  Wind  aus  N134°E,    leichte  cu 

5 — 6    aus   der   Windrichtung,    gegen   Morgen    ganz    klar, 

4h— 7h    still,    8h— gh  N145°E,' 9h— 10h   still,    dann    sehr 

leicht  aus  N280°E.     p.  m.  beständig  windstill,  ci   1   ohne 

merkliche  Bewegung,  später  klar. 

a.  m.   südliche  Dünung,   See  glatt,    Farbe  blaugrün,    etwas 

blauer  als  am  vorigen  Tage, 
p.  m.  leichte  Dünung  aus  SSE,  See  glatt. 
Abends  ganz  schwaches  Meerleuchten  bei  der  Schraube. 
Ozongehalt  8 — 9;   Verdunstung  2,2  mm. 

1876,  den  15,  Februar. 

(   a.  m.   37°  32,1'  — 36°    48,0'    S-Br.,     56°   2,6'  — 
Position:  55°  35,0'  W-Lg. 

[  p.  m.  La  Plata-Mündung. 
Schifisbew.:  Kurs.  a.  m.  N26°E,  p.m.  N9°E,  dann  NI5°?:. 

Fahrt,     a.  lu.  5,6—6,0;    p.  m.  5,8—3,9. 
Wind:  Richtung.     Mittel   N20°E;  a.  m.  N324°K  bis   N234°E, 
p.  m.  still,  dann  N77°E   bis  N54°E. 
Stärke.     Mittel  0,2;  den  Tag  über  meist  still.  0—1. 
Barom.:    Mittel   765,64  mm;   max.   766,74  nini    um    10h  a.  m., 

min.  764,51  mm  um  6h   p.  m. 
Temp.  d.   Luft:    Mittel   17,9°;    max.  20,5°   um  2h  p.  m.,    min. 

15,2°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  9,9  mm;    uuix.   11,5  mui    um    loh 

p.  m.,  min.  8,2  mm  um  2h  a.  m. 
AVnlken:    Gattung   u.  Betrag.     Den   ganzen  Tag  klar,    um  2h 
a.  m.  diesig  am  Horizont,  gegen  Mittag  cu  1   am  Horizont. 
Richtung.   — 
Nicderschl,:   — 

Zustand  d.  See:  Temp.   Mittel  19,7°;   max.   21.8"   uui  2h  p.  m., 
min.    10,8°    um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02380;  max.   1,0261,  miu.   1,0190. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.  AVind  N324°E   bis  \234°E,  sehr  leicht 
bis   still,  Himmel   klar,    jedoch    um    2h    etwas   diesig   am 
Horizont    und    gegen    Mittag    cu    1    am    Horizont,     p.  m. 
stille,    dann  sehr  leicht  aus  N77°E    bis  N54°E.     Himmel 
ganz  klar, 
a.  m.    leichte    S-Dünung,    See    glatt.    Farbe    grün.     p.  m. 
leichte    S-Düuuug,    See    gekräuselt    aus  NE,    Abends    See 
ruhig.      Meerleuchten. 
Ozongehalt   10 — 11;   A'erdunstuug  2,7  min. 
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1876,  den  IC.  Febriiiir. 

Position:    Fahrt  in  der  La  Phita-MiiiKliing  liis  4''  p.  ni.,  ilann 

auf  der  Khede   von  Montevideo  zu  Anlcer. 
Si-hiÖsbew.:    Kurs.     a.   ni.    X9''E  —  Ka2°E  — N3l'4'=1<;,     p.   ni. 

N279°K. 
Fahrt.    4,0—7,7. 
Wind:  Kiclitunf,'.  Mittel  N57°E:  a.  ni.  N.J4°K.  Nl>0°K.  N32°E, 

p.  ui.  N212°E,  N99°E,  N32°E. 
Stärlce.    Mittel   2,2;    a.  m.  2 — 4,    p.  ni.  anfangs   still,   dann 

auffrischend  bis  zu  3  als  N212°E  und  Abends  bis  zu  G  als 

N99°E,  später  etwas  abflaueud  bis  zu  3. 
Barom.:    Mittel  764,24  mm:    max.   7(!4,54  mm    um    Hil'   a.  m., 

min.  763, 86  mm  um   10''  p.  ni. 
Xemp.  d.   Luft:    Mittel  21,1°;   max.  23,6°   um  21'   p.  m..    luin. 

19,4°  um  21'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   13,3  mm:    max.    14,4  mm  um   10'' 

p.  m.,  min.   11,7  mm  um  G''  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  ganz  klar,  nur  ei  0—1   am 

E-Horizont,   p.  m.   elienfalls  sebön   und  khir,    nur  eu  0  —  1 

am  Horizont. 
Eichtung.  — 
Niederschi.:  Xhau  am  Abend. 
Zustand  d.  See:  Temp.   Mittel  22,9°;  max.  23,7°   um  21'  p.m., 

min.  20,8°    um  21'  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,01263:  max.   1,0215,  min.   1,00G7. 
Allg.  Bemei-k.:  a.  m.  war  der  Wind  schwach  bis  massig  N,j4°E, 

das    Wetter    schon    und    der    Himmel    meist    ganz    klar; 

p.  m.  war  der  Wind   anfangs   still,    fiischte  dann  auf  als 

N212°E   bis  zu  3   und   später   als  N99°E   bis  zu  G,   ging 

Abends    auf  N32°E   und    ilaule   ab  bis  zu  3,    das  Wetter 

wie  a.  m. 
a.  m.    keiue   Piinung,    See    leiclit   bewegt   aus   NNE,    Farbe 

grün 
Ozongehalt  8  —  9;  Verdun.stung  2,8  mm. 

1876,  den  17.  Fehriiar. 

Position:    Montevideo.      Zu   Anker. 
Sehiffsbew.:   Kurs.    — 

Fahrt.  — 
Wind:    Richtung.    Mittel  N.'-)7°E;   a.   ni.  N54°E    bis  N9°K  bis 
N122°E,  p.  m.  N9°E  bis  N99°E,  dann  still. 
Stärke.     Mittel   2,0;    a.  m.    3—4:    p.   [U.   5—1,    iu    raschem 
Wechsel,  Abends  spät  ganz  still. 

max.    7GG,55    mm    um    2''   p.   m.. 
p.  m. 
max.   26,1'^    um    10''   a.   m.,   min. 


( 


Barom.:    Mittel   7G4,3S  nnn: 
min.  7G3,40  nun  um  (>■' 

Temp.  d.  Luft:    Mittel  22,0" 
18,0''   tun  0''  a.  ni. 

Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   1G,0  mm;    m:ix.   17,7  mm  um   lOl' 
a.  m.,  min.   14,2  mm  um  2''  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Anfangs  klar,  li  1,  gegen  Morgen 
bezogen,  mit  eu  G — 7,  dann  gegen  Mittag  aufklarend  bis 
zu  eu  Str.  3 — 4;  p.  m.  klar  ei  str.  1,  später  durcbbrocben 
bezogen  mit  ci  cu  7 — 8,  Alicnds  wieder  aufklarend  bis 
auf  Str.  1. 
Kicbtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschi.:   Früh   Morgens  und  spät   Abends  Thau. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  22,7°;   max.  24,7°   uui  10''  a.  m., 
min.  21,5°  uui  2''  a.   ni. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel    1,01082;   max.    1,01(;4.   luin.    1,0052. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  der  Wind  ging  von  N54°E  über  N9°E 
nach  N122°E  gleicbniässig  3 — 4.  der  Himmel,  aufang.s 
klar,  bezog  sieh  leicht  gegen  Morgen  bis  zu  eu  0 — 7, 
klarte  später  wieder  auf;  p.  m.  der  Wind  wellte  anfangs 
friseb  aus  N9°E,  flaute  bald  ab  uud  begann  wieder  mit 
der  Stärke  4  aus  N99°E  und  Haute  dann  ab  bis  zur 
Windstille,  der  Himmel  war  anfangs  klar,  später  durcb- 
brocben bezogen  bis  zu  ci  eu  7 — 8,  Abends  ganz  klar. 
Ozongebalt  9 — 10;   Verdunstung  3,2  mm. 


Wind:  Kicbtung.    Mittel  N144°E;  a.  m.  N54°E  bis  N20°E  bis 
N234°E,  p.  m.  N167°E  bis  N144°E  bis  N133°E. 
Stärke.     Mittel  2,4;    a.  m.  2 — 3,  zuweilen  still,  p.m.  5 — G. 

Barom.:    Mittel   703,95  mm;     max.  704,17  mm   um    G^    p.  ni., 
min.  703,70  nun  um  2''  a.  m. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel  22,0°:  max.  24,8°   um   lOh  a.   m..   min. 
19,5°  um   101'  p.  m. 

Spannkr.  d.   Dünste:    Mittel    10,0  mm;    nuix.   19,5  mm   um   2'' 
p.  m.,  min.  9,9  mm  um   lO''  p.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  klar,  anfangs  eu   1 — 2  am 
Horizont,  später  eu  ci  4 — 5;    p.  m.   leicht  bezogen  mit  cu 
ni  8 — 10,   Abends  spät  aufklarend,  wolkenlos. 
Kiehtuiig.      Mit  dem  Winde  ziehend, 

Nietlerschl.:   Früh  Morgens  Thau. 

Zustand  <l.  See:  Temp.  Mittel  22,4°;  max.  23,3°   um  21'  p.  m., 
min.  21,4  um  10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,01335;  max.   1,0158,  min.  1,0103. 

Allg.  Bemerk.;  a.  m.  der  Wind  ging  N54°E  über  N20°E  nach 
N234°E  und  webte  in  der  .Stärke  2—3  und  war  eine 
Zeit  lang  still;  der  Himmel  war  anfangs  klar  cu  1-2  am 
Horizont,  später  zogen  leichte  cu  auf  aus  der  Wind- 
ricbtinig  bis  zu  eu  ci  4 — 5;  p.  m.  war  der  Wind  frisi'b 
aus  N107°E  bis  N144°K  bis  N133°E,  der  Himmel  leicht 
bewölkt  cu  ni  8 — 10,  Abends  ganz  klar, 
p.  ui.  starke  See  aus  SE  aufkommend. 
Ozongelialt  7;  Verdunstung  2,8  mm. 


187«,  den  19.  Februar. 


187C,  den  18.  Februar. 


Position:    Jlontevideo. 
Schifi'sbew.:  Kurs.  — 
Fahrt.  — 


C  Montivideo.     Zu  Anker  bis   10''  a.  m. 
Position:     I   35°    G,r— 34°    53,G'  S-Br.,    55°  2,1'— 53°  53,9' 

[  W-Lg.  von  2''  p.  m.  ab. 

Sehirtsbew.:  Kurs.     p.  m.  N93°E,  N82°E,  N93°E. 

Fahrt.     Abnehmend  von   10,4 — 6,5. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N160°E;    anfangs  N133°E,    von  4'' 
a.  m.  ab  beständig  N1G7°E. 
.Stärke.    Mittel  3,8;  a.  m.  3 — 4,  p.  m.  auffrischend  5,  Abends 
wieder  abflauend   bis  zu   3 — 4. 
Barom.:   Mittel  703,80  mm;  2  max.  704,10  mm  um   10''  a.  m. 
und  703,95  mm  um   10''  p.  m.;  2  min.  704,00  nnu  um  2'' 
a.  m.  und  703,09  mm  um  0''  p.  ni. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  18,4°:    max.   19,0°    um  C'  a.  m.,  min.  ■ 

10,4°  um   10''  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  10,3  mm;    max.   10,7   nnn    um  G'' 

a.  m.,  nun.  9,4  nun  um   10''  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.  anfangs   ganz    klar,    dann 
eu  2—3,    um  11''  10'  bezogen    bis   zu   cu  ni  7 — 8;    p.  m. 
bezogen  mit  cu  ni  9  bis    gegen  5'',    dann    aufklarend    bi.s 
zu  cu  ni  4 — G. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:    a.  m.   11''   10'   eine   Regenbö:    p.  m.    bis  5''   ganz 

leichte  Regenböen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  21,0°;  max.  21,5°  um  G''  a.  m., 
nnn.  20,3°   um    10''  p.  ra. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02035;  max.  1,0249,  min.   1,0150. 
Allg.  Bemerk.:     a.  m.  anfangs  N133°E,    von   4''   ab    N167°E 
von  der  Stärke   3 — 4;    Hinnuel   anfangs  ganz   klar,   dann 
cu  2 — 3  erst  nur  am  Horizont,    später  aus  SSE,    11''   10' 
bezogen    mit   cu  ni  7 — 8,    begleitet    vim    einer  Regenboe; 
p.  m.   Wind  NlG7°E  frischte   auf  bis   zu  5,    der  Hinnnel 
bezog  sieh  mit  cu  ni  9,  begleitet  von  ganz  leichten  Regen- 
böen;  um  5''   flaute  der  Wind  etwas  ab   bis  zu  4   uud  der 
Himmel   klarte  auf  bis  zu  eu  4,   Abends   wurde  der  Wind 
noch    schwäeher    mid    es    bezog    sieh    etwas    mehr   bis  zu 
eu   ni   0. 
a.  m.   12''.    Das  gelbe  Flu.sswasser  ging  in  grünes  Seewasser 

über.     Abends  lebhaftes  Meerleucbtcn. 
Ozongelialt   11  — 12;   Verdunstung  3,1mm. 

1876,  den  '»O.  Februar. 

Position:    34°  49,7'— 34°  40,0'  S-Br.,    53°  29,0'  — 51°  35,2' 

W-Lg. 
SehiÖsbew.:  Kurs.     N87°E. 

Fahrt.     3,1  mit  Segel,  6,8  mit  Dauipf  uud  Segel. 
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AVind:    Rielmin?.     Mittel  N2U°E;   a.  m.  N166°E,  von   Sh  ab 

N-211°E,  p.  m.  N-_'33°E  bis  N25Ü°E  bis  N301°E. 
Stärke.     Mittel   1,9;   meist  2 — 3,   Abends  etwas  lebhafter  -i. 
Barom.:   Mittel  7G3,8S  mm;   stieg  von  Vt)3, 70  mm   bis  zum  max. 

7()4,36  mm    um    10''   a.  m.   und    tiel   dann    bis    zum   min. 

763, .55  mm  um   10''  p.  m. 
Terap.  d.  Luft:    Mittel   18,1°;    max.   19,8°  um   lOh  p.  m.,  min. 

16,'4°  um  21'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  10, G  mm;  max.  11,1  mm  um  2''  p.  m.. 

min.  8,8  mm  um  2''  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  klar,  eu  oder  eu  slr.  oder 

cu  2 — 3  und  oben  ei;  p.  m.  ganz  klar. 
Richtung,    a.  m.  aus  SSW,  um  G'"  aus  S,  um   lO'i  die  oberen 

aus  SW,   die  unteren  aus  NE. 
Niederschi.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  21,1°;  ma.v.  22,0°  um  lOli  p.  m., 

min.   19,8°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02G47;  max.   1,0279,  min.  1,023.3. 
Allg.  Bemerk.:   a.  in.  der  Wind  wehte  bis  8''  ausNlGG°E  leicht 

bis    massig,    ging    dann    auf  N211°E   und   wurde    etwas 

Hauer,    leichte  AVolken    cu   2 — 3    aus    der   Windrichtung, 

während   des  Sonnenaufgangs  von  41'   bis  G''  etwas    mehr 

bezogen  bis  zu  cii  str.  ö — G  ans  S,   gegen  Mittag   leichte 

ei   1  —  2   oben    aus   SW,    unten   cu    1 — 2   aus   NE;    p.  m. 

N233°E-Wind  2—4,  Himmel  ganz  klar, 
a.  m.  leichte  SSE-Dünung,  später  S-licli;    Farbe  grün,   ging 

von  21'  40'  bis  8''   in  blau  über. 
Es  wurde   gelotlict;    leichte  SW-Dünung.    See    glatt,    Farbe 

tiefblau. 
Ozongehalt  9 — 10;   Verdunstung  3,0  mm. 

1876,  den  21.  Feliniar. 

Position:  34°  39,1'— 34°  29,0'  S-Br.,  51°  1,5'— 48°  56,7'  W-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.     NS4°E. 

Fahrt,     a.  m.  7,4 — 7,8;    p.m.  anfangs  wurde  gelothet,  dann 
5,8—6,0. 
Wind:  Richtung.   Mittel  N312°E;  a.  m.  N309°E,  p.  m.  N298°E, 
dann  still;   Abends  N5°E. 
Stärke.      Mittel    3,0;     a.   m.    4     5,    p.   ni.    abflauend,    zeit- 
weilig still. 
Barom.:    Mittel   763,33  mm;    2  max.  763,91mm  um   lO^  a.  m. 
und  763,85  mm  um   10''  p.m.;    2  min.  762,03  mm  um  21' 
a.  m.  und  763,00  mm  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  21,8°;    max.  23,4°   unj   21'   ]).  m.,   min. 

20,6°  um  21'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    15.0  mm;    max.    17,7  mm    um  2'' 

p.  m.,  min.   13,0  mm  um  21'  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Himmel  ganz  klar. 

Richtung.   — 
Niederschi.;    p.  m.  um  2''   diesig. 

Zustand  d.  See:    Temp.      Mittel    21,9°;     max.    22,7°    um   2'' 
p.  m.,  min.  21,2°  um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02767;  max.   1,0280,  min.  1,0273. 
Allg.    Bemerk.:     a.    m.    Wind    wehte    massig    bis    frisch    aus 
N309°E  und  der  Hinunel  war  klar;  p.m.  der  Wind  ging 
auf  N298°E,    flaute  ab  und  wurde  um  4''  ganz  still,   er- 
hob sich  Abends  um  8''  aus  N5°E  bis  zur  Stärke  2 ;  der 
Hinnuel  blieb  unbewölkt,    aber  um  2''  war  es  kurze  Zeit 
diesig. 
a.  m.   leichte   Dünung    aus   SSW,    leichte   See    aus    WNW, 

Farbe  azurblau. 
Abends  leichtes  Meerleuchten  im  Kielwasser. 
Ozongehalt  9 — 10;  Verdunstung  2,8  mm. 

1876,  den  22.  I'ebruar. 

Position:  34°  26.8'— 34°  27,7'S-Br.,  48°29,6'— 46°21,3'  W-Lg. 
SchiÖ'sbew. :    Kurs.     a.  m.  N82°E,   p.m.  N82°E  bis  N110°E 
bis  N104°E. 
Fahrt,     a.  m.  5—6,  p.  m.  2,8—3,7—5,0. 
Wind:    Richtung.      Mittel  N15°E;    a.  m.  N14°E,    von    4''    ab 
N3°E;  p.m.  N352°E,  daim  N4S°E  bis  N2G°E. 
Stärke.     Mittel   3,4;    meist  3 — 4.   uiu  Mittag  etwas  flauer. 
Barom.:    Mittel   763,09  mm;    stieg  von  762,94  mm  um  2'' a.  m. 
bis  zum  max.  764,17  miu  um  10''  a.  m.  und  tiel   dann  bis 


zum   miu.  762,23  mm   um   6''   p.  m.,    stieg   später    bis   zu 
762,59  nmi  um   10''   p.  m. 

Temp.   d.  Luft:    Mittel  22,1°;    max.   23,8°   um  2''   p.  m.,    min. 
21,2°   um   lOli   p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   14.7  mm;    max.    15.7  mm    um   2'' 
a.  m.,  min.   14,0  nmi  um  lOh  p.  m. 

AVolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.  meist  ganz  klar,  nur  um 
6''  cu   1 — 2:  ]'.  m.   klar,  jedoch   cu  oder  cu  ci   1 — 2. 
Richtung.     Mit  dem  AVinde  ziehend. 

Niederschi.:    Um  2''  a.  m.  eine  Zeit  lang  diesig. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  21,9°;  max.  22,7°  um  10''  a.  m., 
min.   21,0°  um   lOIJ   p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02752;  max.  1,0277,  min.  1,0273. 

Allg.  Bemerk.:  a.  lu.  AA^ind  fast  immer  N3°E  von  der  Stärke 
4 — 3,  der  Hinmiel  meist  klar,  jedoch  in  der  Nacht  die 
Luft  diesig;  p.  m.  der  AVind  flaute  ab  und  ging  von  N352°E 
auf  N48°E,  wobei  er  wieder  auffrischte  bis  zu  4,  Abends 
auf  N26°E;  der  Himmel  blieb  klar,  nur  leichte  cu  1 — 2 
zeigten  sieh  aus  der  AViudrichtung,  Abends  mn-  am 
Horizont, 
a.  m.  Meerleuchten  in  kleinen  Punkten,  vereinzeltes  Auf- 
blitzen. —  AVasser  glatt,  azurblau, 
p.  m.  ganz  schwacher  Seegang  aus  N,  Farbe  hellblau,  gegen 

6''  blau.  —  Abends  Meerleuchten. 
Ozongehalt  9;   Verdunstung  2,5  mm. 

1876,  den  23.  Febiiiar. 

Position:    34°  32,5'  — 34°  23,8'  S-Br.,    45°  57,9'  — 43°  39,3' 
W-Lg. 

Schiffsbew.:    Kurs.     N84°E. 

Fahrt.     Meist  6 — 7;  jedoch  3,4  um  6''  a.  m. 

AVind:   Richtung.    Mittel  N7°E;  N3°E.  dann  N14°E,   Abends 
spät  N14°E. 
Stärke.    Mittel  2,4;  anfangs  4,  daini  2 — 3,  Abends  abflauend 
bis  zu  1. 

Barom.:    Mittel  760,43  mm;  max.  761,01  mm  um  6''  a.  m.,  tiel 
dann   beständig  bis  zum  miu.   759,64  mm  um   10''  p.  m 

Temp.  d.  Imft:    Mittel  21.3°;   max.  22,6°  um   10''  a.  m.,  min- 
20,4°   um  6'!  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  14,4ium;  max.  14,7unn  um  2''  p.  m., 
min.   14.0  mm  um  10''  p.  m. 

AVolken:    Gattung  u.  Betrag.      Der    Himmel    war    meist    klar, 
mit  wenigen  cu  2  —  3   bedeckt,  um  Mittag  ganz  klar. 
Richtung.     Mit   dem  AVinde   ziehend,    jedoch    um   6''  a.  m. 
zogen  die  oberen  cu  aus  ENE,  die  unteren  aus  NAV. 

Niederschi.:   — 

Zustand  d.  See:   Temp.    Mittel  21,1°;  max.  21,6°  um  2''  p.  m., 
min.  20,4°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02763;   max.  1,0277,  min.  1,0275. 

Allg.  Bemerk. :  AVind  war  anfangs  N3°E  von  der  Stärke  4,  flaute 
dann  ab  bis  zu  2 — 3,  ging  um  8''  auf  N14°E  und  Abends 
spät  auf  N352°E;  der  Himmel  mit  leichten  cu  2 — 3  be- 
deckt, einige  Zeit  oben  höhere  cu  aus  ESE,  Mittags  ganz 
klar;  p.  m.  klar  und  schön,  anfangs  ganz  wolkenlos, 
später  zeigten  sich  cu  ci  oder  cu  1 — 2  aus  N. 
a.  m.  See  leicht  gekräuselt  ans  N,  leichte  Dünung  aus  SW, 
Farbe  hellblau;  p.  m.  See  ruhig,  Farbe  tiefblau,  zu- 
nehmende Dünung  aus  SSE. 
Ozongehalt  8 — 9;   Verdunstung  2,1mm. 

1870,  den  21.  Febiunr. 

Position:    34°  19,9'— 34°  3,6'  S-Br.,  43°  6,1'— 41°  14,3'  W-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.     N80°E. 

Fahrt,     a.  m.  6,2 — 7,5;    p.  m.   wurde   anfangs    gelothet,    5,6 

bis  4,2. 
AVind:    Richtung.     Mittel  N306°£;   a.  m.  N336°E,  von  8''  ab 

N314°E;  p.  m.  N291°E,  von   8''  ab  N280°E. 
Stärke.    Mittel  3,0;  meist  3—4. 
Barom.:    Mittel   760,17  mm;    2  max.  760,56mm  um   10''  n.  m. 

und   761.98  mm  um   10''  p.m.,    2  min.  758,88  mm    um  2'' 

a.  m.   und  759,54  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.   Luft:    Mittel  21,4°;    max.  22,5°   um  2''   p.m.,   miu. 

20,5°   um  2"  a.  m. 
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Spannkr.  <\.  Diinstp:    Mittel   15,6  mm;    niax.   17,2  mm    um   lO'i 

p.  m.,  min.   i:!,S  mm  um  2''  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betraf;,    a.  m.  meist  klar  cu  1; — 2,  jeiloi'h 
zur  Zeit  des  Sonnenaul'fjangs   mehr  liezogeii  mit  lU  Str.  7; 
p.   m.    klar    und    sihiin,    eu   str.   1 — 2,    Abends    zuweilen 
cu  ni   2 — 4. 
Richtung,    a.  m.  anfangs  am  Horizont,  dann  aus  NW;   p.m. 
mei.-;t  am  Hiiiizmit,  Abends  spät  aus  W. 
Niedersihl.;    Aheiids  Tliau. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  21  ,-t° ;   max.  21,7°  um  lOl'  a.  ni., 
min.   20,7°  um  6h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02748;   max.  1,0277,  min.   1,0273. 
Allg.  Bemerk.:    Der  Wind  ging  von  N;5.36°E,  allmählich  über 
N314°E,  N291°K  auf  N280°K,  meist  von  der  Stärke  .3— 4, 
anfangs  2  und  Mittags  4.  der  Himmel  meist  klar,  cu  oder 
cu  Str.   1 — 2,  jedoch   beim  Sonnenaufgang   mehr   bezogen 
bis  zu  cu  Str.  7,  Abends  spät  cu  ni  2 — 4. 
a.  m.  SW-liche  Dünung,  Farbe  hellblau. 
p.m.  leichte  Dünung  aus  SSW.    Um   lO'' ,iO'  ging  der  Wind 

plötzlich  auf  NlöG°E,  dann  zurück  auf  N179°E. 
Ozongehalt  8 — 9;  Verdunstung  2,2  mm. 


1876,  den  25.  Febniar. 

Position:  34°  0,0'— 32°  48,7'  S-Br.,  40°  54,4'— 30°  26,8'  W-Lg. 

Schiffsbew.:    Kurs.     a.  ni.  N78°E,  gegen  Mittag  N67°E;  p.  m. 
N3G°E. 
Fahrt,     a.  m.  3,4 — 5,5,  p.  m.  5,8 — 6,5. 

Wind:   Richtung.    Mittel  N125°E;  a.  m.  anfangs  N191°E,  von 
4l>  ab  N157°E  bis  N132°E;  p.  m.  N110°E  bis  N98°E. 
Stärke.     Mittel  3,2;  a.  m.  meist  2—3,  p.m.  4—5. 

Barom.:  Mittel  764,34  mm;  2  max.  764,82  mm  um  lO^  a.  m. 
und  766,65  mm  um  10''  p.  m.,  2  min.  762,08  mm  um  2^ 
a.  m.  und  764  47  mm  um  6''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  20,8°;  max.  21,0°  um  i''  p.  m  ,  min. 
20,5°  um  61'  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  15,2  mm;  max.  15,5  mm  um  lO'' 
a.  m.,  min.   14,0  mm  um  2''  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  bezogen  bis  zu  cu  ni  7 — 8 
aus  S,  klarte  gegen  Mittag  auf  bis  zu  cu   1 — 2  am  Hori- 
zont; p.  m.  cu  5  —  6  untere  aus  der  W'indrichtung,  darüber 
hohe  cu  aus  NW,  später  Abends  nur  die  ersteren  aus  ESE. 
Richtung.     Wie  oben  angegeben. 

Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  21,5°:  max.  22,7°  um  lOhp.m., 
min.  21,1°  um  2h  a.  ni. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,027(;0;    max.  1,0280,  min.  1,0274. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  um  2^  ging  der  Wind  auf  N199°E  von 
der  Stärke  2,  ging  später  auf  N154°E  und  N132°E  3—4 
über,  der  Himmel  bezog  sieh  dünn  mit  cu  7 — 8  aus  S, 
klarte  gegen  Mittag  fast  ganz  auf  bis  zu  cu  1 — 2  am 
Horizont;  die  See  war  ridiig,  SW-Dünung,  Farbe  tiefblau: 
p.  m.  Wind  4 — 5,  AVolken  aus  E,  darüber  andere  hohe 
cu  aus  NW  bis  zu  5—6,  später  nur  erstere  3—4  aus 
ESE;  leichter  Seegang  aus  ESE.  Meeresleuchten. 
Ozongehalt  9 — 10;  Verdunstung  2,5  mm. 


1876,  den  '26.  Februar. 

Position:  .32°  47,4'— 34°  8.3'  S-Br.,  39°  14,7'— 37°  38,6'  W-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.    a.  ni.  N146°p;,  gegen  Mittag  N135°E;  p.m. 

M29°E,  am  Abend  N110°E. 
Fahrt,   a.  m.  4.8  —  6,6;  p.  m.  5,2 — 6,5. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N6G°E;   a.  m.  N79°E,  p.  m.  N68°E 

bis  N45°E. 
Stärke.     Mittel  4,1;  anfangs  3 — 4,  von  8''  a.  m.  ;ili  4 — 5. 
Barom.:    Mittel   765,59  mm;   2  max.  766,24  mm    um   lOh  a.  m. 

und  765,74mm   um   lO'i   p.m.,   2  min.   765,33mm   um  G^ 

a.  m.  und  764,90  mm  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  21,2°;    max.  22,0°  um    2''  p.  m.,    min. 

20,6°  um  6h  a.  m. 
.Spannkr.   d.   Dünste:    Mittel    15,4  mm;    max.    16,8  nun    um    10h 

p.  m.,  min.   14,7  mm  um  6h  a.  m. 


Wolken:  Gattung  u.  Betrag,  a.  m.  anfangs  cu  3 — 4,  später 
mehr  bezogen  bis  zu  cu  7 — 8,  später  darüber  hohe  str. 
von  W  bis  E  ziehend;  p.  m.  cu  ei  oder  cu  ni  6 — 8,  dar- 
über Str.  von  W  bis  E  ziehend,  später  leichte  ci  aus  SE. 
Richtung.  Die  unteren  Wulken  aus  der  Windrichtung 
ziehend. 

Niederscbl.:    .\bends   starker  Tliau. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  21,5°;  max.  22,1°   um  6h  a.  m.; 
min.  21  0°   um  6h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02758:  max.  1,0278,  min.  1,0273. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  Wind  N79°E  anfangs  3 — 4,  gegen  Mit- 
tag etwas  auffrischend  bis  zu  4 — 5,  anfangs  leichte  cu 
3 — 4  ans  der  Windrichtung,  gegen  Mitlag  darüber  hohe 
Str.  aus  W  ziehend,  ilarüber  cu  6 — 7  aus  E;  sü<lliche 
Dünung. 
p.  m.  W'in<l  von  N68°E  bis  N45°E  4—5,  untere  W(dkcn 
cu  ci  oder  cu  ni  6 — 8  schnell  aus  der  Windrichtung,  die 
oberen  str.  langsam  aus  W,  später  leichte  ci  aus  SE. 
Dünung  aus  .SSK.  Starker  Thau  am  Abend. 
Ozongebalt  8 — 9;   V'crdunstung  2,7  mm. 


1870,  den  ■27.  Februar. 

Position:  34°  17,0'— 35°  2,9'  S-Br.,   37°  6,6'— 34°  51,5'  W-Lg. 
Schiffsbew. :  Kurs.  N99°E,  gegen  MitfagN118°E  ;  p.  m.  N107°E 

bis  N96°E  bis  N107°E. 
Fahrt,     a.  m.  5.5 — 4,3;  p.  m.  6,2 — 5,6. 
Wind:    Richtung.      Mittel  N37°E;    a.  m.  N28°E    bis  N51°E, 

p.  m.  N40°E  bis  N28°E. 
Stärke.    Mittel  4,1:  a.  m.  anfangs  5,  dann  3 — 4;  p.  m.  4 — 6. 

später  4. 
Barom.:    Mittel  764,30  mm;    2  max.  766,31   mm   um  6h  a.  m. 

und  764,34  mm  um  10h  p.  ni.;    2  min.  764, .50  mm    um  2h 

a.  m.  und  762,15  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  21,3°;    max.  22,2°    um  2h   p.m.,  min. 

20,6°   um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   17,2  mm;    max.  17,9  mm   um   10h 

p.  m.,  min.   16,2  mm  um  2h  a.  m. 
W^olken:  Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  anfangs  bezogen  mit  cu  ni  8. 

Morgens  aufklarend  bis  zu  cu  ei  4,  wovon  die  hohen  ci 

etwas  raumer  zogen  als  die  unteren  aus  der  Windrichtung, 

von  8h    bis    10h  öi>'   stark    bezogen   mit   cu   ni   10;    p.  m. 

anfangs  klarer,  unten  cu,  oben  ci,  welche   raumer,    später 

deutlich  aus  W  zogen;   Abends  wieder  ganz  bezogen  mit 

cu  ni  9—10. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend,  mir  die  (jl)eri'u  Wolken 

aus  AV. 
Niederschi.:   Abends  starker  Tliau,   Luft  sehr  feucht. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  20,9°;  max.  21,5°  um  10h  a.  m., 

min.  20,4°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02735;  max.  1,0275,  min.  1,0272. 
Allg.  Bemerk.:   a.  m.  Wind  anfangs  N40°E  frisch,  dann  N28°E 

bis   N51°E  3—4.  —   Kurze  Dünung  aus  ESE. 
p.  m.  Wind  N40°E  bis  N28°P:  auffrischend  bis  zu  6,  dann 

wieder  abllauend  bis  zu  4,  anfangs   klar,  Himmel   bedeckt 

mit  wenigen  cu  str.  oder  cu  ci  4 — 5.  von  denen  die  oberen 

ci   raumer,  später  deutlich   ans  W  zogen;  Abends  bedeckt 

mit  cu  ni  9 — 10.     Leichter  .Seegang  aus  NE. 
Ozongehalt  8 — 9;  Regen  0,1mm;  Verdunstung  2,6mm. 


1876,  den  28.  Februar. 

Position:   35°  10,8'— 34°  37,9'  S-Br.,  34°  23,9'— 32°  2,6  W-Lg. 

Schiffsbew.:  Kurs.    a.  m.  N104°E  bis  N75°E  bis  N59°E,  p.  m. 
N59°E. 
Fahrt,     a.  m.  6,4—6,6,  p.  m.  8,0 — 3,6. 

Wind:  Richtung.  Mittel  N338°E;  a.  m.  N36°E,  N2°E,  N329°E; 
p.  m.  N306°E. 
Stärke.     Mittel  3,6;    a.  m.  auffrischeud  von  4 — 6,    p.  ni.  ab- 
flauend von  5 — 2. 

Barom.:   Mittel  761,27  mm;  stieg  vom  min.   759,25  mm  um  6h 
a.  m.  bis  zum  max.   763,68  mm  um   10h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel   21,1°;  max.  22,1°  um   10ha.  m.,  min. 
20,2°   um   10h  p.  „1. 
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Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  17,9  mm:  max.  18,7  mm  um  21'  p.  m., 

min.   17,3  mm  um  lO'i  p.  m. 
Wollten:    Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  ganz   bezogen   mit    ni   10, 
flann  ou   10  aus  NW;   p.  m.  cu  G — 10  ans  NE. 
Richtung.     Aus  NE. 
Niederschi.:    a.  m.  starker  Regen  bis  S''  30',   dann  sein'  feucht; 

p.  m.  beständig  Nebel. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  20,6°;  max.  21,1°  um  (Jl'  a.  m., 
min.  19, S°   um   IQh  p.  m. 
Spezif.   Gewicht.    Mittel   1,02720:   max.  1,0273,  min.  1,0269. 
AUg.   Bemerk.:     a.  m.    AVind    anfangs    N36°E,    wurde    dann 
N;i06°E  auffrischend  von  4 — 6:     der  Himmel    war  dabei 
ganz  bedeckt  mit  ni  10,  begleitet  von  starkem  Regen:  um 
7I1   eine    heftige    Büe,    um  8''  30'   aufklarend    und   durch- 
brochen   bezogen   mit   cu  ni  aus   der  Windrichtung,    sehr 
feucht.  —  See  und  Dünung  aus  NNW. 
p.  m.  Wind  beständig  N306°E  abflauend  von  5 — 2,  nebelig 
bis  gegen  4P,    Himmel  scheinbar   klar,    um  i^  kurze  Zeit 
aufklarend,  feine  hohe  str.  sichtbar,  dann  wieder  starker 
Nebel,  zuweilen  schimmerten   Abends  die  Sterne  durch. 
Leuchten  in  Scheiben  und  kleinen  Punkten. 
Ozongehalt  10 — 11;  Regen   13, -4  mm;  Verdunstung  1,7  mm. 

1876,  den  25).  Februar. 

Position:     3-1°   28,8'— 33°  26,6'    S-Br.,    31°   49,2'  — 30°   20,1' 

W-Lg. 
Schiffsbew.:   Kurs.     N4,3°E. 

Fahrt,     a.  m.  meist  2,4,  später  6,4,  p.  m.   7,0 — b,l. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N319°E;  a.  m.  N2S2°E  bis  N304°E 

bis  N327°E,  p.  m.  beständig  N327°E. 
Stärke.    Mittel  2,0;    a.  m.   1 — 2,    p.  m.  meist  2.    spät   Abends 

3—4. 
Barom.:    Mitte!   764,70  mm;   2  max.  765,10  nun   uui   lOl'  a.  m. 

und  765,35  mm  um   10''  p.  m.,    2  min.   763,58  mm  um  2'' 

a.  m.  und  764,62  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  20,6°;    max.  22,2°   uui  2h  p.  m.,    min. 

19,5°  um  2li  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel    17,6  mm;    max.    18,8  mm    um  2h 

p.  m.,  min.   16,4  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,   a.m.  Nebel;    p.m.   bezugeu  bis  zu 

ei  oder  cu  ni  6. 
Rii'htung.     Oben  aus  N,  unten  aus  NNW. 
Niederschi.:    a.  m.    starker  Nebel    und    starker    Niederschlag, 

p.  m.  von  3h  ab  wieder  Nebel  und  Niederschlag. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  20,4°;  max.  21,4°   um  2h  p.  m., 

min.   19,5°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02723;  max.   1,0273,  min.   1,0271. 
Allg.  Bemerk.:  a.  ra.  ging  der  Wind  von  N282°E  über  N304°E 

auf  N327°E  von  der  Stärke   1 — 2;    Himmel  verdeckt  von 

starkem  Nebel,  verbunden  mit  starkem  Niederschlag;  See 

ruhig,  leichte  Dünung  aus  WNW;    gegen  Mittag  fiel  der 

Nebel    und  es  klarte  auf  aus  S. 
p.  m.  Wind  aus  N327°E:  .\bends  auffrischend  bis  zu  3—4; 

von  3h    ab    wieder  Nebel ,   Abends   oft   die   Sterne    durch- 
schimmernd. Meeresleuchten  inWalzen.  Leichte  .See  aus  NzW, 
Uzongehalt  11—12;  Regen  0,9  mm;   Verdunstung   1,2  mm. 

1876,  den  1.  März. 

Position:  33°  8,9'— 31°  41,0'  S-Br.,  29"  56,0'— 28°  3,3'  W-Lg. 

Schiflfsbew.:   Kurs.     N43°E. 
Fahrt.     7,5—4,7. 

Wind:  Richtung.     Mittel  N333°K;   fast  inuner  N325°E,  kurze 
Zeit  unterbrochen  von  N313°E  um  6h  p.  m. 
Stärke.     Mittel  4,0,  anfangs  3,  meist  4,  um  Mittag  4—5. 

Barom.:  Mittel  765,23  mm;  stieg  fast  ununterbrochen  vom  min. 
763,83  mm  um  2h  a.  m.  bis  zum  max.  766,45  nun  um  10h 
p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  22,7°;  max.  24,0°  uui  2h  p.  i„_  ,i,j„. 
20,6°   um  2h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  18,5  mm;  max.  18,8  mm  um  2h 
p.  m.,  min.  17,7  mm  um  2h  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag,  a.  m.  cu  ni  5,  dann  mehr  be- 
zogen mit  cu  ni  unten  und  mit  ci  str.  oben  bis  zu   7 — 8, 


gegen    Mittag    klarer,   ei  str.  4 — 5;    p.  m.  leichte  cu  ci  7, 
Abends  fast  klar. 
Richtung.»   Aus  N,  später  NW. 
Niederschi.:  a.  m.  Nebel  und  Niederschlag  bis  gegen  5h. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  22  0;    max.  23,6°  um  2h  p.  m., 
min.  21,4°   um  2h  a.  ra. 
Spezif.   Gewicht.    Mittel   1,02733:  max.   1,0276,  min.   1,0269. 
Allg.   Bemerk.:    a.  m.  Wind  N325°E,  anfangs  3.  um  2h  auf- 
frischend bis  zu  4 — 5:    Himmel    bedeckt   mit   cu  ni  7 — 8, 
oben  ci  str.,    begleitet   von  Nebel    und  Niederschlag,   um 
5h  klarte  es  auf. 
p.  m.  Wind  N325°E,  nur  kurze  Zeit  313°E,    gegen  Abend 
etwas    flauer,    leichte  Wolken    cu  ei   7.  Abends   fast   klar 
cu    1    am    Hcu-izont:     leichter    Seegang    aus    NW,     keine 
Dünung. 
Ozongehalt  9-10;  Regen  0,8  nun;  Verdunstung  1,4  mm. 

1876,  den  '1.  März. 

Position:  31°  27,6'— 30°  17,3'  S-Br.,  27°  49,2'— 26^  38,3'  W-Lg. 
Schitlsbew.:  Kurs      N43°E. 

Fahrt,     a.  m.  4,5—1,1    (Segel),    später    5,5   (Dampf);    p.  m. 

5,4—4,2. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N314°E;   a.  m.  N325°E  bis  N379°E 

bis  N302°E,  p.  m.  N257°E  dann  still,  später  N100°E. 
Stärke.    Mittel  0,6;  anfangs  3,  von  9h   a.  m.  ab  fast  still. 
Barom.:  Mittel  766,70mm;  stieg  beständig  vom  min.  765,69  mm 

um  6h  a.  m.  bis  zum  max.  767,40  mm  um   10h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  24,3°;   max.  27,1°  um  2h   p.  m.;    min. 

22,9°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.    d.   Dünste:    Mittel  18,8  mm;  max.    19,5  mm  um   10h 

a.  m.,  min.   17,7  mm  mn  2h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Wetter  klar  und  sehöu,  Himmel 

besetzt  mit  cu,  i'i  str.,   cu  ci  2  —  4. 
Richtung.  Aus  der  Windrichtung,  früh   und   Abends  nur  am 

Horizont. 
Niederschi.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  24,3°;  max.  25,9°  um  2h  p.  m., 

min.  22,6°   um  2h  a.  m. 
Spezif.   Gewicht,   Mittel   1,02743;  max.   1,0278,  min.   1,0272. 
Allg.  Bemerk.:   a.m.  Wind  anfangs  N325°f:  von  der  Stärke  3, 

dann   auf  N279°E  und   abflauend   bis    zur  Windstille    um 

9h,  von  da  ab  N302°E  0  —  1;  Wetter  schön,  Himmel  klar, 

nur  cu  oder  ei  str.  2  —  3,  anfangs  am  Horizont,  später  aus 

der  Windrichtung;   Wasser  glatt, 
p.  m.  Wind  N257°E   sehr  leicht,    dann  still,   7h  45'   leichte 

Brise    aus   N100°E    aufkommend,    Himmel    klar,    cu    am 

Horizont,  hohe  ci  aus  NW   bei  N257°E-Wind,   später  cu 

ni   1 — 3  am  Horizont.    Glattes  Wasser.    Üeslliche  Dünung. 

Meerleuchten  sehwach. 
Ozongehalt  8 — 9;  Verdunstung   1,2  mm. 

1S7(;,  den  3.  März. 

Püsithni:  29°  58,2'— 28°  38,6'  S-Br.,  26°  24,9'— 25°  55,9'  W-Lg. 
Schiflsbew.:  Kurs.     N30°E,  von  6h  p.  m.  ab  N19°E. 
Fahrt,     a.  m.  5,4,  um   10h  gelothet;  p.  m.  5,2—4,4. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N70°E;   a.  m.  N98°E,  gegen  Mittag 

N53°E,  p.  m.  anfangs  N75°E,  von  6h  ab  N30°E. 
Stärke.    Mittel   1,3;    a.  m.   anfangs  auffrischend  bis  3,  daim 

von  4h  ab  abflauend  bis  zu   1,   p.  m.   1—2. 
Banun.:   Mittel  767,05  nun;    2  max.  767,30  mm  um   10h  a.  m. 

und  767,30  nun  um   10h  p.  „\.,   2  min.  768,75  mm  lun  6h 

a.  m.   und   76(;,66  mm  um  2h  p.  ni. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   25,5°;   max.  26,6°  um   10h  a.m.,  min. 

24,2°  um   2h   a.  ni. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   18,6  mm;    max.   19,8  nun   um   6h 

a.  m..   miu.   17,2  mm    um  6h   p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.     Anfangs  klar,    später  leii'bt  be- 
wölkt bis  zu  cu  Str.  4—5;   p.  m.  cu  oder  eu  str.,  eu  ci  4. 
Richtung,    a.  m.  fast  ohne  Bewegung,  p.  m.  die  unteren  aus 

NE,   die  oberen  last  ohne  Bewegung. 
Niederschi.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  25,9°;  max.  26,6°  um  2h  p.  m., 

min.  24,9°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.   Mittel  1,02765;  max.   1,0280,  min.  1,0274. 
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Allg.  Bemerk.:  a.  m.  Wind  N9S°E.  frischte  bald  auf  von  1  bis 
/u  3,  flaute  aber  von  4''  wieder  ab,  ging  dann  gegen 
Mittag  auf  NäS^E,  .Sfärlce  1;  der  Himmel  war  anfangs 
Ular,  später  leicht  bewölkt  ohne  merkliehe  Bewegung. 
See  glatt,  hübe  Str.  aus  K  cu  4 — 5  aus  der  Windrichtung. 


p.  ni.   Wind,    anfangs  N7.')°K,  dann  N;!0°E  1- 


am  NK- 


Hurizunt  Kegenböen,    hohe   ci    fa.st    unbeweglieli,    die   am 
Abend  um   lO'i  etwas  von  W  nach  E  zu  ziehen  schienen, 
sich  aber  bald  auflösten,  leichte  niedrige  cu  aus  der  Wind- 
richtung, leichte  cu  am  K-Uorizunl. 
Ozongehalt  S— 9;  Verdunstung   l,t;  mm. 


1876,  den  i.  Mäiiz. 

Position:  28°  20,0'— 26°  48,4'  S-Br.,  25°  48,8'— 25°  24,5'  W-Lg. 
Schiffsbew.:     Kurs.     a.    m.    N18°E,     p.    m.    N7°E,     N29°E, 

N344°K. 
Fahrt,    a.  m.  46,  p.  m.  meist  5,8 — 5,3:  Abends  2,3. 
Wind:  Kichtung.    Mittel  N59°E;  a.  m.  N29°E,  später  N40°E, 

p.  m.  NS5°E,  um   IQli  N52°E. 
Stärke.    Mittel  2,1;  meist  2-3- 
Barom.:    Mittel  766,27  mm;    stieg    bis    zum   max.   766.80  mm 

um   lO'i  a.  m.    und   fiel    bis   zum   min.  766,13  mm   um  61' 

p.  ni. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  25,7°;   ma.x.  26,2°  um   inli  a.  m.,  min. 

25,2°    um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   17,8  mm:  max.  18.7  nmi   um  10h 

p.  m..  min.   16,9  mm  um  6h  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.  Himmel  den  Tag  über  klar,  cu  2, 

selten  4  —  5. 
Biehtung.    a.  m.  aus  NE,  p.  m.  aus  E. 
Niederschi.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,1°;  max.  26,7°  um  10h  a.  m., 

min.  25,7°  um  2h  a.  m.  und  um  10h  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02777;  max.   1,0278,  min.   1,0277. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.  der  Wind  wehte  leioht  bis  schwach  aus 

N29°E,    ging  um   10h  auf  N40°E;    der  Himmel  war   fast 

ganz   klar,    cu  2   aus    der  Windrichtung,    7h  Kegcnbogen 

am  WSW- Horizont,    später   die   unteren   Wolken    raumer 

ziehend.     See  glatt,     p.  m.    der  Wind   war   NS5°f:,    spät 

Abends    N52°E.     Stärke   2—3,    Himmel    fast   klar    cu    2, 

selten  5,    leicht  aus  der 

aus  der  Windrichtung. 
Ozongehalt  7—8;  Verdunstung  2,1   mm. 


1876,  den  5.  März. 

Position:  26°  38,0'- 25°  47,0'  S-Br.,  25°  26,9'— 25°  36,7'  W-Lg. 
Sehifl'sbew.:  Kurs,  a,  m.  N8°E.  N351°E;  p.  m.  N356°E,  N338°E, 
N19°E. 
Fahrt.     2,4—1.8:   Abends  spät  4,8    (mit  Dampf  und  Segel). 
Wind:    Kichtung.    Mittel  N72°E;  a.  m.    N86°E,   gegen  Mittag 
N64°E,  p.  m.  NS4°E  bis  N53°E  bis  N75°E.'^ 
Stärke.    Mittel  2,1;  meist  2—3. 
Barom.:    Mittel   765, .30  mm:   2  max.   766,31  umi  um   10h  a.  m. 
und  765,81  mm   um   10h  p.  m-    o  min.  764,73  mm  um  6h 
a.  m.  und   764,88  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  25,9°;  max.  27,4°   um  lO''  a.  m.:  min. 

25,0°  um   2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   18,7  mm;    max.   19,7  mm  um   10h 

a.  m..  min.   18,0  mm  um  2h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Himmel  den  Tag  über  fast  klar, 
cu  1 — 2,  selten  4—5,   leicht. 
Richtung.    Aus   der   Windrichtung,    früh    und    Abends    spät 
nur  am  Horizont. 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.   Mittel  26,3°;  max.  26,9°   um  2h  p.  m., 
min.  25,6°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02802;  max.   1,0282,  min.   1,0278. 
Allg.  Bemerk.:   Der  Wind  war  den  Tag  über  meist  fast  N75°E 
in  der  Stärke  2 — 3. 
a.  m.  Meeresleuchten  in  kleinen  Punkten.     Glatte  See. 
p.   m.   Leicht  gekräuselte  See  und  Dünung  aus  SE. 
Ozongehalt  8 — 9;   Verdunstung  2,2  mm. 
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1876,  den  6.  MHiz. 

Position:  25°  27,7'— 23°  49,4'  S-Br.,  25°  33,2'— 25°  .34,5'  W-Lg. 
Schill'sbew.:    Kurs.     Meist  N7°E. 

Fahrt.     4,0—6,5. 
Wind:  Ki,-btung.     Mittel   N76°E,  meist  N74°E.   um   (ih   p.  m. 
N85°E. 
Stärke.    Mittel  3,4;  anfangs  2 — 3.  gegen  Mittag  auffrischend 
bis  zu  4;  p.  m.  meist  3 — 4,  Abends  6,  böig,   in  den  Böen. 
Barom.:    Mittel   765,50  mm;   2  max.  765,67  mm  um   10h  a.  m. 
und  766,66  mm   um   10h  p.  m.     2  min.   765,08  mm  um  6h 
a.  ni.   und   764,88  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:   Mittel  25,9°;  max.  26,9°  um   10h  y.  m.,  min. 

25,2°   um  2h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   18,2  mm:   max.   18,8  mm    um   6h 

a.  m.,  min.   17,9  mm  um  6h  p.  m. 
Wolken:   Gattung  u.  Betrag.     Himmel    fast    klar,    nur    leichte 
cu   1 — 2,  gegen  Abend  cu  ni  2 — 3. 
Richtung.     Aus  E. 
Niederschi.:  p.  m.  3h  30'   und   7h  45'  eine  Regenhöe. 
Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  26,2°;  max.  26,9°  um   10h  a.  m., 
min.  25,6°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02838;  max.   1,0285,  min.   1,0282. 
Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  a.  m.  N74°E,  meist  2 — 3,  gegen 
Mittag  auffrischend  bis  zu  4 ;  Himmel  fast  klar,  nur  leichte 
cu   1 — 2  aus  der  Windrichtung  sichtbar. 
p.  m.  Wind  meist  N74°E,    um  .3h  30'  Regenböe   aus  ENE, 
ebenso    7h   15'   aus   NE,    Wolken   zogen    im   Allgemeinen 
ranm    und    kamen    oft    schral   zurück.     Abends  10h  —  nh 
böig. 
Ozongehalt  5 — 6:  Verdunstung  2.5  mm. 


1876,  den  7.  März. 

Position:  23°  25,6'— 21°  38,0'  S-Br.,  25°  34,4'— 25°  27,4'  W-Lg. 
ffsbew.: 
N19°E. 
F'ahrt.     5,8-8,4. 

Wind:  Richtung.   Mittel  N91°E:  anfangs  N75°E,  von  4h  a.  m. 
bis  8h  p.  m.  N98°E,  dann  N86°E. 
Stärke.     Mittel  4,7;    a.  m.  5  —  6,   p.  m.  abflauend    bis  zu   2. 
Abends  auffrischend  bis  zu  4. 

Barom.:  Mittel  766,29  mm;  2  max.  766,84  mm  um  lOh  a.  ni. 
und  767,17mm  um  10h  p.m.,  2  min.  765,55mm  um  6h 
a.  m.  und  765,54  mm  um  2h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  26,0°;  max.  27,1°  um  2h  p.  ui..  niiu. 
25,4°  um  6h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  18,8  mm;  max.  19,8  nun  um  loh 
p.  m.,  min.   17,6  mm  um  6h  a.  m. 

Wolken:    Gattung    u.   Betrag,     a.  m.    Anfangs    nur    cu  2   am 
Horizont,  dann  cu  2  aus  der  Windrichtung,  gegen  Mittag 
cu  ni  5 — 6;    p.  ni.    cu  ni  4 — 5,   dann  cu  unten,    darüber 
hohe  Str.  aus  NW,  Abends  klar,  cu  2. 
Richtung.     Untere  Wolken  mit  dem  Winde  ziehend. 

Niederschi.:  9h  30'  a.  m.  eine  Regenböe;  p.  m.  4h  30'  wenig 
Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,4°:  max.  26,9°   um  6h  a.  m., 
min.  26,0°  um   10h  p.  „i. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02855:  max.   1,0287,  min.   1,0283. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  Wind  anfangs  N75°E,  um  4h  N98°E, 
4 — 5,  Hinnuel  fast  klar,  anfangs  nur  i'u  2  am  Hori- 
zont, dann  aus  N9S°E,  9h  50'  Böe  mit  wenig  Regen, 
gegen  Mittag  cu  ni  ö — 6;  p.  m.  Wind  N98°E.  Abends 
N86°E,  auffrischend  bis  zu  6,  hohe  str.  aus  NW,  untere 
cu  aus  ESE,  Wind  veränderlich  N9S°E— N75°E,  etwas 
böig,  von  8h  15'  an  leichte  Passatwolken. 
Ozongehalt  5 — 6:  Regen  0,2  mm:    Verdunstung  2,2  mm. 


1876,  den  8.  März. 

Position:  21°  3,1'— 18°  7.7'  S-Br.,  25°  27,1'— 25°  21,5'  W-Lg. 
Schitfsbew. :  Kurs.     N7°E. 

Fahrt,     a.  m.  8,1 — 10,2,  p.  m.  9.6—5,7  abnehmend. 
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Wind:  Eichlung.  Mittel  NS7°E;  N85°E,  spät  Abends  N97°E. 
Stärke.     Mittel   4,3;    a.  m.    5 — 6;    p.  m.    abflauend    bis    2, 

Abends  wieder  auffrischend   bis  zu  3 — 4. 
Barom.:   Mittel  765,41mm:    2  max.   766,20  mm  um  IClh  a.  m. 

und  766,35  mm  um  lOl'  p.  m.;  2  min.   765,25  mm  um  C' 

a.  m.   und   764,45  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  25,8°;   max.  27,0°   um  2''  p.  m.,   min. 

23,8°   um   IQh  p.  m. 
Spannkr.  d.   Dünste:    Mittel   18,6  mm;   max.   19,5  mm    um    2'' 

a.  m.,  min.   17,8  mm  um  lOl"  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  anfangs  cu  ni  5 — 6,  dann 

aufklarend  bis  zu  cu  Str.  2  —  3;  p.  m.  sich  allmählich  be- 
ziehend bis  zu  cu  ni  10. 
Richtung.     Aus  der  Windriehlung. 
Niederschi.:    a.  m.   1''  30'  eine  leichte  Regenböe,    p.  m.  einige 

]{egenbüen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,2°;  max.  26,7°  um  10''  a.  m., 

min.  25,7°  um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02865;  max.   1,0288,  min.   1,0286. 
Allg.  Bemerk.:  a.  m.  Wind  N85°E  5 — 6,  eu  ni  anfangs  5 — 6, 

später   nur   cu  Str.  2—3,    cu    in   mittlerer   Höhe,    darüber 

hohe  Str.,    die  langsamer  zogen,  beide  aus  EzS.     Leiclite 

See  aus  EzS. 
p.  m.  Wind  N85°E  abflauend  bis  zu  2,  dann  Abends  wieder 

auffrischend   bis   zu  4   als  N97°E,   in    den  Biien    stärker; 

häufige  Regenböen  vor  und  hinter  dem  Schilf:  von  Mittag 

bis   Mitternacht   gingen   etwa  6    über   das  Schiff  hin   von 

der  Stärke  6—7. 
Ozungehalt  7 — 8 ;  Verdunstung  2,4  mm. 

1876,  den  !».  März. 

Position:  17°  41,0'— 14°  58,4'  S-Br.,  25°  33,4'— 25°  41,1'  W-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.     N6°E. 

Fahrt.     6,7—8,8. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N89°E;  N84°E— N96°E. 

Stärke.     Mittel  4,8;   a.  m.  5—6,  p.  m.  4—5. 
Barom.:    Mittel  762,87  mm;  2  max.  763,61mm  um   10''  a.  m. 
und  763,60  mm  um   10''  p.  m. ,  2  min.   762,70  mm  um  6'' 
a.  m.  und  761,90  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  25,6°;   max.  26,6°  um  21'  p.  m.,    min. 

24,2°   um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  18,5  mm;  max.  19,2  mm  um  2''  a.  ra., 

min.   18,1  mm  um  lO'i  a.  m. 
Wolken:    Gattung   n.    Betrag,     a.  m.    eu    6 — 7,    gegen    Mittag 
klarer  cu  3 — 4,  p.  m.  untere  Wolken   cu  4 — 5,    obere  ei 
Str.,  später  str.  3 — 4. 
Richtung.     Untere  Wolken  aus  ESE,  obere  aus  WNW. 
Niederschi.:  a.  m.  Regenböen   vereinzelt  bis  8''. 
Zustand  d.  See:  Temp.   Mittel  26,1°;  max.  26,2°  um  10''  a.  m., 
min.  26,0°  um  2''  a.  m.  und  um  lO''  p.  m. 
Spezif.   Gewicht.    Mittel   1,02857;  max.   1,0287,  min.   1,0285. 
Allg.  Bemerk.:  a.  m.  Wind  NS4°E— N96°E,  Stärke  5—6,  bis  8l' 
Böen  mit  Regen  bis  zur  Stärke  7,   dann  beständig  gleich- 
massig.  Himmel  leicht  bewölkt  mit  cu  6 — 7,  gegen  Mittag 
klarer   cu  4   aus  ESE;   massiger  Seegang   aus   der  Wind- 
richtung, 
p.  m.   AVind  N84°E— N96°E  4—5,    Himmel   ziemlich  klar, 
mittelhohe    cu   aus   ESE,     hohe   str.    aus   WNW    langsam 
ziehend,  durchsichtig. 
Ozongehalt  7 — 8;  Regen   1,0  mm;  Verdunstung  2,8  mm. 

1876,  den  10.  März. 

Po.sition:    14°    24,3'— 12°   43,6'    S-Br.;    25°    39,3'— 25°    39,8' 

W-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.    N9°E. 

Fahrt,     a.  m.  7,8,  um   lO^  wurde  gehithet;  p.m.  5,7-  6,7. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N89°E,  N97°E— N85°E. 

Stärke.    Mittel  4,0;  a.  ni.  4 — 5;  p.  m.  3 — 4. 
Barom.:    Mittel    761,66  mm;    max.  762,24  mm    um    lO''  a.  m. 

und   761,99  mm  um  10''  p.  m.;  2  min.  761,33  mm  um  2'' 

a.  m.  und   761,15  mm  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,2°;  max.  26,9°   um    10''  a.  m.,  min. 

25,5°   um  2''  a.  m. 


Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   18,8  mm;  max.   19,7  mm   um   lO'i 

p.  m.,  min.   18,2  mm  um  2'"  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.    dünn    bezogen    unten  cu, 

oben  Str.  oder  ci,    anfangs  zusammen  im  Betrage  8,    von 

8''  an  nur  3 — 4;    p.  m.  wie  am  Vormittag  cu  unten,    str. 

oben,  anfangs  1 — 2,  Abends  6  —  7. 
Richtung.    Untere  Wolken  aus  ESE  oder  am  Horizont,  ubere 

aus  WNW— NW. 
Niederschi. :  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  26,2°;  max.  26,6°  um  2''  p.m., 

min.  26,1°  um  2''  3.  m.  und  um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02830;   max.   1,0284,  min.   1,0281. 
Allg.  Bemerk.:  Wind  N85°E— N97°E,  meist  4,  anfangs  dünn 

bezogen,  gegen  Morgen  aufklarend,  hohe  ci  oder  str.  aus 

WNW — NW,  darunter  cu  aus  der  Windrichtung  oder  am 

Horizont;    leichte  Dünung  aus  SE,    angemessene  See  aus 

ESE. 
p.  m.  wie  am  Vormittag. 
Ozongehalt    nach   12''  3 — 4,    nach    24''  6 — 7;    Verdunstung 

2,4  mm. 

187C,  den  11.  März. 

Position:    12°    15,5'— 9°    53,1'   S  Br.;    25°     39,2'— 25°     42,8' 

W-Lg. 
Schiffsbew.:    Kurs.     Anfangs    Nord,    dann    von    4''    a.  m.    an 

N11°E. 
Fahrt.    6,5—8,6. 
Wind:    Richtung.      Mittel    N90°E;    anfangs    N73°E— N84°E, 

8'i  a.  m.  ab  N96°E. 
Stärke.    Mittel  4,5:  meist  4 — 5. 
Barom.:    Mittel  761,63  mm;    max.   762.50  mm    um    2''  p.  m., 

min.  760,87  mm  um  6''  p.  m.,  Gang  unregelmässig. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,8°;    max.  27,6°  um  2''   p.  m.,    min. 

25,9°  um  6'i  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:     Mittel  21,0  mm;    max.  22,0  mm  um  6'' 

p.  m.,  min.  19,6  mm  um  2''  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    a.  m.   Himuiel  klai-,  cu  oder  cu  ni 

4 — 3;  p.  m.  3 — 4,  oben  str. 
Richtung.    Untere  Wolken  aus  der  Windrichtung,  obere  aus 

WNW. 
Niederschi.:  a.  m.   71'   15'  eine  Regenböe;  p.  m.  "''  eine  Regen- 
böe. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,1°;  max.  27,5°  um  2li  p.  m., 

min.  26,3°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02823;  max.   1.0284,  min.   1,0280. 
Allg.  Bemerk.:  Wind  N73°E  später  N96°E  4—5;  Wind  ging 

Iti  auf  N73°E,  mittelhohe  cu  3—4  aus  der  Windrichtung, 

7''   15'  Regenböe    aus   NE,    danach    bis    9'"  flauer;    lange 

SSE-Dünung,  schwache  See  aus  ESE. 
p.  m.  leichte  cu  2 — 4,  schnell  ziehend  ans  der  Windrichtung, 

zuweilen  langsam  ziehende  hohe  str.  aus  WNW. 
Ozongehalt   nach    12''    5—6,    nach   24''   6;    Regen    0,2    mm: 

Verdunstung   2,8   mm. 

1876,  den  12.  März. 

Position:    9°     15,9'— 6°    .32,0'    S-Br.;    25°    38,2'— 25°    25,6' 

W-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.   N12°E. 

Fahrt.    8,0 — 9,8;   um  6''  p.  m.  wurde  gelothet. 
Wind:    Richtung.     Mittel    N106°E;    anfangs  N97°E;    von  4'' 

a.  m.  an  N108°E. 
Stärke.     Mittel  5,2;  meist  5 — 6;  von  4''  p.  m,  an  4 — 5. 
Barom.:  Mittel  762,71   mm;  2  max.  763,10  mm  um  10''  a.  m: 

und  764,70  mm  um  10''  p.  m. ;  2  min.  760,46  nun  um  2'' 

a.  m.  und  762,93  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,7°;    max.  28.4°   um   2''  p.  ni.,  min. 

27,0°  um  2''  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   21,9  mm:    nuix.    22,7   nun  um  2'' 

p.  m.,  min.  21,4  mm  um  10''  p.  m. 
Wolken:    Gattung    u.   Betrag,     cu    oder    cu  ni    unten,    ci    str. 

selten  oben,  3 — 4. 
Richtung.     Untere  Wolken  a.  m.  aus   KSE,  p.  ni.  aus  SEzE. 

obere  aus  WNW. 
Niedersclil.:   Um  2''  a.  m.  eine  Regenböe. 
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Zustand  il.  See:  Teiiip.    Mittel  27,')°;  max.  '.'8,3"  um  2''  p.m., 
min.  27,0°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewiclit.    Mittel   1,02785;   ma.\.   1,0281,  luiu.  1,0276. 
Allg.  Bemevk.:  Wind  anlang.s  Ni17°E,  mit  einer  Hegenbüe  um 
2li  a.  m.,  von  41'  a.  m.  an  beständig  N10S°K,  Stärke  5— 0, 
aber  Abends    von    8l>  p.  m.    an    nur  4 — 5,    Himmel  klar, 
unten  eu  ni    oder  cu,    oder    eu  str.  4 — 5,    aus  der  Wind- 
riehlung,  zuweilen  hohe  s(r.  oder  ei  str.  aus  AVNW,  a.  m. 
Seegang  aus  E  aufkommend, 
p.  m.   massiger  .Seegang  aus  SEzK. 
Ozongelialt  naeli  12''  0 — 7,  nach  24''  0;   Veiduustung  2,1  nun. 


Po 


suion:     0 


187C,  den  13.  Miiiz. 

09,0' -a"    4G,2'    S-Br.;    2.0°    2:3,!)'— 2ü"    2;i,ü' 


W-Lg. 

Sehilisliew.:   Kurs   N12°E. 

Fahrt  5,0—7,0. 
Wind:   Kielitung.      Mittel   M04°E;    meist  N10S°K,  um   Mittag 
N97°E, 
Stärke.     Mittel  .'!,y;  gleiehmässig  3 — 4,  zuweilen  4. 
Barom.:    Mittel   7G1,70  mm:  2  ma.\.   763,47  mm  um    IQl'  a.   m. 
und  762,65  nmi  um   lOl'  p.  m.,  2  min.  759,99  mm  um  2'' 
a.  m.  und  760,60  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  27,8°;   ma.x.  28,8°   um   lol'  a.  m.,   min. 

27,0°   um  6li  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  22,7  mm;    max.    23, :j  mm   um  2'' 

p.  m.,  min.  22,5  mm  nm  2''  a.  ni. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Hiunuel    klar,    leiehte  eu  2 — 3, 
selten  eu  str. 
Eiehtung.     Aus  der  Windrichtung. 
Niedersehl. :  p.  m.  um   lOl'  45'   eine   Kegenböe. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,8°;  max.  28,4°  um  21'  p.  m., 
min.  27,1°  um  10''  p.  m. 
Sprzif.  Gewicht.     Mittel   1,02757;  max.   1,0277,  min.  1,0274. 
Allg.  Bemerk.:   Wind  meist  N108°E,  um  Mittag  N97"E,  3—4, 
bisweilen  4,  Himmel  klar,  leichte   cu   2 — 3,  selten  eu  Str., 
am  Abend   cu  str.   2    aus  der  AVindrichtung. 
a.  m.  Leichte  See  aus  ESE. 

p.  m.  Leichte  SE-Dünung  und  leicht  gekräuselte  See. 
Ozongehalt  5 — 6:   Verdunstung  2,2  mm. 


1876,  den  14.  März. 

Position:  3°  15,6'— 1°  25,7'  S-Br.;  25°  23,3'— 25°  23,1'  W-Lg. 
Sehiffsbew.:  Kurs.     N12°E. 

Fahrt.     5,4 — 7,2;  um  6''  p.  m.  wurde  gelothet. 
Wind:    Hichtung.    Mittel  N115°E;    Morgens  N108°E,    von   81' 
a.  m.  an  N119°E. 
Stärki'.     Mittel   2,7;  früh  3 — 4,  dann  meist  3,  Abends  2. 
Barom.:    Mittel   760,88  mm;  2  max.   761,38  nnn  um   lOl'  a.  m. 
und  762,14  mm  um   10''  p.  m.;   2  min.   760,21   mm   um  6l' 
a.  m.  und  760,36  mm  um  2''  p.  ni. 
Temp.    d.  Luft:    Mittel  27,4°;    max.  28,4°  um  21'   p.  ui..    miu. 

26,6°  um   101'  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  23,4  mm;  nuix.  23,9  mm   um   KV' 

a.  m.,  min.  22,6  mm  um   10''  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  leichte  eu  oder  cn  str.  3 — 4; 
p.  m.  anfangs  cu   1 — 2.  Abends  cu   ni  9 — 10. 
Hichtung.    a.  m.  anfangs  aus  Ez.S,  dann  aus  ESE,    und  erst 
von   8''  a.  m.  an  aus  der  Windrichtung. 
Niederschi.:  a.  m.  8''  50'— 9''  8'  Regen;  p.  m.  12''  30'— 121'  45' 

eine  Kegenböe,  später  Regenböen  mit  starkem   Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,4°;  max.  27,9°  um  2'' p.  m., 
min.  26,9°  um  10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02752;  max.   1,0278,  min.   1,0270. 
Allg.  Bemerk.:  a.  m.  Wind  N108°E,  von  81'  anNH9°E3— 4, 
dann  3.     Leichte   cu    aus    der  Windrichtung;    leiehte  See 
und  Dünung, 
ji.  m.  Wind  N119°E,    anfangs  3,     später  2,    Wind    bis    zur 
Stärke  5    in    den    Böen,  cu  ni  9 — 10,   Wetterleuchten  am 
Abend  in  NW. 
Meeresleuchten  in  grossen  Scheiben, 
üzongehalt  4—5;  Regen  0,3  mm;  Verdunstung  2-3  mm. 


1S76,  den  15.  März. 

Position:    1°  4,2'  S-Br.  bis  0°  58,4'  N-Br.,  25°  21,8—25°  16,8' 

W-Lg. 
Sehiftsbcw. :    Kurs.      N11°E. 

Fahrt,     a.  m.  4,6—5,7,  p.  m.  7,3—6,1  (Dampf  und  Segel). 
Wind:    Richtung.     Mittel  N113°E;    hin    und    her  von  N84°E 

bis  N129"E. 


Stärke.    Mittel  2.0;  a.  m.  anfangs  still,  dann  1- 


J:  \i.  m.  an- 


fangs 3,  dann  3 — 2. 
Barom.:    Mittel   761,19  nnn;    2  max.   762,24  mm  um   10''  a.  m. 

und   761,13mm  um    10''  p.m.,    2  min.   761,07mm  um  2'' 

a.  m.   und  760,46  mm  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft;    Mittel   26,2°;    max.   27,2°   um    lO''  p.  m.,  min. 

24,9°  nm  2''  a.  ni. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  22,2  mm;  max.  22,4  mm  um  2''  p.  m., 

min.  22,0  mm  nm  6''  a.  ui. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    :i.  m.  anfangs  ni   10,  dann  cu   ni 

9 — 10,  vcni   10''  ab  cu  tii  9;    p.  m.  leicht  bewölkt  cu  str. 

4 — 5,  dann  cu  ci   1 — 2  und  zuletzt  cu  ni  3 — 4. 
Richtung.     Aus  der  Windrichtung. 
Niedersehl.:    Bis  4''  starker  Regeii. 
Zustand  d.  See:   Temp.    Mittel  27,3°;  max.  27,8°  um  2''  p.  m., 

min.  26,6°  um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02745;  max.   1,0276,  min.  1,0272. 
Allg.    Bemerk.:    p.    m.    leicht    bewölkt,  gegen    8''    eu   ni   aus 

SEzS,    gegen   10''  aus  E  bis  ENE.   Seltenes  und  sehwaches 

Wetterleuchten  in  NE.  Meeresleuchten  in  kleinen  Punkten. 
Ozongehalt  9—10;  Regen  45,6  mm;   Verdunstung  1,8  mm. 


1876,  den  16.  März. 

Position:   1°  19,4'— 2°  33,2'  N-Br.,  25°  18,7'— 25°  53,0'  W-Lg. 
Schiftsbew.:    Kurs.     a.  m.  N10°E,   p.m.  N342°E  bis  N320°E 
bis  N353°E. 
Fahrt.    (Dampf)  5,1—3,3. 
Wind:   Richtung.     Mittel  N57°E;  a.  m.   N72°E,   p.  m.  N27°E 
bis  N61°E. 
Stärke.     Mittel  0,9;  meist  1,  um  6''  a.  m.  ganz  still. 
Barom.:    Mittel   760,36  mm;    2  max.   761,53  nun  um  lOl»  a.  m. 
und  761,10mm  um   10''  p.m.,    2  min.   759,45mm   um  2'' 
a.  m.  und  759,70  mm  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,8°;    max.  28,0°  um  10''  a.  m.,  min. 

26,1°  um  2''  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  22,0  mm;    max.  22,7  mm   um    10'' 

a.  m.,  min.  21,3  mm  um  6''  p.  ra. 
Wolken:    Gattung  n.  Betrag,    a.  m.  anfangs  nur  eu  1 — 2,  von 
4''  an  eu  ni  9 — 7;  p.  m.  anfangs  cu  ni  10,  dann  aufklarend 
■   unten   cu,   oben  str.  5 — 6,  spät  cu  ni  3   am    Horizont. 
Richtung.    Untere  Wolken  meist  aus  der  Windrichtung. 
Niedersehl.:    a.  m.  gegen  Mittag  leichter  Regen,  p.  m.  von  12'' 

bis   1''  Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  27,7°;  max.  27,9°  um  10'' a.  m., 
min.  27,4°  um  6''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02732;  max.  1,0276,  min.  1,0272. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.  Wind  N72°E   1   oder  still,  anfangs  klar 
cu   1 — 2  aus  E,    dann    bedeckt  cu  ni  9  —  7,   von    10''  35' 
bis   11''  37'    leichter  Regen,    Wind   eine    kurze   Zeit   auf- 
frischend bis  zu  4—5;  Dünung  S-lieli  abnehmend,  NE-lich 
aufkommend,   Wasser  glatt. 
p.  m.  Wind  sehr  leicht  von  N61°E  bis  N27°E;  Himmel  ganz 
bezogen  mit  cu  ni  10,  dann  aufklarend  hohe  str.  aus  NW, 
Abends    cu    ni    am    Horizont    in    NzE    und    SzE,     darin 
Wetterleuchten.  Dünung  N-lich.  Lebhaftes  Meeresleuchten, 
üzongehalt  8 — 9;    Verdunstung  2,1  mm. 


1876,  den  17.  Milrz. 

Position:   2°51,1'— 3°44,5' N-Br.,  25°  55,3'— 26°  16,4' W-Lg. 
Sehiffsbew.:    Kurs.      a.  m.  N5°E    bis  N348°E;    p.  m.  anfangs 
wurde  gelothet,  dann  N356°E  und  N,303°E. 
Fahrt,     a.  m.  4,1 — 5,5,  p.  m.  3,5 — 3  2  (Dampf). 
Wind:    Richtung.     Mittel  N32°E;  a.  m.  N72°E,  still,  N61°E; 
p.  m.  N27°E,  später  N5°E. 
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Stärke.     Mittel   1,1:    1 — 2,  zuweilen  .still. 

Barom. :  Mittel  7ö9,89  mm:  2  max.  700,31  mm  um  10''  a.  m- 
und  761,48  mm  um  lO''  p.m.,  2  min.  7jt),19umi  um  "Jli 
a.  m.  und   759,09  mm  um  2''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  26,(1°;  max.  27,2°  um  6''  p.  m  ,  min. 
25,5°   um   lOli  a.  ni. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Miltel  22,2  mm;  max.  24,0  mm  um  2'' 
p.  m.,  min.  21,2  mm  um  10''  a.  m. 

Wolken:  Gattunj;  u.  Betrag,  a.  m.  anfangs  klar,  cu  ni  4, 
später  ganz  bezogen  cu  ri  10;  p.  nj.  meist  klar  cu  ni 
unten  und  hohe  str.  oben  3 — 6,  Abends  spät  nur  cu  3 
am  SE-  und  NW-Horizont. 
Richtung,  a.  m.  aus  NE  und  NNE;  p.  m.  untere  Wolken 
aus  NE.   obere  aus  SSE. 

Niederschi. :  a.  m.  von  8''  bis  9''  beständiger  Regen,  von 
d^  bis  11h  Regen  mit  Unterbrechung. 

Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   27,6°;  nuix.  28,2°  um  2''  p.  ui., 
min.  27,5°   um  2^  a.  m.  und   10''  p.  ni. 
.Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02692:  max.  1,0272,  min.  1,0266. 

Allg.    Bemerk.:     AVind    zwischen    N72°E    und    N27°E    1—2, 
zuweilen   still;   a.  m.  anfangs  nur  cu  ui  4  aus  NE,  Bank 
in    NE   bis   NNW   langsam    aufsteigend,    starkes  Wetter- 
leuchten,  um  5''  ganz  bezogen:  um   11''  aufklarend, 
p.  m.   leiclite    cu   ni    aus   der  Windrichtung,    hohe   str.  ganz 

langsam  aus  SSW,  W'etterleuchten. 
Ozongehalt  8 — 9;   Regen  8,6  mm,  Verdunstung   1,2  mm. 


1876,  den  18.  März. 

Position:    3°  51,8'— 4°  3,9'  N-Br.,  26°  29,2'— 26°  49,0' W^-Lg. 
Sehiffsbew.:    Kurs.     a.  m.  N298°E,    um   10''  trieb   das  Schiff; 

p.  m.  N73°E,   spät  Abends  N292°E. 
Fahrt,    a.  m.  3 — 5;  p.m.  0,3,  später  3,5 — 5,3. 
Wind:   Richtung.    Mittel  N4°E;  meist  N6°E,  um   Mittag   still. 
Stärke.     Mittel    2,2;    a.    m.    2—4,    dann    still:    p.    m.    still, 

dann  3 — 4. 
Barom.:     Mittel    760,19  mm;    max.  761,38  mm   um    lO^  p.  m., 

min.  759,04  mm   um  lOh  a.  m. :  ganz  unregelmässig. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,5°;    max.   27,6°    um"  2'' p.  m.,    min. 

24,4°  um  10h  a.  m. 
Spannkr.  der  Dünste:    Mittel  22,0  nnn;    nuix.  22,3  mm  uu]  2h 

a.  m.,  min.   21,5  mm  um   10h  a.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.  anfangs  klar,   dann  ganz 

bezogen  cu  ni  und  ni  10 ;  p.  m.  klar,  nur  cu  str.  4,   Abends 

cu  ni   3. 
Richtung.     Untere  Wolken  aus  NNE,   obere  str.  aus  SW. 
Niederschi.:    a.  m.  Regen  von  6h  20'  bis   11h   15'. 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  27,6°;  max.  28,2°  um  2h  p.m., 

min.  27,0°  um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02698;  max.  1,0271,  min.  1,0265. 
Allg.  Bemerk.:   Wind  meist  N6°E  2—4,   von  7h  45'  a.  m.   bis 

gegen  2h  p.  m.  still:    a.  m.  anfangs   nur   cu  ni  3  aus  der 

Windrichtung,  dunkle  Bank  im  S  und  SW  bis  W,  worin 

es  donnerte  und  blitzte,  dann  bezog  es  sich  ganz:   6''  20' 

ging  der  Wind  aus  N253°E  durch  N163°E  a.ufN118°E, 

um  7h  45'  Stille,  NE-liche   Dünung. 
p.  m.   wenige   cu   und    cu   ni    unten    aus   der  Windrichtung, 

darüber    hohe    str.    langsam    aus   SW    ziehend.      Wettei-- 

leuchten  in  S  und  SE. 
Ozongehalt  10 — 11;  Regen  29,7  mm,  Verdunstung   1,9  nnn. 


1876,  den  19.  Miirz. 

Position:  4°  17,3'— 5°  15,2'  N-Br.,  27°  27,8'— 28°  26,0'  W-Lg. 
Sehiffsbew.:    Kurs.     a.  m.  N353°E,    N331°E.    N320°E;    p.m. 

N291°E  bis  N303°E  bis  N333°E. 
Fahrt,     a.  m.   7,5—5,2,  p.  m.  5,8-4,2. 
Wind:    Richtung.      Mittel  N24°E;    a.  m.  N5°E,   p.  m.  N5°E 

bis  N16°E. 
Stärke.     Mittel  4,0 ;  a.  m.  4  -  5,  p.  m.  etwas  flauer. 
Barom.:  Mittel  759,92  nmi;  max.  760,50  nun  um  Gh  a.  m.,   uiin. 

758,94  mm  um   10h  a.  m.;   ganz  uni-egelmässig. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel    26,7°;    max.  27,0°  um  2h  p.  m.,    min. 

26,4°  um  Gl'  a.  m. 


Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  21,5  mm:    max.  21,9mm   um   iC' 

a.  m.,  min.  20,3  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  anfangs  cu  5,  dann  cu  str. 

und  cu  ni  4 — 8,  und  darüber  str.  und  andere  cu  aus  SW; 

p.  m.  leicht  bezogen  unten  cu  ni  9—10  oder  cu,  oben  str. 

oder  ci  str.  ohne   Bewegung. 
Richtung.     Die  unteren  Wolken    aus  der   Windrichtung,   die 

oberen  aus  SW. 
Niederschi.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel  27,2°;   max.  27,4°  um  2'' p.  m., 

min.  27,0°  um  2''  a.  m.  und  um  10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02738;  max.  1,0275,  min.  1,0272. 
Allg.  Bemerk.:   a.  m.  Wind  N27°E  4— 5;  cu  5  aus  der  Wind- 
richtung  niedrig,    darüber  raumer  ziehende  cu,    hohe  str. 

aus  SW,   gegen  Mittag  durchscheinend  bezogen.     Leichte 

NE-Dünung   und  See. 
p.m.  W'ind  N16°E   bis  N5°E,    meist   4—3.    Abends   4—5; 

fast    bezogen    mit   leichten    cu    ni   aus    der  Windrichtung, 

darüber  hohe  str.  ohiie  Bewegung. 
Ozongehalt  7 — 8:   Regen   5,2  mm,  Verdunstuni,'  1,9  mm. 


1876,  den  20.  März. 

Position:  5°  33,0'— 6°  32,6'  N-Br.,  28°  38.6'— 29°  24,6'  W-Lg. 
Sehiffsbew.:   Kurs.    a.  m.  N330°E— N319°E,  p.m.  N313°E. 

Fahrt,     a.  m.  6,4—4,0;  p.m.  3,4—4,9. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N29°E;    anfangs  N37°E,   dann  von 
4h  a.  m.  an  N26°E. 
Stärke.    Mittel  3,2;  anfangs  4—5,  von  8h  a.  m.  an  2—3. 
Baroiu. :    Mittel  759,54  mm;    2  max.   760,72  mm  um  10''  a.  m. 
und  760,60  mm  um   10''  p.m.,    2  njin.  758,79  mm  um  2h 
a.  m.  und  758,79  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  26,5°;  max.   27,2°   um   IQh  a.  m.,  min. 

25,8°   um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  20,1  mm;    nuix.   21,0  nun    um  2'' 

a.  m.,  min.   19,0  mm  um   10h  p.  1,1. 
Wolken:    Gattung  und  Betrag,   a.   m.    hohe  Str.,    unten    cu   ni 
anfangs    5 — 6,    später   8 — 9;     p.  m.    unten    leichte    cu  ni, 
oben  hohe  Str.,  anfangs  6 — 7,  später  fast  ganz  klar. 
Richtung.    Untere  Wolken  aus  NE,  obere  aus  SW,  fast  ohne 
Bewegung. 
Niederschlag:    — 

Zustand  d.  See:   Temp.    Mittel  27,4°;  max.  27,9°  um  10''  a.  m., 

min.  27,0°  um  2h  a.  m. 

Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02743;  max.   1,0276,  nun.   1,0273. 

Allg.  Bemerk.:    a.   m.    Wind   fast   immer  N26°E,    anfangs   ö, 

abflauend    bis   zu   2  — 3 ,    anfangs  cu  ui  5 — 6 ,  dann  mehr 

bezogen  unten  i'u,  aus  der  Windrichtung,  oben  hohe  str. 

ohne  merkliche  Bewegung.    Lauge  Dünung  aus  NzE,   See 

leicht  gekräuselt. 

p.  m.  Wind  N2G°E  2 — 3;   leichte   cu   unten,  hohe  str.   oben, 

aufklarend  und  Abends  ganz  klar. 
Lange    N- Dünung,    leichter    Seegang    aus   SE.      .Schwaches 

Meeresleiu'hten  in  einzelnen  Punkten. 
Ozongehalt   nach    12h    8—9,    nach    24''    6—8;    Verdunstung 
2,1  nnn. 

187(>,  den  21.  März. 

Position:  6°  45,5'— 8°  12,1'  N-Br.,  29°  48,5'— 31°  12,5'  W-Lg. 

Schift'sbew.:  Kurs.     Fast  beständig  N315°E. 
Fahrt.  4,8—7,0. 

Wiiul:  Richtung.  Mittel  N30°E;  N28°E,  spät  Abends  N39°E. 
Stärke.    Mittel  3,8;  meist  4,  zuweilen  3. 

Barom.:  Mittel  7G0,19  mm;  2  max.  761,68  mm  um  10''  a.  m. 
und  760,76  mm  um  10''  p.  m..  2  min.  759,47  mm  um  6'' 
a.  m.  und   759,27  mm  um  6h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  25,4°;  max.  26,2°  um  2''  p.  m.,  min. 
24,6°  um  10h  p.  lu. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  18,2  nnn;  max.  19,1  nnn  um  6'' 
p.  m.,  min.   17,6  mm  um  2h  p.  m. 

Wolken:   Gattung   u.  Betrag,     a.  m.    anfangs    cu   3—4,    dann 
gegen  Murgen  mehr  bezogen  cu  7 — 8,    gegen  Mittag  auf- 
klarend; p.  m.  cu  unten,  str.  oben  2,  spät  Abends  nin- cu. 
Richtung.    Untere  Wolken  aus  NE,  obere  aus  SW. 
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Niederschi.:   — 

Zusfand  d.  See:  Tmiip.    iAIiiid  -JO,.'!":  ma.x.  •_'(;, 7"  mii  Ulli  a.  m., 
min.  2y„')°  um   li)''  p.  m. 
Spi'zil'.  Gewicht.    Mittel   l,0-27&4;  max.   1.0277,  min.   1,0273. 

Alls-  Bemerk.:  a.  m.  Wind  N2S°K,  meist  4,  anfangs  nur  cu 
:! — 4  aus  NE,  dann  melir  bezogen  bis  zu  cn  7 — S  aus 
XK.  p.m.  Wind  N28°l':,  4,  später  N39°K,  4—3:  anfangs 
liolu'  Str.  langsam  ziehend  aus  SW.  darunter  eu  2  aus 
NE,  später  nur  die  letzteren.  Starke  Dünung  aus  NEzN, 
See  leicht  gekräuselt.  Schwaches  Meeresleuchten. 
Ozongehalt  nach  121'  7—8,  nach  241'  7-S:  Verdiuistun" 
2,0  mm. 

187«,  den  11.  Mär/.. 

Po.^ilinn:  8°  22,]'— 9°  27,5'  N-Br.,  31°  22,5'— 32°  31,r.'  W-Lg. 
Schitlsbew.:   Kurs.  a.  m.  N322°E.  gegen  Mittag  N333°p:    p   m 
N322°E— N33G°E.  '  '    '  -  i       • 

Fahrt.     3,0—6,4. 
■\Vind:  Kiditung.     Mittel  N33°E:  a.  m.   N2:)°K.  gc>'en   MItta" 
N40"l':,  p.m.  N40°E— N1S°E. 
Stärke.     Mittel  3,0;  a.  m.  2—3,  p.  ni.  3—4. 
Baroni.;   Mittel   7G0,05  mm:  2  ma.x.  761,02  unii  um    lO''  a.  ni. 
und  760,51  mm  um   lO'i  p.  m..   2  min.  759,40  mui  uuj   21' 
a.  m.  und   759,30  mm  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:   Mittel  24,5°:    max.  25,4°  nni  21'   p.   m..    njin. 

24,2°  um  21'  a.  m. 
Spaniikr.  d.  Dünste:    Miiiel    18,8  mm:    max.    19,2  nun    um   61' 

a.  m.,  min.   18,4  mm  um   10''  p.  m. 
Wolken:    Gattung  und  Betrag.     Gaii'.  aber  dnrchscbeineud   be- 
zogen   cu  9  —  10.    ei   oben   aus  SSW.    nm  31'  ]•.  m.  i-twas 
aufklarend  bis  zu   cu  str.  8  oder  cu  8. 
Richtung.     Untere  Wolken  aus  der  Wiudrichluug. 
Niederschi.:   — 

Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  25,1°:  max.  25,4°   um  2''  p.  m.. 
min.  24,7°  um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02763:  max.   1,0278,  min.  1,0275. 
Allg.  Bemerk.:  Wind  N40°E— N18°E,  a.  ni.  2— 3;  p.  m.  3— 4, 
Dünung  aus  NNE,    See  glatt. 
p.  m.  bewölkt,  wie  a.  m.;  um  3^  etwas  aufklareml. 
Ozongehalt    nach    12''    S— 9,    nach   24''   7—9;    Verdunstung 
2,9  mm. 

1876,  den  23.  März. 

Po.Mtion:  9"  46,5'— 11°  19,9'  N-Br..  32°  42,1'-  33°  26,8'  W-Lg. 
Schifisbcw.:    Kurs.     a.  m.  N.345°E,  N334°E.  N.35ti°E,    p.  m. 
N3,^C°E,  N339°E. 
Fahrt.     6,2—4,2. 
Wind:  Richtung.   Mitlei   N54°E:  a.  m.  N53°E-N41°E,   p.  m. 
N75°E-N53°E. 
Stärke.    Mittel   3,0—3,4. 
Barom.:    Mittel  759,68  nnii;  2  max.   760,66  mm  um   101'  a.  m. 
und  761,02  mm  um   10''  p.  m, ,    2  min.   759,15  mm  um  6'' 
a.  m.  und  758.76  mm  um  21'  p.  m. 
Temp.    d.  Luft:    Mittel  24,6°;   max.  25,4°   um  2''   p,  m..    min. 

23,7°   um  6t'  a.  m. 
Spannkr.    d.  Dünste:    Mittel   18,5  mm;   max.   19,0  nun  um   10''    ( 
a.  m.,  min.   18,2  mm  um   10''  p.  m.  j 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.    unten    cu    ni,    oben    Str.,   ' 
Betrag  4 — 0;    p.  m.    cu ,    darüber  ei  str.  ohne  Bewegung, 
anfangs   5  —  6,    Abends    mehr   bezogen   8-9,    später   auf- 
klarend bis  zu  cu   1  am  Horizont.     . 
Richtung.     Untere    Wolken    aus    der    Windriclilung,    obere 
aus  W. 
Niedcrsehl.:    — 

Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  25,1°;   max.  25,5°  um  2l'  p.m., 

min.  24,5°  um  21'  a.  m. 

Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02702:   max.  1  0277,  min.   1,0274. 

Allg.  Bemerk.:    Wind  N41°E— N75°E  3— 4;   cu  ni  mei.st  4—6 

unten   aus   der   Windrichtung,    oben   ei    str.   aus   W   oder 

ohne  Bewegung,  gegen  9''  Abends  der  obere  Himmel  klar. 

a.  m.  Leichte  Dünung  aus  NNE;,  See  leicht  gekräuselt. 

p.  m.  Meeresleuchten  schwach  iu  kleinen   runkten  und    ver- 

einzeUes  Aufblitzen  in  Scheiben. 
Ozongehalt   nach    12''    7—8,    nach   241'    7-8;    Verdunstung 
2,5  mm. 


i  1876,  den  li.  Mär/. 

Position:  11'-'  34,6'-12°  39,8'  N-Br..  33°  35,7'-34°  ö6,3'W-Lg. 
,    S.'hill'sbew. :    Kurs.     a.  m.  N344°j:,  N299"E    N3-'2°E-    n    m 
N310°E,  N333°E.  N341°E.  ' 

Fahrt.     3,8—6,6. 
Wind:   Kiclitung.    Mittel  N38°E:   N52°E— N29°E. 

Stärke.  Mittel  3,0;  meist  3. 
Barom.:    Mittel   760,67  mm:    2  max.   760,76  mm   um    10''  a.  m. 
und   762.20  mm   um   10''  p.m.,    2  min.   759,88  mm  um  2'' 


a.  m.  und   760,39  mm  un 


p.  m. 


p.   in.,    min. 


Temp.  d.  Luft:    Mittel   24,2°;    max.  24,8"   ui 
23,9°   um   IQl'   p.  m. 

Spannkr.    d.    Dünste:    Mittel    17,8  mm;    max.    18,4  mm    um   (',1' 
p.  ni.,  min.   17,2  mm   um  21'  a.  m. 

Wolken:   Gattung  u.  Betrag.    Meist  klar,  untere  cu  und  obere 
ci  Str.   2—4,  jedoch  von  5'' — 8''  a.  m.   bezogen  cu  9-  10. 
Richtung.     Untere  AVolken  aus  NE,  (diere  ans  SW. 

Niedcrsehl.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  24,7°;  max.  25,1"   um  101'  a.  in., 
niin.  24,5°   um  2l'  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02773;   max.    1,0279,  min.   1,0277. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  N52°E— N29°E  V(m  der  Stärke  3; 
a.  m._  Himmel  bis  5''  fast  ganz  klar,  nur  cu  1   am  Horizont,' 
von  5''— 81'   bezogen,  aber  ohne  Niederschlag,   dann  untere 
cu  aus  der  Windrichtung,  obere  hohe  str.  aus  SW.  Lange 
sehr  hcibe  Dünung  aus  NNE,  See  leicht  gekräuselt, 
ji.   m.  Anfangs  3  Wolkenschichten,    ganz  hohe  str.  langsam 
aus   NW,    d.Trunler   ci    aus  SW   und    niedere   cn    aus   der 
Wiiulriihtung,  die  oberen  nach  und  nach   verschwindend. 
Hohe  Dünung  aus  NNW.     Schwaches  Meeresleuchten. 
Ozongehalt   nach   PJl'   7-8.    nach   24"   8—9:    Verdunstung 
2,5  mm. 

1876,  den  '25.  Jlärz. 

Position:    12°    56,7'— 13°    42,7'    N-Br.;    35°    4,6'— 35°    49  4' 

AV-Lg. 
Scbift'sbew.:   Kurs.    a.  m.  N347°E,  N333°E,  N31ü°E— N341°E 

Fahrt.    2,0  -  4,4. 
Wind:    Richtung.      Mittel    N46°E;    a.    m.    N63°E  — N40°E- 
p.  m.  N29°E— N52°E. 
Stärke.     Mittel  2,3;  meist  2—3. 
Barom.:    Mittel   760,80  mm;  2  max.  762,29  mm  nm   10"  a.  m. 
und   761,78  mm  um   lO"  p.  m.,  2  min.   760,35  mm   um  6" 


a.  m.  und   759,60  mm  um  2"  p. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  24,2°:   max.  25,2°   um   10"   a.  m  .  min. 

23,4°  um  6"  a.  m. 
Spannkr.   d.   Dünste:    Mittel   17,8  mm;  max.   18.6  mm  um  10" 

a.  m.,  min.   16,7  nnn  um  6"  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.     Leichte  cu  und    cu  str.  ans  der 
Windrichtung,    später    darüber  leichte  cu  str.   bewegungs- 
los, meist  im  Betrage  von   1 — 2,  zuweilen  4. 
Richtung.     Aus  der  Windrichtung,    obere  Wolken  ohne  Be- 
wegung 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Trmp.    Mittel  25,0°;  max.  25,3°  um  10"  a.  m., 
min.  24,7°   um  2"  a.  m.  und  um   10"  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mitted   1,02772:  max.   1,0278,  min.   1,027G. 
Allg.  Bemerk.:  AVind  N63°E— N29°E,  2—3;    leichte  cu  oder 
cu  Str.  aus  der  Windrichtung,  darüber  später  leichte  cu  str. 
meist  bewegungslos,  selten  langsam  aus  SWzS  ziehend. 
Ziemlich  hohe  Dünung  aus  N. 
Ozongehalt  nach  12"  7—8,  nach  24"  8;  Verdunstung  2,4  mm. 

1876,  den  26.  Miirz. 

Position:    13°    55,1'— 14°    10,8'    N-Br.;    35°    58,3'— 36°    8,8' 

W-Lg. 
Scliift'sbew.:  Kurs.     a.  m.  N335°E— N312°E— N346°E:    p.  m. 

N34G°E  —  um  6"  trieb  das  Schiß'  —  N87°E. 
Fahrt,    a.  m.  3,4—1,0  abnehmend;  p.  m.  1,0. 
Wind:  Richtung.   Mittel  N54°E;  a.  m.  N54°E,  um  ShN76°E; 

p.  m.  still,  Abends  N9"E. 
Stärke.    Mittel  0,8:  a.  m.  anfangs  3,  dann  still,   dann  wieder 

auffrischend  bis  zu   3,  von  8"  an  0—1:    p.  m.    0—1  oder 

still. 
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Barom.:    Mittel  760,91   mm;  2  max.  761,f>S  mm  um  lO'' a.  m. 

und  762,0G  mm  um  lO''  p.  m.,  2  min.   7(!0,25  mm  um  2'' 

a.  m.  und  760,00  mm  um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  24,9";    ma.x.  26, G°  um   2li  p.  m.,    min. 

23,6°  um  2h  a.  m. 
Spanukr.  d.  Pünste:  Mittel    17,4   nun:    max.    18,o   uim  um   10h 

a.  m.,  min.   16.2  mm  um   IQh   p.  n\. 
■\Vulken:  Gattung  u.  Betrag.     Holle  cu  str.  aus  WSW,  später 

ohne  Bewegung,  danintei-  leichte  eu  a>is  der  Windinohtung 

im  Betrage  von  2 — 4. 
Riehtung.     Wie  angegeben. 
Niederseid.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  2ü,4°:   max.  20,2°  um   2h   p.  ra., 

min.  24,5"  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02772;  max.   1,0278,  min.  1,0276. 
Allg.  Bemerk.:    Wind    a.  m.    um   12h    „„^\    ,„),  (;li   kurze  Zeit 

bis    zur    Stärke    3,    sonst    meist    0 — 1    aus    N54"E    oder 

N76°E:  hohe  eu  str.  aus  WSW,    später  ohne  Bewegung, 

darunter  leiehte  eu  aus    der  Windrielitung.     Abnelimcnde 

N-lielie   Dünung,  See  glatt. 
p.   m.    Wind    meist    still    N74°K    oder    Ng^E,    um    b^>    30' 

leichter  Luftzug  aus  N340°K;  Bewölkung  wie  a.  m. 
Ozongehalt    nach    12h    s— 9,    nach   24h  ,s — g^    Verdunstung 

2,2  mm. 

187G,  den  -27.  März. 

P,)sition:    14°    li,0'— 14°    21,9'    N-Br.;    36°    8,2'— 3ü°    üO,l' 

W-Lg. 
Sehifl'sbew.:   Kurs.     Anfangs  trieb  das  Schiff  von  8h  an  N10°E; 

p.  m.  N21°E,  N43°E,  dann  N5y°E. 
Fahrt.     0,4—1,5. 
AVind:     Richtung.      Mittel    N.30S°E:    a.   ui.    meist    still,    dann 

N167°E:  p."m.  N302°E— N325°E. 
Stärke.    Mittel  0,3;  a.  m.  meist  still,  dann  0  —  1;  p.m.  meist 

0-1. 
Barom.:   Mittel  760,69  mm;  2  max.  761,07  mm  um   10h  a.  m. 

und  762,06  mm  um   10h  p.  m.,  2  min.  760,40  mm  um  Gh 

a.  m.  und  759,80  unu  um  2h  a.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  25,1°;    max.  27,0°    um  2h  p.  m.,    min. 

23,5°  um  6h  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   16,9  mm;  nu'ix.   17,4  mm  um   liih 

a.  m.,  min.   16,7   mm  um  6h  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Früh  Morgens  und  spät  Abends 

ganz  klar,  sonst  leiehte  cu  aus    der  Windrichtung,    später 

hohe  Wolken  aus  NW,    oder    bewegungslos,    im    Betrage 

1—3. 
Richtung.     Wie  angegeben. 
Niedersohl.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  25,6°;  max.  26,3°  um  2h  p.m.; 

min.  25,0°   um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02778;  max.   1,0279,  min.  1,0276. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.    Wind    meist    ganz    still,    anfangs    ganz 

klar,    dann  leichte  eu  aus  der  Windrichtung,    später  hohe 

i'U  str.  aus  NW.    N-Iiehe  Dünung,  See  glatt.    Luft  diesig. 
p.  m.  Wolken  wie   a.    ni.,  spät  ganz  klar. 
Ozongehalt  nach  12h  7 — g,  nach  24h  g;    Verdunstung  2,3  nun. 

1876,  den  28.  März. 

Position:    14°    23,2'— 14°    38,5'  N-Br.;    35°  47,4'— 35°  29,6' 

W-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.    a.  m.  N31°E,  gegen  Mittag  N290°E;  p.m. 

N290°E,  N357°E,  später  trieb  das  Schill'. 
Fahrt.     0,6-2,2. 
Wind:    Richtung.     Mittel    N35°E    anfangs    N324°E,    N9°E— 

N54°E;  p.m.  N9°?:,  dann  .still. 
Stärke.     Mittel  0,5;  meist  0-1,  Abends   1—2,  dann  still. 
Barom.:  Mittel   761,46  nmi;  2  nuax.  762,00  mm  um   10h  a.  m. 

und  763,15  mm   um   10h  p.  m.;  2  min.  760,39  mm  um  2h 

a.  m.   und  760,95   nmi   um  2h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  24,9";    max.  26,0°    um  21'   p.m.,  min. 

24,0°  um  (;h  a.  m. 
Spannkr.  d.   Dünste:    Mittel   16,3  mm;    max.   16,7   uiui    um  6'' 

p.  m.,  min.   15,9  mm  um  2h  p.  m. 


Wolken:  Gattung  u.  Betrag,  a.  m.  eu  1 — 2  am  NW-Horizont, 
dann  mehr  bezogen  ci  str.  und  cu  str.  6 — 7;  p.  m.  oben 
ci,  unten  ci  str.  7  —  8,  später  oben  ci,  unten  cu  und 
cu  ni  3 — 4. 
Richtung,  a.  m.  anfangs  aus  WNW,  dann  aus  NE;  p.  m. 
untere  Wolken  aus  der  Wiiulrlchtung.  obere  aus  NNE. 

Niederschi. :  — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  25. 3°;  max.  26,3°  um  2h  p.  m., 
min.  24,7°  um  2h  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel:    1,02767;  max.  1,0277,  min.  1,0275. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  nur  anfangs  N324°E-,  dann  N31°E-Winde, 
meist  0 — 1,  cu  am  NW-Horizont,  von  wo  aus  sich  lang- 
sam nach  KSE  der  Himmel  bezog ;  später  darunter 
cu  aus  der  Windrichtung.  Schwache  N-Düuung,  See 
glatt, 
p.m.  Wind  N31°E,  Abends  still;  hohe  ci  aus  NNE,  dar- 
unter cu  aus  der  Windrielitung,  aufklarend  bis  zu  3--4, 
von  4h  ab  Bank  in  NE.  von  welcher  später  niedere  eu  ni 
zogen.  Regenböen  zu  Luvard  am  Horizont.  Meeres- 
leuchten Schwach. 
Ozongehalt  nach  24h   ii_iO;   Verdunstung  2,8  mm. 


1876,  den  29.  März. 

Position:  14°  44,0'— 16°  6,7'  N-Br.;  35°  39,9'— 36°  37,1' 
W-Lg. 

Schiffsbew.:  Kurs.     a.  m.   N334°E— N311°E:  p.  m.  N345°E— 
N334°E. 
Fahrt,     a.  m.  2,0—4,9;  p.m.  4,8-8,6. 

Wind:  Richtung.  Mittel  N46°E;a.  m.  N53°E-N30°E;  p.  m. 
N53°E— N41°i;. 
Stärke.     Mittel  3,1;    a.  m.    0—3,    von   8h    au  3:    p.  m.   auf- 
frischend von  3  bis  zu  5. 

Barom.:  Mittel  763,42  mm;  2  max.  764,07  mm  um  10h  a.  m. 
und  765,18  mm  um  10h  p.  m,^  2  min.  762,42  mm  um  2h 
a.  m.   und  763,00  mm  um  2h  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  24,3°;  max.  25,3°  um  10''  a.  m..  min. 
23,7°  um   10h  p.  „i. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  17,2  mm;  nuix.  17,7  mm  um  2h 
a.  m.,  ndn.   16,5  mm  um  10h  p.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag,  a.  m.  cu  und  cu  ni,  meist  2 — 3, 
zuweilen  6  aus  NE-licher  Richtung,  später  darüber  hohe 
ci  aus  AVzN;  p.  m.  niedere  cu  aus  der  Windrichtung 
meist  1 — 3,  zuweilen  8;  obere  ci  str.  oder  ci. 
Richtung.  Untere  Wolken  aus  der  Windrichiung,  obere 
a.  m.  aus  AVzN,  p.  m.  anfangs  aus  NW  später  aus  SW. 

Niederschi.;   11h  33'  p.m.  eine  Regenböe. 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  21,9°;  max.  25,2°   um  2h  p.  m., 
min.  24,5°  um   10h  p.  m. 
Spezif.  Geweicht.    Mittel   1,02783;  max.   1,0279,  min.   1,0278. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  Wind  N53°E— N41°E,  anfangs  fast  still, 
allmählich  auffrisehentl.  mit  Unterbrccliungen  bis  zu  3, 
schwache  NNE  -  Dünung,  schwache  NE-See. 
p.  m.  Wind  N53°E  —  N41°E,  auffrischend  bis  zu  5, 
niedere  cu,  wie  a.  m.,  hohe  ci  anfangs  aus  NW,  später 
ganz  dünn  und  durchscheinend  aus  .SW,  .\beuds  last  klar. 
Ozongehalt  9;  Verdunstung  2,3  mm. 


1876,  den  30.  März. 

Position:     16°  33,2'— 18°  56,3'  N-Br.,   36°  55,2'  — 37°  58,4' 

W-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.    N336°E,  von  4h  au  N344"E;  p.  m.  N350°E, 

später  N339°E. 
Fahrt.     7,2—8,3. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N59°E;  anfangs  N52°E,  von  8h  ab 

N63°E. 
Stärke.     Mittel  5,4;  anhaltend   5—6. 
Barom.:    Mittel   766,05  mm;   2  nuix.    766,9(!  mm    um   Kl''  a.  m. 

und  767,21  mm  um  10h  p.m.;  2  min.  76-1,45  mm  um  2h  ;i.  ui. 

und  766  45  mm  um  2h  p.  ni. 
Temp.   d.  Luft:    Mittel  23,1°;    nuix.  23,5"   um    Ulh   u.  m.   min. 

22,7°  um   10h  p.  ,u. 
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Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  15,8  mm;   max.  17,1  nini  um  21'  a.  ni. 

min.   14.6111111   um  i^  p.m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Anfangs  cu  ni  !)  — 10,  dann  oben 
cu  ci,    unten  cu   10;    p.  111.   Himmel   bezogen  unten  ou  ni, 
oben   Str.   meist  9,   zuweilen   fi. 
Richtung.      Untere  Wolken  mit    dem  Winde    ziehend,    ediere 
a.  ni.  aus   WSW,  p.  m.  aus  SW. 
Niederseiil. :    Vor  Sonnenaofgaii!:;  einige  Kegenböen. 
Zustand  d.  .See:  Temp.    Mittel  23,1)°:  niax.  24,2°  um  21'  p.  m., 
min.  23,2°  um  10h  p.  „,. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02S17:  niax.   1,028.'),  min.  1,0278. 
AUg.  Bemerk.:   a.  m.  Wind  meist  N52°E,  später  N(i3°E  5— G, 
schwaches   Meeresleuchten   im    Kielwasser;    vor  41'   einige 
Regenböen    mit    wenig    Hegen,     Himmel     bezogen:     auf- 
kommendfi  See  aus  der  Windrichtung, 
p.  m.  Wind  NG3°E  5—6;    Himmel   bezogen,   hohe  str.  oder 

cu  aus  SW,  untere  cu  aus  WzS. 
Ozongehalt    nach    121'    7—8,    nacli  24li  6—8;    Verdunstung 
2,2  mm. 

1876,  den  31.  März. 

Position:     19°  22,3'— 21°  47,4'  N-Br.,    38°   12,9'— 39°   24  0' 

W-Lg. 
Schiffsbew.:     Kurs.       Meist    N349°K.    dann    N337°K;     p.  m. 

N332°i:. 
Fahrt.     9,6—7,2. 
Wind:    Kiehtung.      Mittel    lS'üS°E;     anfangs   N51°E,    von    S'i 

a.  m.  an  N62°E. 
Stärke.     Mittel  5,6;   anfangs  6,  von  8''  a.  m.  an  5—6. 
Baroni. :    Mittel  767,46  mm;    2  niax.  767,82  mm  um   101'  a.  m. 

und  768,43  mm  um  101'  p.m.;    2  min.   766,91  mm  um  211 

a.  m.  und  767,06  mm  um  6''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:     Mittel  22,1°:    max.  22,6°  um  2''  p.  m.,    min. 

21,1°  um  21>  a.  m. 
Spannkr.    d.  Dünste:    Mittel   14,0  mm;    max.   16,2  niiii    um  21' 

a.  ni.,  min.   12,7  mm  um  lO''  p.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  anfangs  cu  7,  dann  unten 

cu  und  oben   ci  4;  p.  m.  cu,  oben  str.  1 — 2,  spät  Abends 

bezogen   cu  ni  9. 
Richtung.  ,  Obere  Wolken  aus  SW,  untere  aus  ENE. 
Niedersehl.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  22,9°;  max.  23.7°  um  101'  .,.  m., 

min.  22,5°  um   lO'i  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02858;  max.   1,0287,  min.  1,0285. 
Allg.  Bemerk.:   a.  m.  Wind  meist  N51°E  6,  dann  N62°E  5-6; 

Himmel    anfangs    bezogen    mit    cu   7    aus   E,    dann    auf- 
klarend  bis    zu   cu  4;    See   und   Dünung    aus   der  AVind- 

richtung. 
p.m.  Wind  N62°E  ö — 6,   Himmel   fast  klar,   cu  aus  ENE, 

darüber    str.    aus    SE    1 — 2,    Abends    stark    bezogen    mit 

cu  ni  9  aus  ENE. 
Ozongehalt    nach    12''  6—7,    nach  24'i  7 — 8;    Verdunstung 

2,1  mm. 

1876,  den  1.  .Vpiil. 

Position:     22°   14,4'— 23°  46.0'  N-Br.,    39°  40,4'- 40°    30,0' 

W-Lg. 
Schiftsbew.:  Kurs.    N336°E. 

Kahrt.    a.  m.  8,8—2,7—4,9;  p.  m.  4.2—7,8. 
Wind:   Richtung.    Mittel  N57°E;  anfangs  N66°E,  von  41' a.  m. 

an  N55°E. 
Stärke.     Mittel  3,5;    a.  m.    unglcii'b,    abflauend    von    ö — 1, 

dann   1 — .3;  p.  m.  auffrischend  allmählich  von  2 — 5. 
Barum.:    Mittel   767,.')3inm;    2  max.  768,35  mm   um   lO'i  a.  m. 

und  767,80  mm  um  lO''  p.m.;    2  min.  767,67  mm  um  6'i 

a.  m.  und  7«6,7G  mm  um  6''  p.  111. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   22,0°;    max.   23.2°   um   21'   p.m.,    min. 

21,2°  um   21'  a.  m.  und  um   10''   p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:     Mittel   13.5  mm;    max.    15,3  mm    um  G'' 

p.  m.,  min.    12,1  mm  um  6''  a.  m. 
Wdlkrn:  Gattung  u.  Befrag,    a.  m.  ganz  bezogen  cu  ni  9 — 10: 

p.  m.  anfangs  ganz  klar,  allmäblii'li  sich   beziehend  bis  zu 

cu   8—9. 
Richtung.     Mit  dem    Winde  ziehend   oder  am  Horizont. 


Niedersehl.:  — 

Zustand   d.  .See:   'renip.      Mittel    22,7':   max.  23,1"   um  2'' p.  in., 
min.   22,1"   um    loi'  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02863;  max.   1,0288,  min.  1,0285. 
Allg.   Bemerk.:     a.  m.    Wind    anfangs    unbeständig    zwischen 
N43°E  und  N77°E,  böig,  S'i   15'  plötzlb'h  aliHanend,  um 
7I' wieder  etwas  auffrischend;  Himmel  bezogen  mit  cu  ui  10 
aus  der  Windrichtung;    massiger  .Seegang  aus   NE. 
p.  m.   Wind   Nö5°E,    allmählich    auffrischend    bis   zu   4 — 5; 
Himmel  anfangs  klar,   später  dunkle  Bank  in  NNE,  von 
wo  sich  der  Hinimel   bezog  l>is   zu  cu   8  —  9. 
Ozongehalt    nach    121'   8—9,    nach    24''   7—8;     Verdunstung 
2,4  mm. 

1876,  den  2.  April. 

Position:  24°  7,4'  — 25°  10,5'  N-Br.,  40°  43,1'— 40°  51,6' 
W-Lg. 

Schiffsbew.;   Kurs.     N9°E. 

Fahrt,     a.  m.  4,6—2,3—5,0;  p.  m.  0,3—5,6. 

Wind:   Richtung.     Mittel  NlOS°£;   a.  ni.  N12rE  bis  N76°E, 
p.  m.  N211°E,   später  wieder  N121°E. 
Stärke.     Mittel  2,1;    anfangs  3,   flaute    um  41'  a.  m.  ab    bis 
zu  1,  frischte  nach  O''  wieder  auf  bis  zu   3:  p.  m.  anfangs 
fast  still,  um   10''  frischte  der  Wind  auf  bis  zu  4. 

Baroni.:  Mittel  765,50  mm:  2  max.  766,85  mm  um  10''  a.  ni. 
und  765.13  mm  um  10'' p.m.;  2  min.  765,99  mm  um  2'' 
a.  m.  und  764,11  mm  um  6I1  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  21,1°;  max.  22,2°  um  2''  p.  m.,  nnn. 
19,8°  um  6'i  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  13,3  mm;  max.  14,G  mm  um  10'' 
a.  m.,  min.  12,4  mm  um  6''  p.  m. 

Wolken:  Gattung  n.  Betrag.    Den  Tag  fast  ganz  bezogen  mit 
cu  ni  S — 10:  p.  m.  auch  eine  höhere  Schicht  ci  aus  NNW. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend. 

Niedersehl.:  — 

Znstand  d.  See:  Temp.    Mittel  22, G°:  max.  23,2°  um  2''  p.m., 
min.  22,2°  um   10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02878;  max.   1,0289.  min.  1.0287. 

Allg.  Bemerk.:  a.  111.  Wind  ging  1''  30'  auf  N99^E.  flaute  um 
4'i  ab  und  ging  auf  N121°E.  um  G''  20'  auf  NG5°E  bis 
N21°E,  um  9''  durch  N76°E  auf  N12l°E,  sehr  flau, 
frischte  gegen  Mittag  wieder  auf  bis  zu  3;  See  leicht  ge- 
kräuselt aus  ENE. 
p.m.  Wind  fast  still  aus  N211°E,  dann  aus  N121°E  auf- 
frischend bis  zu  4;  cu  aus  SE  8 — 10,  später  auch  noch 
eine  höhere  Schicht  sichtbar  aus  NNW;  Abends  zogen 
die  Wolken  alle  aus  WSW  bei  N121°E-Wind. 
Ozongehalt  nach  12''  8—9,  nach  24''  8—9;  Verdunstung 
2,2  mm. 


187.5,  den  3.  April. 

Position:    25°  36,0'— 27°  43,0'  N-Br.,    40°   49,7'— 39°  49,5' 

W-Lg. 
Schiffsbew.:   Kurs.     a.  m.  N8°E,    p.m.  N30°E  bis  N64°E. 

Fahrt,    a.  m.  5,4—8,2;  p.  m.  9,7-4,5. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N248°E:   a.  m.  N210^E  bis  N188°E; 

p.  m.  N221°E,  N334°E,  N345°E. 
Stärke.    Mittel  2,4;  a.  m.  3 — ö  auffrischend,  böig:  ]>.  m.  an- 
fangs  5,    von   5''  25'   an   aulfrischend    bis   zu    7,    in    di-n 

Böen  bis  zu  9,  von  9''  ab  abflauend  bis  zu  0. 
Barom. :    Mittel  763,26  mm;    2  max.  763,25  mm    um    2''  p.  m. 

und  764,64  mm   um   10''  p.  m.:    2  min.   762,79  mm    um  6'' 

a.  m.  und  762,49  mm  um  2''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  20,5°;    max.  22,5°   um   2''  p.m..    ndn. 

17,5°  um  10''  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   13.8  mm;    max.   14,9  mm    um   lO'i 

a.  m.,  min.   12,3  nun  um  6''  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  bezogen  eu  ni  0—C>:  p.  ni. 

anfangs  cu  str.  5,   später  cu  ni  8 — 10. 
Riilitung.     a.  m.  anfangs  aus  W.SW,   dann   aus  SW;    p.m. 

aus  WzN,  dann  aus  NW,  N  und  liöheii- Wolken  aus  KNE. 
Niedersehl.:  a.  m.   11'' 28'  eine  Regenhöe,  p.  m    naih  4'' einige 

Regenböen. 
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Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  21,6°;  max.  22, .1°  um  lOh  a.  m., 
min.  20,0°  um  lOh  p.  m. 

Spezif.  Gewicht.  Mittel  1,02865;  max.  1,028S,  min.  1,028-i. 
Allg.  Bemerk.:  Wind  ginfj  durch  N16.3°E  nach  N210°K.  meist 
N188°E,  böig,  gegen  Mittag  N221°E  bis  zu  5;  Wolken 
aus  SW  bis  W.SW,  Böen  am  Horizont,  Mittags  fingen 
die  Wolken  an  aus  W  bis  WzN  zu  ziehen;  leichte  See 
aus  der  Windrichtung. 

p.  m.  um  4''  Regeuböe  aus  N278°Ji;  b^  25'  aus  N334°E. 
Wind  auffrischend  in  den  Böen  bis  zu  9,  9h  bis  lOl' 
N3-15°E  6—5,  lOli  bis   Uli  5—3,   Uli— 121i  3—0. 

Üzongehaltnach  12li  8,  nach  241'  8-10;  Verdunstung  3,1  mm. 

1876,  den  4.  A|)ril. 

Position:  27°  43,7'— 27°  46,5'  N-Br.,  39°  37,0'— 39°  35,11'  W-Lg. 
Schiffsbew.:   Kurs.     N86°E,  N53°E,  N86°E;    p.  m.  N300°E, 

N311°E,  N289°E. 
Fahrt,     a.  m.  2,8-5,9;   p.  m.  3,7—2,8. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N355°E;   N8°E— N345°E. 

Stärke.     Mittel  2,4;    a.  m.   anfangs  2   abflauend  bis  0,    um 

4''  4  abflauend  bis  zu  2:  p.  m.  3,  abflauend  bis  zu   1. 
Barora.:    Mittel   707,12  mm;  stieg  vom  min.  764,51  mm  um  21' 

a.  m.  fast  beständig  bis  zum  max.  769,08  um   lOl'  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  18,4°;    max.   19,2°   um  2li  p.  m. ,    min. 

16,9°  um  21'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   10,9  mm;    max.   14,0  mm    um    21' 

p.  m.,  min.  8,9  mm  um  0''  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.    anfangs    bezogen   mit   cu 

ni  7;  um  2''   aufklarend,  dann  cu  2 — 3,  .später  höhei-e  ci; 

p.  m.  anfangs  ganz  klar,  später  cu  unten  und  oben  hohe 

ci  ohne  Bewegung. 
Richtung.     Untere  Wolken   mit  dem  Winde    ziehend,   obere 

a.  ra.  aus  ENE,  p.  m.   bewegungslos. 
Niederschi.:  a.  m.   121'— 21'  leichter  Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.  Mi'ttel  20,7°;  max.  21,1°   um  lO''  a.  m., 

min.  20,3'^  um   lO''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02863;    max.   1,0288,  min.   1,0285. 
Allg.  Bemerk.:  a.  m.  Wind   121»- Ih  N345°E  2;   Ih— öh  N8°E 

2— 0,  damiN345°E4;   8'iN8°E2— 3;  anfangs  bezogen  mit 

cu  ni  und  bis  2''  leii-hter  Regen,  dann  aufklarend  bis  zu  cu 

unten  und  ci  oben  3 — 4;  lange  NW  Dünung;  p.  m.  anfangs 

ganz  klar,  später  lebhaft  aus  der  Windrii-htung  und  raumer 

ziehende  Wolken,   hohe  ci  ohne  Bewegung;  um  4''   Wind 

N345°E  3—1;    hohe  Dünung,  See  glatt. 
Ozongehalt  9—10;    Regen   3,3  mm,   Verdunstung  2,8  mm. 

1876,  den  ö.  April. 

Position:  27°  45,2'— 27°  46,9'  N-Br.,  39°  49,5'- 40°  4,3'  W-Lg. 
Schiftabew.:    Kurs.     a.  m.  N289°E,  N306°E,  N320°E,    p.   m. 

N323°K  von  61'  ab  trieb  das  Schill'. 
Fahrt,    a.  m.  2,6—0,5;  p.  m.  0,3. 
Wind:  Richtung.     Mittel  N19°E;  a.  m.  N345°E,  gegen  Mittag 

N53°P:,  p.  m.  N53°E,  von  41'  ab  still. 
Stärke.     Mittel  0,C;    a.  m.  anfangs   1—2,  dann  0—1,  gegen 

Mittag  1 — 2;  p.  m.  meist  ganz  still. 
Barom.:    Mittel  768,66  mm;   2  max.   769,17  nuu  um   lOl'  a.  ni. 

und  768,70  mm  um   101'  p.  m.,    2  min.   768,98  mm  um  i\'< 

a.  m.   und  768,00  mm  um  G'"  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   19,9°;    max.  21,4°  um  21'  p.  m.,    min. 

18,5°   um  61'  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  9,5  mm:  nuix.  10, C,  nun  um  lOl' a  m., 

min.  8,2  mm  um   lOli  ]>.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  meist  cu  str.  und  cu,  .oben 

ci  5;  jedoch  von  51' — 81'  ganz  klar;    p.  m.  cu  2 — 3,  oben 

ci,  Abends  spät   cu  6. 
Richtung,  a.  m.  untere  Wolken  aus  NNE,  obere  aus  WSW; 

p.  ni.   untere  aus  S  und  E,  obere  aus  SW  ziehend. 
Nicderschl.:  — 
Zustand  d.  See:  Tem|).    Mittel  21,2°;  max.  22,1°   um  2>>  p.  m., 

min.  20,3°   um  21'  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Miltel   1,02870;  max,   1,0288,  min.   1,0286. 
Allg.  Bcnu'rk.:    a.  m.   Wind    meist    N:145°E    leicht    oder   fast 

still,  gegen  Mittag  N53°E  1—2;  hohe  Dünung  aus  NNW, 

leichte  See  aus  NNE. 


p.  m.   hohe    ci    aus    NW;     hohe    Dünung    aus    NNW,    See 

glatt. 
Oz(mgehalt   nach    121'   8—9,    nach  24''  9—10;    Verdunstung 

3,2  mm. 


1876,  den  6.  ApiiL 

Position:  27°  46,8'— 29°  13,3'  N-Br.,  40°  4,4'— 39°  34,4'  W-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.     a.  m.  N6°E,  p.  m.  N17°E— N39°E. 

Fahrt,     a,  m.  2,2—3,9;  p.  m.   3.5—8,8. 
Wind:  Richtung.    Miltel  N146°E;  a.  m.  N118°E,  gegen  Mittag  , 

N163°E,    p.   m.    N186°E,    von    4h    ab    N141°E,    später 

N152°E. 
Stärke.   Mittel  2,7;  a.  m.  2,  von   Sh  ab  3—1:  p.  m.  anfangs 

1 — 3,  v(Mi  4h  ab  4 — 5. 
Barom.:    Mittel   766,26  mm;  2  max.   767,11  mm  um   10''  a.  m. 

und  766,24  mm   um   10h  p.  m.,  2  min.  766.19  mm  um  6h 

a.  ra.  und  765,53  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  20,1°;    max.  21,2°  um  2h  p.  m.,    min. 

19,4°  um  2h  a.  m. 
Spannkr.    d.  Dünste:   Mittel   10,2  mm;    nuix.    11,9  mm  um   10h 

p.  m.,  min.  8,4  mm  um  6h  a.  m. 
Wolken:   Gattung  u.  Betrag,    a.  m.  bezogen  mit  cu  ci  und  cu 

ni  8 — 10;    p.  m.   anfangs  bezogen  cu  9,  dann  aufklarend 

cu  ei  3 — 0  unten,   str.  oben. 
Richtung    a.  m.  aus  der  Windrichtung;  p.  m.  untere  Wolken 

mit  dem  Winde,   obere  aus  NNW  ziehend. 
Nicderscld. :   — 
Zu.'^tand  d.  See:  Temp.    Mittel  20,7°;  max.  21,3°   um  2h  p.  m., 

min.  20,3°  um   10h  p.  ni. 
Specif.  Gewicht.    Mittel   1,02867;  max.   1,0289,  min.  1,0286. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.    Wolken   aus  SE,    cu  ci  8,   still  bis  2h, 

dann  leichter  NI18°E.    gegen  Mittag  Wind  und  Wolken 

cu  ni  9—10  aus  N163°E;  starke  NNW-Dünung,  See  glatt, 
p.  m.    anfangs  N186°E  3—1,    cu  9  aus  SSW,    um  4h   auf- 
frischender Wind    aus  N141°E  4 — 5,    obere  Wolken    aus 

NW,    untere    aus    der  Windrichtung,  Abends   ganz  klar; 

leichte  See  aufkommend. 
Ozongehalt  nach  12h  6—8,  nach  24''  9;  Verdunstung  3,0  mm. 


1876,  den  7.  April. 

Position:  29°  42,9'-32°  25,3'  N-Br.,  39°  8,3'— 36°  23,7'  W-Lg. 
Schiflsbew.:  Kurs.    N40°E— N46°E. 

Fahrt,    9,6—11,5. 
Wind:  Richtung.    Mittel  N157°E;   N153°E;   von  4h  p.   m.  ab 

N164°E. 
Stärke.    Mittel    6,7;  a.  m.  5—7,  p.  m.  6—8. 
Barom.:   Mittel  763,58  mm;  max.  765,00  mm  um  2h  a.  m.,  nun. 

761,80  nun  um  6h  p.  m.;  Gang  unregelmässig. 
'Temp.  d.  Luft:    Mittel  19,4°;   max.  20,7°  um  10h  a.  ni.,  min. 

18,5°    um  2h  p.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   12,0  mm;    uuix.    13,9  nun    um    6h 

p.  m,,  min.  7,0  mm  um   10h  p.  m. 
Wolken:   Gattung  u.  Betrag,    a.  m.    anfangs  cu  2,  dann  cu  ci 

unten  und  oben  str.  4,    später  bezogen  cu   8;   p.  m.  meist 

bezogen   10 — 9;    jedoch   von  4h — 8h    klarer   cu    unten,    cu 

Str.  oben  5. 
Richtung.   Untere  Wolken  aus  S  und  zuletzt  aus  SSW;  obere 

aus  NE  und  N;  p.  m.  obere  aus  WSW. 
Nicderschl.:   p.  m.   Ih— 2h  30'  Regeiy  Abends  wenig  Regen. 
Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel   19,7°;  max.  20,0°  um  2h  a.  m., 

min.   19,2°   um   10h  p.  u,. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel  1,02827;  max.   1,0286,  min.   1,0277. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.    Wind   auffrischend    aus  N153°E   von  5 

bis  7;    untere  Wolken    aus   der  Windrichtung,    obere  aus 

NW,  später  aus  N  ziehend,    gegen  Mittag  bezogen  cu  8; 

p.  m.  Wind  aus  N153°E,  später  aus  N164°E  bis  stürmisch; 

anfangs    freilich    Ih— 2h    aus  N187°E,    5—6    mit  Re.gcn, 

dann  wieder  zurückgehend  und  zunehmend,  Hinnnel  meist 

bezogen,     obere    Wolken    lebhaft    aus    SW    und   WSW, 

untere  sehr  schnell  aus  der  Windrichtung  ziehend:   Wind 

auf  N175°E;  Seegang  zunehmend  aus  S. 
Ozongchalt  nach   12h  ,s_  „ach  24h  7—8;   Verdunstung  ('0. 
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1876,  den  S.  Ainil. 

Position:  32°  55,5'— 31°  31,2'  N-Br.,  35°  48,5  —33°  47,3'  W-Lg. 

Schiflsbew.:   Kurs.  N43°K. 

Fahrt,     a.  m.  8,2—7,3;  p.  m.  9,2—6,2  abnehmend. 

Wind:    Richtung.     Mittel  N225°£:    a.  m.  N203°K,    N226°E, 
p.  m.  N226°E,  N248°E,  N22(j°E. 
Stärke.    Mittel  5,2;  a.  m.  anfangs  7—5,  dann  5—6,  p.  m. 
6,  abflauend  bis  zu  4 — 6. 

Barom.:  Mittel  762,31  mm;  2  max.  762,70  mm  um  lOt  a.  m. 
und  763,24  mm  um  lOli  p.  m.;  2  min.  761,55  mm  um  6h 
a.  m.   und  762,03  mm  um  2''  p.  ni. 

Temp.  d.  Luft:  Mittel  IS,^;  ma.\.  18,8°  um  21'  p.  m.,  min. 
17,7°  um  61'  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  13,6  mm;  max.  14  1  nmi  um  10h  ;,.  m., 
min.   12,9  mm  um  21'  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag,  a.  m.  klar,  cu  ni  2  —  8,  oben  ci, 
von  8h  an  ganz  klar,  aber  Horizont  diesig;  p.  m.  anfangs 
cu  5 — 6,  von  4h — Sh  fast  klar,  nur  cu  1—2  am  W-Hori- 
zont,  später  durchsichtig  bezogen  mit  cu  ni  10. 
Richtung.  Untere  Wolken  aus  der  Windrichtung,  obere 
mehr  aus  W. 

Niederschi.:  a.  m.  von  2h  — 6h  feiner  Hegen,  6h  Regenböen 
aus  W;  später  Horizont  diesig;   p.  m.  sehr  feucht. 

Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  18,8°;  ma.x.  20,1°  um  IQh  a.  ra., 
min.   18,0°  um   10h  p.  „,. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02815;  max.   1,0284,  min.   1,0279. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  um  2h  ging  der  Wind  auf  N20o°E,  ab- 
nehmend, niedere  cu  ni  aus  SW  mit  feinem  Regen,  da- 
zwischen oft  ganz  klar,  hohe  Wolken  ziehen  mehr  aus  W. 
Mit  Tagesanbruch  Wasserfarbe  schwarzblau,  um  7h  dunkel- 
grün, um  10h  blaugnin;  lebhafter  Seegang  und  leichte 
Uiinung  aus  S;  11h  ;]o'  Farbe  des  Wassers  dunkelblau, 
p.  m.  Wind  N226°E— 1M248°E,  5—6:  cu  aus  der  Wind- 
richtung, von  4h  ab  fast  klar,  von  8h  an  durchsichtig  be- 
zogen; Wasserfarbe  wurde  wieder  schwarzgrün. 
Ozongehalt  nach  12h  11_12,  nach  24h  10;  Regen  3,3  mm; 
Verdunstung  (?) 


1876,  deu  9.  April. 

Position:    34°    46,.3'— 36°    47,0'    N-Br.;    .33°    26,8'- 31°    6,4' 

W-Lg. 
Schiffsbew.:  Kurs.    N40°E. 

Fahrt,     a.  m.  6,0—8,3;  p.m.   11,2-9.5. 
Wind:    Richtung.     Mittel  N296°E;    a.  m.    N237°E— N327°E, 

p.  m.  N293°E— N327°E. 
Stärke.     Mittel    5,2;    a.  m.    4 — 6;    p.m.  auffrischend   4 — 7; 

später  stürmisch. 
Barom.:    Mittel  763,58  mm;   2  max.  764,50  mm  um   IQh  a.  m. 

und    764,25  mm  um   10h  p.  ni.,  2  min.  761,87   mm  um  2h 

a.  m.  und  763,88  mm  um  6h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  17,6°;    max.    18,5°   um    2h  p.m.,  min. 

16,6°  um  10h  p.  ni. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  12,1   mm;    max.    13,6  mm  um  2h 

a.  m.;  min.   11,3  mm  um   10h  p.  m. 
Wolken:    Gattung    u.  Betrag,     a.   m.    meist    schon    und    klar, 

cu  ni,  cu  und  cu  Str.  3,    zuweilen  6;    p.  ni.  wie  am  Vor- 
mittag, Abends  oft  ganz  bezogen,  cu  ni  9 — 10. 
Kichtung.    Meist  aus  der  Windrichtung,  jedoch  die  niederen 

Wolken  zuweilen  mehr  aus  N,  die  oberen  aus  W. 
Niederschi.:  a.  m.  öh   15'— 3h  40'  wenig  Regen,  7h  15'— 7h  25' 

Regenböe.  • 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  17,7°;  max.   18,3°  um  IQh  a.  m., 

min.  16,7°  um   10h  p.  „i. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02810:  max.  1,0283,  min.   1,0280. 
Allg.   Bemerk.:    a.   m.    Wind    N237°E— N327°E    auffrischend 

bis  6;  zuweilen  wenig  Regen,  meist  nur  cu  und  cu  str.  3 

aus  der  Windrichtung,  oben  cu  aus  W ;  massiger  Seegang 

aus  der  Windrichtung,  Farbe  dunkelgrün. 
p.  m.  Wiiul    N203°E— N327°E,    lebhaft  auffrischend   von  4 

bis  7,  Abends  stets  7 — 8,  See  schnell  aufkommend. 
Ozongehalt     nach    12h    10— 11,    nach    24h    10—11;    Regen 

0,3  mm ;  Verdunstung  3, 1   mm. 

Foi-^cliuiigErctoe  S.  11.  S.  „Giuellu*.    V.  Theil:    Mcteurologie. 


IMG,  den  10.  April. 

f  37°    17,7'— 38°  27.1'  N-Br.;  30°  36,3'— 28°   41.8' 
Position:    '  W-Lg. 

{  Rhede  von  Horla  (Fayal)  um   10h  p.  „^    2,,  Anker. 
Schiflsbew.:  Kurs.    a.  m.  >.'31°E,  später  N43°E;  p.  m.  >i49°E, 
N60°E. 
Fahrt.     6  0—9,5. 
Wind:    Richtung.     Mittel    N330°E;    a.  m.    anfangs    N316°E, 
dann  N327°E;  p.m.  N316°E-N327°E;  dann  N68°E. 
Stärke.      Mittel    5,6;    a.   m.    7 — 8;    p.    ni.    abflauend    7 — 6, 
Abends  4  —  6  sehr  böig. 
Barom.:  Mittel  765,52  mm;  stieg  beständig  voln  min.  762,43  mm 

um  2h  a.  m.  bis  zum  max.   767,71    mm  um   10h  p.  |„ 
Temp.  d.  Luft:    Mittel    15,4°;    max.    16,4°  um  2h  a.  m.,    min. 

14,6°   um   10h  p.  ,11. 
Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel   10,1  mm;    max.   11,4  mm    um  2h 

a.  m.,  min.  9,1   mm  um  6h  p.m. 
Wolken:    Gattung    u.    Betrag,     a.m.    anfangs     ganz    bezogen 
cu  ni  9 — 10,  um  4h  aufklarend  bis  zu  cu  ni  6 — 7;  p.  m. 
noch  mehr  aufklarend  bis  zu  cu  3,    Abends  wieder  mehr 
bezogen. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   16, 4\  max.    17,3°   um  2h  a.  m., 
min    15,7°   um   10h  p    m_ 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02812:  max.    1,0'.'83,  miu.  1,0279. 
Allg.    Bemerk.:    a.    m.     Wind    N316°E-N327°E,    noch    fast 
stürmisch,    das  Barometer    stieg    lebhaft,    die    Temperatur 
nahm  ab,  und  p.  m.  flaute    der  Wind    auch  ab  bis  zu  6, 
ging    dann    auf  NtiS^E    und    war  sehr  böig  4 — 6;    a.  m. 
Himmel  anfangs  ganz  bedeckt  mit  schnell  ziehenden  cu  ni 
aus  der  Windrichtung,  aber  ohne  Regen,  später  aufklarend, 
zuweilen  fast  klar;    hohe  See  aus  NNW,    Farbe   dunkel- 
grün, 
p.  m.    aufklarend    bis    zu  3,    Abends    etwas    mehr  bezogen, 

sehr  böig. 
Ozongehalt   nach    12h  ^g^   nach  24h;   Regen   0,1    mm;    Ver- 
dunstung 3,0  mm. 

1876,  den  11.  April. 

Position:  Rhede   von  Horta  (Fayal). 

Schiflsbew.:  Kurs.  — 
Fahrt.  — 

Wind:  Richtung.    Mittel  N44°E;  a.  m.  N23°E— N46°E:  p.  m. 
N46°£;  von  8h  an  N91°E. 

Stärke.    Mittel  4,8;    a.  m.    5 — 6    böig;    p.  m.    ungleich    5 — 3, 
oft  wechselnd. 

Barom.:    Mittel   771,11    mm;    stieg    vom    min.   768,65  mm  be- 
ständig bis  zum  max.   773,90  mm  um   10h  p.  ni. 

Temp.  d.  Luft:   Mittel  14,7°;  max.  16,4°  um  2h  p.  m.,  min.  13,7° 
um   10h  p.  ni. 

Spannkr.   d.   Dünste:  Mittel  8,7  mm;  max.  9,0  mm  um  2h  p.m., 
min.  8,2  mm  um  10h  p.  m. 

Wolken:    Gattung    u.    Betrag,     a.   m.    anfangs    klar,    cu  ni  3, 
dann  bezogen   cu  ni  7 — 8,    später    wieder   aufklarend  bis 
zu    cu  ni  4 — 5;    p.  m.    klar    und    schön,    nur    cu   4  über 
Land,  dann  cu  ni  am  Horizont.  Abends  fast  ganz  klar. 
Richtung,    a.  m.  aus  der  Windrichtung. 

Niedcrschl.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  15,5°;  max.   16,0°  um  2h  p.  m., 
min.   14,5°   um   10ha.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02790;   max.   1,0280,  min.   1,0277. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  AVind  N23°E— N46°E  5-6,  anfangs 
kurze  heftige  Böen,  gegen  Morgen  gleichmässiger,  Himmel 
meist  klar  und  schön,  cu  ni  aus  der  Windrichtung;  p.  m. 
meist  N46°E,  Abends  N91°E,  Stärke  oft  wechselnd,  aber 
flauer  5 — 3;  Wetter  schön,  Wedken  nur  über  Land  oder 
am  Horizont. 
Ozongehalt  nach  24h  8  —  9;  Verdunstung  4,6  mm. 

1876,  den  1-2.  April. 

(  Rhede  von  Horta  (Faval),  bis  6h  p.  m.  zu  Anker 
Position:        38°  42,0'  N-Br.,  28°  34,3'  W-Lg.,  unter  Segel  um 
[  loh    p.  „,. 
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Forschungsreise  S.  M.  S.  „Gazelle*.     V.  Theil:  Meteorologie. 


Schiffsbew.:   Kurs.     N12°E. 

Fahrt.    7,0. 
Wind:  Eiditunft.    Mittel  N99°K;  a.  m.  NC8°E,  N91°E,  N57°E; 

p.m.  N1G3°E,  N158°E,  NOr^E. 
Stärke.     Mittel    2,2;    a.  m.    2 — 3,    dann    etwas    auffrisehend 

3 — 4;  p.  m.  auffrischend  2 — 4,  dann  wieder  abflauend  bis 

zu   1 ;  Abends  3. 
Barom.:      Mittel     774,86   mm;    stieg    fortwährend     vom     min. 

774,16  mm  um  2h  a.  m.  bis  zum  max.  776,10  mm  um  lOh 

p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   14,0°;    max.    16,3°    um  2''  p.m.,  min. 

13,7°   um  2h   a.  m. 
Spannkr.  d.   Dünste:     Mittel    8,0  mm;     max.    8,5  mm    um    iC' 

a.  m.,  min.  7,4  mm  um  iC'  p.  m. 
Wolken:    Gattung  u.  Betrag,     a.  m.  bezogten    mit   cu   str.    und 

cu  ni  6 — 8;   p.  m.  wie  a.  m. 
Richtung.     Mit  dem  Winde  ziehend. 
Niederschi.:  — 
Zustand  d.  See:  Temp.     Mittel   15,5°;  max.  15,9°   um  2'' p.  ni., 

min.  15,3°   um  2''  a.  m. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,0280;    max.   1,0281,   min.   1,0279. 
Allg.  Bemerk.:    Wind  N68°E   bis  N91°E,  meist  2—4;    p.m. 

meist  N158°E,  Abends  etwas  flauer  als  N90°E;  den  Tag 

über  bezogen  aus  der  Windrichtung  mit  cn  str.  und  cu  ni 

6 — 9;   Abends  Meeresleuchten  im  Kielwasser. 
Ozongehalt   nach    1211  6 — 8,    nach   241'    8—9;    Verdunstung 

4,0  nun. 


1876,  den  13.  Ainil. 

Position:    39°   7,3'— 40°    20,0'    K-Br.,    28°   17,2' -26°  49,7' 

W-Lg. 
Schiflsbew.:    Kurs.      a.  m.  N34°E,    von  41'   an   N4G°E;    p.  m. 

anfangs  gestoppt,   von   8''  an  N46°E. 
Fahrt,    a.  m.  4  9 — 7,3,  p.  m.  um  lO''  6,1. 
Wind:    Dichtung.      Mittel  N114°E;    a.  m.  N91°E,   von  41'  an 

N113°E;  p.  m.  N136°E. 
Stärke.      Mittel    1,8;    a.  m.   anfangs    3,    von   4''   an    1—3; 

p.  m.  0—2. 
Barom.:     Mittel   775,42  mm;    max.   775,93  mm   um    211   a.    m., 

min.  774,82  mm  um  G''  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel    14,5°;    max.   15,3°  um  2h  p.  m.,    min. 

13,8°   um  Gh  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  7,5  nun;  max.  8,1  nun  um  6h  p.  m., 

min.  7,2  mm  um   lOh  a.  m. 
Wolken:  Gattung  u.  Betrag.    Den  Tag  über  bedeckt  mit  cu  ni 

9 — 10,  fast  ohne  Bewegung  der  Wolken. 
Richtung.     Anfangs  aus  ESE,   dann  Bewegung  unmerkbar. 
Nicderschl. :  — 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   15,3°;  nuix.  15,5°  um  2h  p.m., 

min.   14,9°   um   10h  p.  ni. 
Spezif.  Gewicht.     Mittel   1,02790;  max.  1,0280,  min.  1,0278. 
Allg.  Bemerk.:    a.  m.  Wind  N91°E  bisN113°E,  Stärke  1-3; 

Himmel    fast   ganz   bedeckt   mit    cu   ni  9  — 10,    fast    ohne 

Bewegung;     Dünung    fl-licli,    See    glatt,    Farbe    bis    11h 

dunkelgrün,  dann  blau. 
p.m.  Wind  N13G°E,  oft  ganz  still,  0—2;  Himmel  ganz  be- 
zogen, Bewegung  derAVidken  unmerkbar;   Abends  Meeres- 

leuchl;en. 
Ozongehalt   nach    12h   7—8,    nach    24h  8—9;    Verdunstung 

3,6  mm. 

1876,  den  14.  AprlL 

Position:    40°  37,4'— 42°  48,8'   N-Br.,    26°  25,2'— 24°  4,8' 

W-Lg. 
Schifisbew.:   Kurs.     N46°E. 

Fahrt,     a.  m.  6,5—6,1,  p.  m.   7,9. 
Wind:  Richtung.    Mittel  NlG2°E;  a.  m.  anfangs  N31G°E,  von 

4h  an  N136E°;   p.  m.  N13G°E,  von  8h  an  N214°E. 
Stärke.     Mittel   1,7;    a.  m.    anfangs   1  —  2,    um   4h  fast  still, 

gegen   Mittag   auffrischend    bis    zu  3;     p.  m.   meist   3 — 4, 

Abends  etwas  lebhafter  4 — 5. 
Barom.:  Mittel  772,77  uim;  licl   beständig  vom  max.  774,45  mm 

bis  zum  min.   770,09  mm. 


Temp.  d.  Luft:    Mittel   13,8°;    max.   14,3°   um   10h  a.  m.,  min. 
13,4°   um  Gh  p.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  7,9  mm;  max.  8,5  mm  um  10h  a.  m., 
min.  7,5  mm  um  Gh  a.  m. 

Wolken:    Gattung  u.  Betrag.    Den  Tag  über  ganz  bezogen  mit 
cu   ni    9 — 10;    selten    um   4h  p.  m.   mit   eu  9   allein    aus 
WNW. 
Richtung.    Mit  dem  Winde  ziehend,  jedoch  um  4h  p.  m.  aus 
AVNW. 

Niederschi.:  — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   14,8°;  max.  15,0°  um  6h  a.  m., 
min.   14,5°  um  10h  p.  ni. 
Spezif.  Gewicht,    Mittel   1,02783;  max.  1,0279,  min.   1,0278. 

Allg.  Bemerk.:  a.  m.  Wind  war  anfangs  N31G°E  1 — 2,  ward 
dann  still  und  frischte  als  N13G°E  wieder  auf  bis  zu  3; 
Himmel  bedeckt  mit  cu  ni  9  —  10,  aus  der  Windrichtung, 
aber  sehr  langsam  ziehend;  etwas  Meeresleuchten  früh  im 
Kielwasser;  See  leicht  gekräuselt,  Dünung  aus  NE,  Farbe 
dunkelblau, 
p.  m.  Wind  N136°E  3—4,  Abends  auf  N214°E  auffrischend 
4 — 5;  Himmel  wie  a.  m.,  jedoch  zuweilen  nur  mit  cu  be- 
deckt, welche  aus  WNW  zogen;  Dünung  aus  NE  ab- 
nehmend, später  aus  W  auf  kommend;  leichte  See  aus  SW. 
Ozongehalt  10 — 11;   Verdunstung  3,7  mm. 

1876,  de«  15.  ApiiL 

Position:  42°  40,3'— 44°  30,4'  N-Br.,   23°  31,6'— 20°  5,3  W-Lg. 

Schiifsbew.:  Kurs.     N48°E;  von   8h  p.m.  an  N59°E. 
Fahrt.     7,7—10,0. 

Wind:    Kiclitung.     Mittel    N194°E;    a.  m.    N205°E— N183°E, 
p.  m.    N194°E. 
Stärke.     Mittel  5,6;  a.  m.  anfangs  4 — 5,  gegen  Mitlag  auf- 
frischend biso — 6;  p.m.  immer  lebhafter  auffriscbcnd  bis 
zu   7 — 8  am   Abend. 

Barom.:  Mittel  766,62  mm;  fiel  beständig  vom  max.  768,82  mm 
um  2h  a.  m.   bis  zum  min.  764,15  mm  um  10h  p.  ui. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel   13,8°;  max.   14,3°  um  10h  a.  m.,  min. 
13,5°  um  6h  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:    Mittel  8,9  mm;    max.   10,2   nun    um   10h 
p.  m. ;  min.  7,6  mm  um  2h  a.  m. 

Wolken:  Gattung  n.  Betrag,    a.  m.  bezogen  mit  cu  und  cu  ni 
6—8,    zuweilen    bis    10,    langsam    aus   NW    und  WNW 
ziehend;    p.  m.   fast   ganz    bezogen,    mit   hohen   cu  ci  aus 
NW,  darunter  cu  aus  der  Windrichtung. 
Richtung.     Wie  oben   angegeben. 

Nicderschl.:   — 

Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel   14,3°;  max.  14,4°  um  2h  p.  m., 
min.   14,1°  um   10h  p   ni. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02768;  max.   1,0278,  min.   1,0275. 

Allg.  Bemerk.:  Der  Wind  war  anfangs  N205°E  und  N1S3°E, 
von  8h  a.  m.  an  N194°E,  wurde  p.  ui.  immer  heftiger, 
Abends  sogar  stürmisch,  das  Barometer  tiel,  der  Himmel 
war  meist  ganz  bezogen  mit  leichten  cu  und  cu  ci,  welche 
sehr  langsam  aus  NW  und  WNW  zogen,  darunter  cu 
aus  der  Windrichtung,  Abends  sehr  feuchte  Luft, 
a.  m.  leichte  SW-See  und  westliche  Düiuing,  Farbe  dunkel- 
grün, etwas  ins  Bläuliche  spielend, 
p.  m.  Abends  Meeresleuchten  der  Wellenkämme  und  in  kleinen 

Punkten  und  Scheiben. 
Ozongehalt   nach    12h  8—9,    nach    24h   9  — lO;    Verdunstung 
3,6  mm. 

1876,  doli  16.  ApiU. 

Position:  44°  52,8'— 46°  50,5'  N-Br.,  19°  13,6'-14°  31,0'  W-Lg. 
Schiflsbew.:  Kurs.     N59°E. 

Fahrt,     a.  m.  9,4—12,0,  p.m.   11,6. 
Wind:     Richtung.     Mittel    N204°E;     N194°E,     Abends  .  spät 
N273°E. 
Stärke.     Mittel  6,7;  gleicbmässig   7—8. 
Barom.:    Mittel  757,78  mm;    fiel  lebhaft  vom  max.  762,98  mm 

um  2h  a.  m.  bis  zum  min.  751,55  mm   um   10h  p.  m. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel   11,8°;    max.   12,8°   tun  üh  a.  m  ,    min. 
10,0  um  Gh  p.  m. 


Meteorologisches  Tagebuch. 


155 


Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  9,2  mm;  max.  10,6  mm  um  10'' 
a.  m.,  min.   7.1  mm  um   10''  p.  m. 

Wolken:    Gattung    u.  Belrag.     a.  m.   ganz  bezogen   mit   ni   10 
aus  SW   und  .S.'^W,   p.  m.    bezogen   ou  ni   8  —  3  aus  NW. 
Abends  aufklarend  bis  zu  eu  ni   ,'3   aus  WNW. 
Rielitung.     Wie  oben  angegeben. 

Niedei-selil.:  a.  m.  leiehter  Regen,  später  diebter  feiner  Regen, 
p.  m.  Regen  bis  'ih;  ü''  10'  noeli  eine  starke  Regenböe. 

Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel    \:].2°;    ma.\-.   13,8°   um  61'  a.  m., 
min.   12,1°  nm   lOl'  p.  m. 
Spezif.  Gewii-bt.    Mittel    1.027;)7;  max.   1,0278,  min.   1,0274. 

Ally.  Bemerk.:  Das  Barometer  liel  um  fast  12  mm,  der  Wind 
webte  steif  bis  stürmiseli,  nu'ist  aus  Nin4;°E  und  Abends 
aus  N273°E,  der  Hiuunel  war  a.  m.  nur  mit  niederen, 
aus  der  Windriebtung  ziebenden  Wolken  ganz  bedeckt, 
begleitet  von  fast  beständigem  leiebtem  Regen,  welcher 
bis  2''  p.  m.  anhielt;  a.  m.  aufkommende  See  aus  SW, 
Farbe  sebwai'zblau. 

p.  m.  klarte  der  Himmel  naeb  2''  iui  NW  immer  mehr 
auf,  6h  10'  ging  der  Wind  durch  N2öO°E  in  einer  starken 
Regenböe  auf  N273°K,  dann  meist  klar,  doch  kamen 
noch  zeitweilig  Regenböen;  westliche  See;  um  2''  und 
8''  p.  m.  flaute  es  auf  eine  halbe  Stunde  ab. 
Meeresleuchten,  wie  die  Nacht  zuvor. 

Ozongehalt  nach   12''  11—12,  nach  24'"  10;  Regen  0,12  mm: 
Verdunstung  3,2  mm. 


1876,  den  17.  ApiU. 

Po.sitiün:  47°  10,0'-48°  22,3  N-Br.,   13°  38,3'— 9°  11,2'  W-Lg. 

Schiftsbew.:  Kurs.     a.  m.  NG4°K,  p.  m.  N70°E— N76°E. 
Fahrt,     a.  m.  7,6—10,2;  p.  m.   10,8— S,8. 

Wind:    Richtung.     Mittel    N252°E;    anfangs  N261°E,    von  41' 
a.  m.    ab  N2ö0°E. 
Stärke.     Mittel   8,6;    a.  m.    lebhaft   auffrischend    von   7—10; 
p.  m.  etwas  abflauend  von   10 — 7. 

Barom.:  Mittel  745,78  mm:  fiel  beständig  vom  max.  749,59  mm 
um  21'  a.  ni.  bis  zum  min.   742,96  mm  nm   10''  p.  m. 

Temp.  d.  Luft:    Mittel    11,1°;   max.    11,6°  nm    21'  p.m.,   min. 
10,4°  um  21'  a.  m. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  7,4  mm;  max.  8,3  mm  nm  2''  p.  m., 
min.  6,1  mm  um  2''  a.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag,  a.  m.  anfangs  klar,  nur  cii  ni  3, 
gegen  Morgen  wieder  bezogen  mit  ni   10;  p.  m.  ganz  be- 
zogen ni   10.   gegen  6''    langsam  aufklarend   bis   zu  cu   5, 
hohe  ci  ohne  merkliche  Bewegung. 
Richtung.  Niedere  Wolken  aus  der  Windrichtung  ziehend. 

Niedersch!.:   a.  m.  um   l^  eine  Regenböe;  von  4''  an  oft  Regen- 
böen mit  feinem  Regen. 

Zustand  d.  See:  Temp.   Mittel  12,0°;  max.  12,5°   um  2''  p.  m., 
min.   11,2°  um   10h  p.  „,. 
Spezif.  Gewicht.   Mittel   1,02767;  max.   1,0278,  miu.   1,0275. 

Allg.  Bemerk.:  Das  Barometer  fiel  deti  Tag  über  beständig  im 
Ganzen  um  fast  7  mm;  der  Wind  war  N261°K,  ging  bald 
aufN250°E,  war  anfangs  steif  bis  stürmisch,  steigerte  sieh 
aber  bis  gegen  Mittag  bis  zum  starken  Stur-m  und  nahm 
erst  41'  p.  m.  allmählich  wieder  ab  bis  zum  steifen  Winde; 
a.  ra.  öftere  Regenböen  mit  feinem  Regen  bis  Mittag; 
sehr  hohe  See  aus  aus  AV,  Farbe  dunkelblau;  p.  m. 
anfangs  ganz  bezogen  mit  ni  10,  welche  mit  grosser 
Geschwindigkeit  aus  W  zogen,  gegen  61'  aber  langsamer 
sich  bewegten;  um  diese  Zeit  klarte  es  auf,  Abends 
fast  klar,  nur  leichte  cu  zogen  vorüber;  um  111'  30'  nahm 
die  See  plötzlich  sehr  ab. 
Ozongehalt  11 — 12;  Regen  7,0  mm;  Verdunstung  (?) 

1S7C,  den  18.  Ainil. 

Position:  48°  30,6'— 49°  30,2'  N-Br.,  8°  22,5'— 5°  24,9'  W-Lg. 
Schiösbew.:    Kurs.     a.  m.  N77°E,  p.  m.  N52°E. 
Fahrt,     a.  m.  2  8—7,4,  p.  m.  8,8—5,0. 


Wind:  Richtung.  Mittel  N211°E;  a.  m.  N20G°E,  gegen  Mittag 
N251°E;  p.  m.  N206°E,  N199°E,  N251°E. 
Stärke.    Mittel  3,3;  a.  m.  anfangs  noch   7,  um   1''  abflauend 
bis    zu    1,    um    71'  wieder    auffrischend    bis    zu    5;    p.  m. 
anfangs  5 — 6,  Abends  allmählicli  abflauend  bis  zu  2. 

Barom.:  Mittel   736,01;   fiel   vom  max.   739,85  mm  um  2''  a.  m. 
bis  zum  min.   733,79  mm  um   10''   p.  m. 

Temp.    d.  Luft:    Mittel   10,0";    max.    11,1    um    21'   ]i.   m..     min. 
8,6°  um   101'  p.  „,. 

Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  7,8  unu;  max.   8  4  mm  um  2''  a.  ut., 
min.   7,2  mm  um   10''  p.  m. 

Wolken:  Gattung  u.  Betrag,  a.  m.  anfangs  bezogen  mit  ni 
und  dann  mit  cu  ni  8 — 10,  gegen  Mittag  aufklarend  bis 
zu  cu  Str.  5 — 6;  p.  m.  bezog  es  sich  wieder,  anfangs  ei 
Str.  oben,  darunter  ni,  später  ganz  bezogen  mit  cu  ni  10. 
Richtung.  Untere  Wolken  aus  der  Windrichtung,  hohe  ci 
Str.  aus  NNE. 

Niederscbl.:   Vorübergebender  Regen  bis  8''  15'  p.  m. 

Zustand  d.  See:  Temp.  Mittel  10,8°;  max.  11,3°  um   10''  a.  m., 
min.   10,0°    um  10''  p.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02747;  max.   1,0276,  min.   1,0272. 

Allg.  Bemerk.:  Das  Barometer  erreichte  beute  seinen  tiefsten 
Stand  von  733,8  mm  um  10''  p.  m.,  fiel  im  Ganzen  an  diesem 
Tage  um  6  mm;  a.  m.  der  Wind  ging  um  ll'  auf  N208°E 
und  flaute  dann  ab  bis  zu  1 ,  frischte  um  7''  wieder  auf 
bis  zu  5  und  ging  um  8''  auf  N251°E,  flaute  ab  bis  zu  3; 
Himmel  bezog  sich  schnell  um  Ih  mit  cu  ni  8—10,  klarte 
um  81'  wieder  auf  bis  zu  cu  str.  5 — 6;  See  massig  aus  W, 
Farbe  schwärzlich,  blaugrün, 
p.  m.  Wind  N206°E  5— G,  ging  Abends  auf  N109°E, 
flaute  ab  und  ging  um  S^  auf  N251°E,  hohe  ci  str.  aus 
NNE,  darunter  ni  aus  der  Windrichtung,  Abends  ganz 
bezogen.  WSWliche  Düming,  Farbe  dunkelgrün;  schwaches 
Meeresleuchten. 
Ozongehalt  11;  Regen  6,6  miii;   Verdunstung  2,8  mm. 


1876,  den  19.  April. 

r  49°   42,2'  — 49°   55,9'    N-Br.,    5°   7,9'— 4°   48,5' 
Position :   l  W-Lg.  bis  6h  a.  m. 

{  Hafen  von  Plymouth  zu  Anker  um   It'h  a.  m. 
Schiffsbew.:   Kurs.     N41°E. 

Fahrt.     3,7,  dann  7,2  fmit  Dampf  und  Segel). 
Wind:   Richtung.     Mittel    N259°E;    a.  m.   N230°E,    N342°E, 
N320°E;  p.  m.  N263°E,  von  8h  an  N218°E. 
Stärke.    Mittel   1,2;  a.  m.  meist  2 — 3,  zuweilen  still,    p.  m. 
3 — 4,  Abends  still,  dann  2—3. 
Barom.:  Mittel  737,67  mm;  .stieg  beständig  vom  miu.  734,27  mm 

bis  zum  max.  741,54  mm. 
Temp.  d.  Luft:    Mittel  9,5°;    max.   10,4°    um   21'   p.  m.,    min. 

8,0°   um   Gh  a.  m. 
Spannkr.  d.  Dünste:  Mittel  7,G  mm;  max.  8  2  mm  um  21'  p.  m., 

min.   7,0  mm  um   2h  a.  m. 
Wolken:    Gattung   u.   Betrag.     Den  Tag    über   meist   ganz  be- 
zogen mit  cu  ni  8  — 10. 
Richtung.     Aus  der  Windrichtung. 
Niederschi.:    Vorübergebender  Regen    von    Sh  a.  m.    bis    gegen 

4h  p.  m. 
Zustand  d.  See:  Temp.    Mittel  10,1";  max.   10,3°   um  2l'  p.m., 
min.  9,8°  um  21'   a.  m. 
Spezif.  Gewicht.    Mittel   1,02552:  max.   1,0273,  min.  1,0235. 
Allg.  Bemerk.:  a.  m.  .Sehr  feuchte  Luft ;  Wind  bis  4h  N230°E, 
4h— 6h   N50°E,   dann   eine  Zeit  lang  still,  bis   Sh   N342°E, 
9I1 — ijh  N320°E;  Himmel  meist  ganz  bezogen:  unter  Land 
vorübergehender    Regen    bis    Mittag;    westliche    Dünung, 
Farbe  grün, 
p.  m.  Wind  N263°E,  Himmel  meist  bezogen,  vorübergebender 
Regen   bis  gegen  41',  gegen   8h  Wind   eine  Zeit  lang  still, 
um   10h  N218°E  2—3. 
Ozongehalt  11—12;  Regen   1,2  mm;   Verdunstung  2,7  mm. 
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2.  Anemometrische  Messungen  an  Bord  S.  M.  S.  „Gazelle'^ 

AnemometriscLe  Messungen  wnulen  an  Koni  H.  M.  Korvette  „Gazelle"  mit  erheblicher  Sorg- 
falt ausgeführt,  und  zwar  gelangte  dalx'i  ein  Krafft'sches  Hand-Aneraonieter  zur  A^'erwenduiig.  Da  zur 
Zeit  des  Abganges  der  Expedition  und  auch  nach  deren  Rückkehr  ein  Apparat  zum  Prüfen 
der  Anemometer  in  Deutschland  nicht  vorhanden  war,  so  rausste  zunächst  die  in  dem  Schiffsjournale 
gegebene  Formel  zur  Reduktion  der  Beobachtungen  benutzt  werden.  Aber  auch  spätei-  konnte  das 
Instrument,  welches  nicht  nielir  zur  Verfügung  stand,  auf  seine  Konstanten  nicht  geprüft  werden,  so 
dass  nichts  übrig  Ideibt,  als  die  im  Nachfolgenden  gegebenen  Wertlu;  für  Reduktion  auch  an  dieser 
Stelle  für  richtig  anzunehmen.  Mit  Beziehung  auf  die  Windstärkemessungen  verweisen  wir  auf  die  Eiu- 
leitung  zu  den  Auszügen  aus  dem  „Meteorologischen  Journale",  Seite  4  und  ß;  es  sei  nur  noch  erwähnt, 
dass  die  Windgeschwindigkeiten  durchweg  in  Meter  pro  Sekunde  gegeben  und  dass  während  der 
Dauer  der  Beobachtungen  stets  die  Windgeschwindigkeiten  bei  verschiedenen  Segelstellungen  gemessen 
worden  sind.  Besondere  Sorgfalt  wurde  auf  die  Beobachtungen  der  Windgeschwindigkeit  mittelst  des 
Anemometers,  wenn  „vor  Anker"  oder  „Ijeim  W'inde"  beobachtet  wurde,  verwendet. 

Die  folgenden  Tal)ellen  enthalten  in  der  ersten  Kolumne  das  Datum,  in  der  zweiten  die  Stunde  der 
Beobachtung,  in  der  diitten  den  missweisenden  Kurs,  in  der  vierten  die  Fahrt  in  Seemeilen  in  der 
Stunde.  Die  fünfte  Kolumne  enthält  die  Richtung  des  Windes,  und  zwar  gleichfalls  missweisend,  die 
sechste  die  Windstärke  nach  der  Beaufort-Skala,  die  sieltente  die  Stunde,  um  welche  eine  ausser  der 
Reihe  liegende  Windgeschwindigkeits-Messung  ausgeführt  wurde,  und  die  achte  die  beobachtete  Wind- 
geschwindigkeit in  Meter  pro  Sekunde.  In  der  Kolumne  „Bemerkungen"  sind  die  grössten  und 
geringsten  beobachteten  Windgeschwindigkeiten  eingetrageu.  Bei  ungleichmässigen  Winden  ist  stets 
Maximum  und  Minimum  der  Geschwindigkeiten  in  Meter  pro  Sekunde  gegel>en,  und  haben  diese 
Angaben  immer  nur  Bezug  auf  die  vorne  gegel)ene  Schiffsbewegung,  falls  diese  im  Laufe  der  vier- 
stündigen Beobachtungsperiode  geändert  ist. 

Wie  einfach  es  an  und  für  sich  gewesen  wäre,  die  angegebenen  Geschwindigkeiten  und 
Richtungen  für  Fahrt  und  Kurs  des  Schiffes  zur  Zeit  der  Beobachtung  zu  korrigiren  und 
im  Uebrigen  die  missweisenden  Richtungen  in  reclitweisende  umzuwandeln,  so  erschien  es  aus 
mancherlei  Rücksichten  zweckmässig,  hier,  wo  es  sich  um  Wiedergabe  der  Beobachtungen  in  e.rtenso 
handelt,  auch  die  Original-Beobachtungen  zusammen  mit  den  Elementen  der  Reduktion  zu  geben  und 
die  Reduktion  selbst  für  den  Fall  des  wirklichen  Gebrauches  der  Tabellen  vorzubehalten. 

Es  muss  hier  ferner  daran  erinnert  werden,  dass  die  hier  gegebenen  Beobachtungen  über 
Windrichtung  nicht  unmittelbar  vergleichbar  sind  mit  jenen  in  den  „Auszügen",  da  die  letztereu  für 
Gesammt-Missweisung  korrigirt,  in  den  vorliegenden  Tabellen  dagegen  die  Windrichtungen  ohne  eine 
solche  Korrektion  zum  Abdrucke  gebracht  sind.  Wenu  immer  die  Korrektion  an  diesen  Wind- 
richtungen anzubringen  sein  würde,  so  hätte  man  dafür  die  an  jener  Stelle  dieses  Werkes,  welche 
von  der  Deviation  und  der  magnetischen  Variation  handelt,  gegebenen  Werthe  zu  verwenden. 

Uel)er  sonstige  Aufschlüsse  bezüglich  der  Weise  der  Beobachtungen  wird  auf  die  betreffenden 
Stellen  der  Einleitung  zu  den  „Auszügen"  verwiesen.  Es  sei  nur  erwähnt,  dass  das  Anemometer 
jederzeit  auf  der  Kommandobrücke  zu  Luvard  beobachtet  worden  ist. 
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Auszug  aus  den  meteorologischen  Beobachtungen,  ausgeführt  an  Bord 
S.M.  S.  „Gazelle"  in  den  Jahren  1874-1876. 
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lOP 

s 

8.0 

- 

4 

— 

— 

— 

— 

6p 

. 

3.6 

WNW 

1—2 

— 

2.50 

— 

— 

lOP 

_ 

5.3 

NWzW 

3 

— 

— 

4.37 

5  69 

X.  16 

2a 
6a 

S3/4W 

ESE 

6.5 
4.0 

S 

6—7 
9 

— 

14.48 
15.42 





.    9^ 

Oa 

SE3/4S 

6.4 

NW 

4 

— 

6.38 

— 

— 

loa 

EzS 

5.0 

- 

8-9 

— 

— 

11.68 

14.12 

6a 
lOa 

- 

9.8 
7.0 

WNW 
NWzW 

5 

4 

6.38 

— 

— 

2P 

SEZEV4E 

8.0 

SSW 

8—9 

IP 
3P 

1594 
20.04 

— 

— 

2P 

. 

9.5 

_ 

5—6 



2.75 

6.38 

31'  30'P 

28.92 

— 

— 

GP 

_ 

8.7 

_ 

4-5 

— 

5.46 

— 

— 

GP 

SEi'4S 

7.0 

SWzS 

10 

— 

— 

23.20 

27.78 

lOP 

- 

9.0 

NW 

6-7 

— 

6.38 

— 

— 

lOP 

- 

5.0 

- 

8-10 

— 

22.77 

— 

■ — 

.  10 

2a 

. 

9.4 

NW 

6—7 



__- 

5.46 

7.31 

X.  17 

2a 

_ 

4.5 

SW 

10 

— 

— 

— 

— 

6a 

_ 

8.0 

_ 

G 

— 

3.G4 

— 

— 

6a 

- 

6.0 

SWzW 

8 

— 

9.11 

— 

— 

loa 

_ 

5.5 

- 

3 

— 

364 

— 

— 

lOa 

SE 

7.3 

- 

7—8 

— 

10.02 

— 

— 

2p 

_ 

6.7 

NNW 

3-4 

— 

2.G4 

— 

— 

•2P 

SEV4S 

7.0 

- 

5 

— 

— 

5.92 

7.37 

Gp 

_ 

7.6 

NW 

4 

— 

— 

1.64 

3.82 

6P 

, 

6.6 

WSW 

4—5 

— 

4.55 

— 

— 

lOP 

- 

7.2 

N 

3 

— 

3.64 

— 

— 

lOP 

SE 

6.5 

NW 

3—4 

— 

4.55 

— 

— 

.  11 

Oa 

9.0 

NzE 

4 



3.55 





X.  18 

2a 

SEV4S 

8.5 

N 

5—6 

— 

9.11 

— 

Gl 

_ 

7.5 

N 

2 

— 

— 

1.54 

1.91 

6a 

- 

11.0 

NNE 

6-7 

— 

10.47 

— 

— 

loa 

- 

7.2 

N 

3—4 

— 

1.54 

— 

— 

loa 

SV4W 

9.5 

NzW 

7—8 

— 

10.20 

— 

— 

2P 

. 

4.9 

NNAV 

2 









2P 

SSE3'4E 

8.5 

W 

7—8 

— 

6.38 

— 



6P 

_ 

3.5 

W 

1 

— 

— 

— 

— 

6P 

I     SEI4S 

9.5 

NW 

7—8 

— 

6.38 

— 

— 

lOP 

SEV2E 

6.5 

SSW 

2—3 

— 

7.31 

— 

— 

lOP 

Lagen 

back 

- 

7—8 

— 

15.79 

— 

— 

*)   In  dieser  Rubrik  sind  die  gewöhnlichen  Beobachtungszeiten  aufgeführt. 
**)   In  dieser  Rubrik  sind  die  aussergewöhnlichen  Beobachtungszeiten  aufgeführt. 
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s 

=3 

Schiffsbewegung 

Win 

d 

S 

a 

Q 

'S 

Schiffsbewegung 

Win 

d 

^ 

Fahrt 

Geschwindiglceit 

Beraerkiuigen 

Fahrt 

Geschwindigkeit 

Bemerknngeii 

o 

Kurs 

Sni 

Rieht. 

Stli. 

Stunde 

in  Meter 

Kxtreme 
i,  M.  1..  .S. 

Kurs          Sra 

Riclit. 

Stk. 

Stunde 

in  Meter 

Extienif 

i,  M.  I,.  S. 

p.  h 

pr.  Sclc. 

Min.      Max, 

p.h 

pr.  Sek. 

Min.      Max. 

1874 

2a 

WSW 

1.5 

NzW 

9 

20.04 

1874 

2a 

Betsy  Cove 

NNW 

3-4 

4.55 

7.31 

X.19 

Ga, 

ENEV4E 

8.0 

NNW 

8 

— 

— 

— 

— 

X.28 

Ga 

- 

NW 

4 

— 

C.38 

— 

— 

loa 

E'/t-S 

7.4 

NW 

9 

— 

12.30 

— 

— 

loa 

- 

NNW 

4 

— 

7.31 

— 

— 

2P 

SZEV2E 

8.0 

_ 

7 

— 

13.6G 

— 

— 

2P 

_ 

_ 

3—4 

— 

. — 

glejohniä^sig 

Gp 

SEV4E 

8.0 

- 

7 

— 

9.11 

— 

— 

6P 

- 

NW1/2W 

3-4 

— 

— 

4.099;4.555 

lOP 

- 

7.5 

- 

7 

— 

9.39 

— 

— 

10|. 

- 

NNW 

2-3 

— 

— 

in  den  Büen 
7.31 

X.  20 

2a 
6a 

- 

9.0 
10.7 

NWzW 

7—8 

— 

7.31 
8.6C 

— 

1 

X.29 

2a 
6a 

- 

NWzN 

WzN 

2 
2—3 

- 

in  den  Büen 
7.31 

loa 

- 

10.4 

WNW 

8 

— 

8.20 

— 

— 

lOa 

- 

NNW 

2—3 

— 

— 

2P 

SEI/4S 

10.8 

_ 

7-8 

— 

10.93 

— 

— 

2P 

_ 

NzWVsW 

1—2 

— 

— 

5.01 

7.31 

6P 

9.5 

WzN 

7 

— 

9.11 

— 

— 

6p 

. 

NWzW 

2—3 

— 

4.55 

— 

— 

lOP 

- 

10.0 

- 

7—8 

— 

— 

C.83 

8.G5 

lOP 

- 

NW 

2—3 

— 

4.10 

— 

— 

X.21 

2a 

. 

8.0 

W 

G 



5.92 



— 

X.30 

2a 

_ 

. 

3 

— 

5.09 





Ga 

_ 

6.0 

WNW 

4 

— 

5.00 

— 

— 

Ga 

- 

NWzN 

2—3 

5.24 

— 

— 

lOa 

- 

6.2 

NNW 

4—5 

— 

5.GG 

— 

— 

loa 

- 

NW 

0 3 

6.60 

— 

2P 

_ 

10.4 

NNE 

5—7 

— 

— 

9.56 

14.57 

2P 

_ 

NNW 

i-2 

— 

2.90 

— 

— 

GP 

- 

9.0 

NWzN 

7—8 

10.47 

— 

— 

6p 

NzW 

0—1 



keine 
Bewegunjj 
1.82 





lOP 

- 

9.5 

NNW 

6 

— 

7.96 

— 

— 

lOP 

- 

SE 

1 

— 

— 

— 

X.22 

2a 

6a 

loa 

SEV4S 

8.2 
8.0 

NNW 

NNE 

6—7 
6 
6 

— 

7.31 
11.93 

E 

— 

X.31 

2a 

Ga 

loa 

- 

SV4E 

SSEVäE 

SE 

0—1 
0—1 

1 

— 

0.0 
0.0 

2.75 

— 

2P 

6P 

lOP 

EV4S 
ENE 

11.8 
1.5 
2.0 

NE 
NNE 
NzW 

8 
8-9 

— 

15.03 
22.09 
14.12 

— 

— 

2P 

GP 

lOP 

- 

SEzS 
SEI/2S 
Sl/äW 

1—2 
1—2 
0—1 

— 

2.62 
2.00 
0.45 

— 

' — • 

X.23 

2a 

6a 

loa 

NEzN 

NNP:i/4E 

NE3/4N 

3.3 

2.5 

NW 
NWzW 

NNW 

9 
8—9 
9-10 

— 

19.36 
21.41 

16.42 

20.50 

XI.  1 

2a 

Ga 

loa 

'       - 

SE 
SWzW 

NW 

0—1 
0—1 
3—4 

— 

0.5G 
0.91 
5.24 

— 

— 

2P 
6P 

NEV4E 

2.3 
1.5 

NWzN 

9-10 
9 

— 

11.91 

20.50 

25.9G 

2P 

Gp 

_ 
- 

WVäN 
NW 

2—3 
1 — 2 

— 

4.09 
4.09 

— 

— 

lOP 

WSW 

2.G 

NW 

8—9 

16.41 

— 

~ 

lOP 

NWzW 

0—1 

— 

0.0 

— 

— 

X.24 

2a 

w 

3.0 

NNW 

8-9 

— 

19.13 

— 

— 

XI.  2 

2a 

NW 

1—2 

4.09 

6a 

NNE1/4E 

1.5 

NW 

9-10 

— 

19.13 

— 

— 

6a 

3—4 



4.83 



loa 

SW3/.iS 

3.5 

NWzW 

8—9 

— 

12.75 

— 

— 

IQa 

_ 

NNW 

1—2 

— 

3.19 

— 

— 

2P 

SV4E 

9.0 

WNW 

8 

— 

11.40 

— 

— 

2p 

3     4 

7.31 

6P 
lOP 

SW3/4S 

WzS 

7.0 
1.0 

NNW 

6—7 
1—2 

— 

10.93 
NW  4.89 
NE  3.41 

— 

— 

6p 
lOP 

- 

N 
NNW 

1—2 
6-7 

— 

5.46 
10.02 

— 

— 

X.25 

2a 

SEZE3/4E 

4.5 

ENE 

2 

— 

3.G4 



XI.  3 

2a 
6a 

- 

NNW.'vW 
NzW 

6—7 
3—4 

— 

4.87 

7.74 

10.24 

Ca 

SE 

0.5 

NWzN 

1—2 

— 

7.31 

— 

— 

lOa 

NNW 

3 

. 

5.46 



10a 

WNW 

2.2 

NW 

G— 7 

— 

14.12 

— 

— 

Kreuz- 
ten 

2P 

GP 

lOP 

NI/4E 

SW3/4W 

WSW 

2.5 
4.0 
4.0 

WzN 
WNW 
NWzN 

5—6 

7 
7 

— 

1].8G 
13GÜ 
16.42 

~ 

— 

XI.  4 

2P 

GP 

lOP 

2a 

- 

NW 

NNW 
NWzN 

NW 

3—5 
3—4 
2—3 

2 

— 

7.31 
2.50 
3.87 

4.55 

5.01 

X.26 

2a 

NNE 

2.6 

NW 

G-7 

— 

14.12 

— 

— 

6a 

1—2 



7.31 





6a 

SWzW 

3.6 

NWzW 

6 

— 

9.11 

— 

— 

10» 

NNW 

4-5 



7.74 



10a 

SWzS 

8.0 

NW 

4—5 

— 

G.76 

— 

2p 

4—5 

7.54 

2P 

Betsy  C 

3ve 

W 

2—3 

— 

4.55 

— 

— 

6p 

4—5 



7.54 





GP 

- 

WzN 

2—3 

— 

2.50 

— 

— 

10p 

4—5 



5.24 

7.38 

lOP 

' 

' 

2—3 

2.54 

XI.  5 

2a 

2—3 

2.75 

X.27 

2a 

- 

WzS 

0—1 

— 

0 

— 

— 

Ga 

NW 

4-5 



8.65 



__ 

Ga 

- 

NW 

0—1 

— 

0 

— 

— 

lOa 

NWzW 

5 



8.20 





lOa 

' 

NV2W 

2—3 

— 

2.28 

2p 

NW 

4—5 

5.4G 

2P 

- 

NzW 

2—3 

— 

2.28 

— 

— 

6p 

2 



3.19 



6P 

- 

_ 

3—4 

— 

— 

3.75 

7.31 

IOp 

2—3 



3.87 





lOP 

- 

- 

3—4 

— 

6.01 

— 



Anemfimetrisclie  Messungen. 
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Schiffsbewegung 


XI. 

10 


XI. 

11 


XI. 

12 


XI. 

13 


XI. 
14 


2a 

6» 

10^ 

2P 

6p 

lOP 

2" 

10^ 
2P 

liP 
lOP 

2a 

Ga 

loa 

2P 

6P 

lOP 

2a 

6a 

loa 

2P 

6p 

lOP 

2a 

r,.i 

l(Kl 

2P 

6P 

lOP 

2a 

6a 

loa 

2P 

6P 

lOP 


6« 
loa 

2P 

6P 

lOP 

2» 

6a 

loa 

2p 

6p 

lOP 

2a 

6a 

loa 

2a 

6P 

lOP 


1 


Kurs 


Fahrt 
Sm 
p.h 


W  i  n  il 


Rieht. 


Betsv  Cove 


NNE 
NzE 
NNW 

NWzN 
WNW 

NWzW 

W 
WNW 

WzN 
NWzW 

NW 
NWzW 

NWzN 

NNW 

NWzN 

NW 


NNW 
NW 

NNW 
N 

SWzS 

sw 

SzW 

s 

SSE 

ESE 
EzS 
SEzE 

SE 
SEzS 
SzE 

NWzN 

N 
NE 

WNW 
WzS 

S 

WzS 
N-lich 
NEzN 

ENE 
E 
E 

still 

NEzN 

E-lich 

NW 

W 


Stk. 


Geschwindigkeit 


Stunde 


I  in  Meter 


pr 


Sek. 


Bemerkungen 
Extreme 
i   M.  p.  S. 

Min.      Mjx. 


1—2 

0—1 

?, 

;)—■ i 
i 

4-3 

4 

4 

3—4 

3-4 
3-4 
1—2 

3 
2-5 
3-6 

7—8 
3—6 

3-7 

2—7 

7 
5-6 

1—2 
1—2 
0—1 

1—6 
1—4 
2—3 

2—5 

2—3 

2 

2-3 
4—5 
3—4 

7—8 
1—2 
0—1 

1-2 
0—1 
0—1 

0—1 
1—2 
0—1 

0—1 
0—1 
1—2 

1—2 

1—2 

1 


0—1 

0—1 

0- 

4—5 


3.41 
1.37 
3.64 

7.74 

{gewöhnlich 
10.93 

6.83 
4.09 

9.11 
6.15 
3.64 

4.83 

10.93 
11.86 


10.02 

3.19 
2.75 
0.0 

0.0 

3.64 

1.82 


in  den  Böen 
13.66  18.22 


4.55  11.86 


6.83    9.34 


}?(iwölinlicli 

4.55;  6.83 

in  den  Böen 

liis  zu 

12.30 


6.83 


9.11 


=  1 


in  d'Mi  Böen 
7.7-i 


gewöhnlich 

2.2S|   3.19 

in  den  Böen 

7.33 


1.59 

. 

7.31 

— 

8.20 

— 

13.66 



4.08 

— 

0.0 

— 

3.10 



2.05 

— 

1.82 

— 

2.78 



2.46 

— 

0.0 

— 

keine 

— 

Bewegung 

— 

2.28 

— 

1.91 

— 

2.09 

— 

1.18 

— 

keine 

Bewegung 

— 

- 

— 

von   11''  an  off  ganz  Stil 


N 


Schiffsbewegung 


Kurs 


Fahrt 
Sm 
p.h 


W  i  n  d 


Geschwindigkeit    .  Bemerkungen 
....  Extreniü 

m  Meter      j  jj  ^  ^ 

pr.  Sek.  I  Min,  i  Max. 


Stunde 


1874 
XI. 
15 


XI. 

16 


XI. 

17 


XI. 

18 


XI. 

19 


XI. 

20 


XI. 

21 


XI. 
22 


XI. 


NWzW    I 


SWzWJW 


2a         Betsv  Cov 

6a 
10^ 

2P 

6P 

lOP 


2a 

6a 

loa 

2P 

6P 

lOP 

2a 

6» 

loa 

2P 

6P 

lOP 

2a 

Ga 

loa 

2P 

6P 

lOP 

Oa 

6a 

loa 

2P 

6P 

lOP 

2a 

ea 

loa 

2p 

6p 

lOP 

2a 

6a 

loa 

2P 

6P 

lOP 


NEzE'V4E 

EzS 
SE 

SW'/äS 
SWzWiW 

NW' 


NzE 


wViS 


6a 
loa 

2P 

6P 

lOP 

2a 

6a 

loa 

2P       E3/4N 
6p  ]'    NEi/jN 
lOP        NEzN 


5.6 
5.0 


6.2 

3.0 
4.S 

5.0 
5.2 
6.3 


5.0 


5.6 


5.9 
5.0 
5.0 


SW 
SWzW 
WSW 


W 
W 

NNW 

NW 
WSW 
WzN 


W         0—1 

.still 


EzS 

ESE 
E 

NNE 

EzS 

ENE 

NEzE 

NEzN 
N 


NNW 
NzE 

NWzN 

WzS 

NWzW 

NW 
NWzN 


NW 


WNW 

WzN 

W 

WNW 

W 
WzS 

W 

NWzW 

NNW 

N 
JIV2E 

WNW 

NNAV 
WzN 

NWzN 

NNW 
NWzN 


4—5 

3 
5—6 

5—6 
3—5 
2—3 

0—1 
1 


4-5 
1 


1 

3 

1 

0-1 


1—2 
1—2 
3—4 

3—4 
4—5 
5-6 

4—5 
3-4 
3-4 

5—6 
3—4 

6—8 


5—7 
5-6 

5—7 
5—7 
6—9 

7—9 
8—9 
6—8 

6- 
5— 
5—6 

6- 
7- 


6—8 
5—7 
6—7 




6.83111.39 

durehscliniitl. 

( 

4.10;    7.74 

in  den  Buen 

— 

10  02 

— 

6.83 

8.20 

5.92 

— 

— 

keine 

Bewegung 

— 

— 

3.64 

— 

. — 

5.00 

— 

— 



2.75 

4.55 

5.15 

— 

— 

2.55 

0 

0 

3.41 

— 

— 

2.98 

— 

— 

2.27 

— 

— 

0  od. 

ur  wenig  Sek. 

wenig  Bewegung 

0 

0 

5.46 

— 

— 

— 

— 

1.36 

— 

— 

2.27 

— 

— 

5.46 

— 

— 

5.92 

8.19 

h.iL-kgehr. 

10.02 

—    j     — 

8.20 

I     

— 

5.00    7.31 



in  den  Buen 

10.33 

— 

6.37;   7.74 

< 

in  den  Buen 

11.86 

20.97 

'         

in  den  Böpn 

12.21 

18.22 

-       1 

6.83    8  20 

in  den  lUk'ii 

16.95 

13.21 

7.31, 16.45 

10.02 

— 

— 

— 

11.86  18.22 

_ 

9.56  21.86 



9.11 

23.68 

— 

14.57 

27.55 

13.66 

— 

— 

9.11 

— 

— 

10.47 

— 

1 

_ 

10.93  21.86 



12.75  14.56 

— 

9.11 

13.56 

_ 

9.11 

13.56 

12.36 

— 

— 

6.38 

13.66 



2.75 

4.55 

5.92 

— 

— 

— 

10.02 

13.66 
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1 

''V 

Schiffsbewegung 

Wind 

a 

3 

a 

'S 
N 

Sehiffsbewegung 

Wind 

CS 

Fahrt 
Kurs       1    Sm 

p.  h 

Kicht. 

Stk. 

Geschwindigkeit    1  Bemerkunseii 

.        ,        in  Meter'     ^f':^:, 
.Stunde             Ol'  "  1 

pr.   Sek.  1  Mm.  ,  Mas. 

1  Fahrt 
Kurs           Sm 
p.  h 

Rieht. 

Stk. 
t 

Geschwindigkeit 

Stunde    l'^M^^f 
1  pr.  bek. 

Bemerkungen 

Extreme 

i.  M-  11.  y. 

Min.   1   Max. 

1874 

2» 

XI. 

6^ 

24 

10» 

2P 

6P 

lOP 

XI. 

Ol 

25 

6» 

10» 

2P 

6p 

lOP 

XI. 

2» 

26 

gü 

loa. 

2P 

6P 

10p 

XI. 

2a 

27 

6a 

10» 

2p 

6P 

lOP 

XI. 

2  a 

28 

fia 

lOa 

2P 

6P 

lOP 

XI. 

2a 

29 

6» 

loa 

2P 

6P 

lOP 

XI. 

2a 

30 

6a 

loa. 

2P 

6P  1 

lOP 

XII. 

2a 

1 

6a 

10a 

2P 

6P 

lOP 

XI  r. 

2  a 

2 

6a 

10* 

2P 

6P 

1 

lOP 

NEzN 
WV2N 


NNWI/2W 


NWzW 


4.0 

6.5 


7.0 


4.4 


NWzN 
NzW 

NW 


N 


6—8 
4-5 
5—6 

0—1 


still 

I 


NNW 
NWzW 

NW 

W 
WzN 

NW 

WNW 

NW 

NNW 


NW 

NzW 
ENE 

NW 

N 

NNW 

(     NE     \ 

l     SE     / 


still 
S 

N 

N 
WNW 
WNW 

ESE 

EzS 

E 

E 

NzE 

NzW 
NzW 

NW 

WNW 

NWzN 
NzW 

WNW 

NWzW 
WNW 


WzN 


WNW 

NW 

NWzW 

NWzN 


3-4 

.3 
3 — 5 

3—5 
3—5 
2-3 

2—4 
1-2 
0—1 

1—2 
1—2 
2—4 

2—3 
2-3 

6-7J 

4—5 
3—4 

0—1 


0—1 
2—3 

2—3 
3-5 
0—1 

1 

1—2 
0—1 

1 
0—1 
1—2 

2-5 

5—6 
3—8 

6-8 
6—7 
3— S 

5—8 
6—8 
7—8 

7—8 
8—9 
7-0 

8—0 

3— 51 
3—4 

Ü— 7 
5 

5—8 


9.11 


7.31 
6.83 


5.92 


5.0 


1.92 


8.16 
2.75 


3.64 

6.83 

8.20 
5.46 
7.38 

4.55 


4.55 
5.01 
4.09 

{3.64 

13.66 

9.56 
9.11 


16.55 

5.92 


5.01 
10.24 

10.47 
7.74 
7.74 

5.46 


5.9; 

5.69 

5.46 

7.31 

15.49 

]  0.93 
12.29 


tifim  Stoppen 

und  vor 

Ankei 

4.55     6.8 


0 
2.27 


2.27 

4.55 
5.92 

4.55 

13.66 

13.66 

6.83 


2.75 
3.19 


2.75 

9.11 

9.56 

11.86 

18.67 
18.22 
10.93 


5.91  12.75 
11.39  14.12 
10.02  20.04 


16.42 
19.13 
16.42 

18.67 
6.83 
7.31 

13.66 

9.56 

12.75 


19.57 
21.41 
22.77 

21.41 

11. 39 
14.57 

14.79 

12.20 
14. 


1874 

2a 

XII. 

6» 

3 

loa 

2p 

6P 

lOP 

XII. 

2a 

4 

6a 

lOa 

2P 

6p 

lOP 

XU. 

2a 

5 

6a 

lOa 

2P 

6P 

lOP 

XII. 

2a 

6 

6a 

loa 

2P 

6P 

lor 

XII. 

2a 

7 

6a 

loa 

2P 

6P 

lOP 

XII. 

2a 

8 

6» 

10» 

2P 

6p 

lOP 

XII. 

oa 

9 

6a 

loa 

2P 

6P 

lOP 

XII. 

2a 

10 

6a 

loa 

2P 

6P 

lOP 

XII. 

2  a 

11 

«a 

loa 

2P 

6P 

lOP 

NZEV4E 


EV2N 
SV4W 

SVäW 
SzWi/jW 


5.5 


5.5 

5.0 
5.0 
4.3 


NWzW 

NW 

WNW 

NWzW 


NNW 
WNW 
NWzW 

WNW 

NW 


NWzW 
WNW 

NW 

WSW 

NNE 
WNW 


NW 

NNW 
NzW 
NzE 

N 
NzE 

N 

NW 

N 

2h    - 
2li  still 


NW 

NWzW 

NzW 

1—2 

1 
2—4 

N 

S 

SzW 

1-2 
3—5 
2—3 

SSW 
WSW 
WzN 

2-4 
2—4 
1—2 

NW 
NWzN 

3—4 
4-5 

5—9 

NNW 

7—8 
5—7 
5—6 

NW 

6—8 
6—7 
7-10 

6-7 
7—9 
9—7 

7—8 
7—9 
7-8 

7—8 
7—9 
9-10 

7—8 
6—7 
5-6 

3—5 
6-8 
5  —  6 

8—9 
7—9 
7-11 

7—9 
3-4 
1—2 

0—1 
0—1 
1—4 

1—5 
2—5 
2-4 

3—4 
4—5 

7 

7 
6—7 
4—6 

2—4 
1-3 


15.49 


2.75 
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Sehiffsbewegung 
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Wind 
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Sm  I 
p.  h  I 


Wind 


Rieht.        Stk. 
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.Stunde    i  j_,  , 
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CIL 

12 
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13 
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16 
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17 


XII. 

18 


XU. 

19 
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6i« 
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2P 

6P 

lOP 

2" 

6" 

10» 

2P 

6P 

lOP 
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2P 

6P 
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2P 

6P 

lOP 
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6" 
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2P 

6p 
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2» 

6» 
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2P 

6p 

lOP 

2» 

6» 
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2P 
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6p  1 
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2P 
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NW 
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5—7 

; 
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0—1 

NW 

NNW 

N 
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2-3 

NzE 

N 
NzE 

2—4 
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1—3 

NzW 
NNW 

N 

5—4 
2—3 
1—2 

NzW 

NNW 

1—2 
0—1 
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NEzE     1  2—3 
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NNW 

NWzW 

NW 
NWzW 

NW 

NNW 


5—8 
5—8 
7—8 

6—7 
5—6, 

5—71 


NWzN     8-10 
NW        8  -10 

NNW      8—9 

3—6 
5—6 
4-5 


NW 
NNW 
NWzN 

i3h  SHU 
IIb  SE 

N 

N 


7—8 
4—5 
3—4 

0—1 

1—2 

2—3 


NW      '  3—7 

NAVzN    I  5—8 
NW        5—6 


NW 
NWzN 

N 


6—7 
2—3 
2—3 


NNE       2—3 
NNE       5— G 
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NNW 

2—3 

- 

NzW 

2—3 

- 
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- 

NNW 

1—2 

- 

NzW 

1 

NAVzW 

2—3 
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:  Mete 

urolög 

6.38 
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2» 

4.5o 

17.31 

XIL 

G^ 

8.19 

11.86 

21 

10» 

6.83 

12.29 

2P 

5.46 

6.83 

6P 

3.41 

4.55 

lOP 





XIL 

2» 

3.41 

5.46 

22 

fi» 

4.09 

5.88 

10» 

3.84 

6.83 

2P 

— 

— 

6P 

2.75 

4.09 

lOP 

7.31 

13.66 

XII. 

2» 

5.92 

7.31 

23 

6» 

10» 

2.75 

4.09 

2.27 

3.64 

2P 

— 

— 

6P 

lOP 

— 

— 

XII. 

2» 

4.55 

9.11 

24 

6» 
10» 

10.93 

15.94 

12.75 

15.94 

2P 

15.03 

16.85 

6P 
lOP 

1.3.66 

16.42 

9.41 

13.G6 

XU. 

2» 

13.21 

15.49 

25 

6» 
10» 

20.04 

22.14 

18.22 

25.53 

2P 

19.13 

20.97 

6p 
lOP 

8.20 

13. CG 

11.86 

16.42 

XII. 

2» 

9.11 

12.75 

2G 

6» 
10» 

16.42 

20.97 

9.11 

12.75 

2P 

7.41 

10.02 

6P 
10p 

— 

— 

XII. 

2» 

3.64 

4.55 

27 

6» 

5.46 

8.16 

10» 

9.11 

14.57 

2P 

13.21 

18.22 

GP 

10.93 

13.66 

lOP 

12.75 

1503 

XIL 

2» 

5.01 

6.83 

28 

6» 

4.55 

5.90 

10» 

5.01 

6.83 

2P 

10.93 

13.66 

GP 

9.11   10.47 

lOP 

4.50     G.38 

XU. 

2» 

5.91 1  10.02 

29 

G» 

7.31     9.11 

10» 

2.7.5 

4.09 

2P 

2.75 

3.64 

GP 

4.09 

7.74 

lOP 

NE3/4E 
ENE 
El/iN 

NzW  3/4  W 

N3/4E 

WzN 

EzN 

NEzEi/aE 

NEI/4N 

NE 

NEZEV4E 

ENE 

NEI/4N 

NE 
NE3/4E 

NEzE 

NWzN 
NNWI/4W 

NWI/4N 
NWzW 
ENEV2E 

NE 

NEzN 

NzEi/sE 

NNE 

NE 

NEI/4N 

NV2E 
NI2W 
N3/4E 

NE 
NEzE 

NEI/2E 
NEzE 
ENE 

NWzW 

NWI/2W 
NWzW 


6.0 
5.5 
6.5 

5.0 
7.0 
7.0 

3.0 
5.4 
3.0 

4.0 
4.6 
6.0 

6.1 
5.6 
4.5 

2.5 
6.0 
5.0 

3.0 
2.5 
2.5 

2.1 
2.0 
2.0 

3.4 
3.8 
3.8 

2.0 
2.0 
4.2 

2.9 
5.0 
5.0 

5.3 
5.0 
4.3 

3.4 

2.5 
3.5 


NWzN 
NNW 

N 

NNW 

NW 

ÜhWSW) 

|3l'  NW  ] 

I 
Still 


1—2  — 

2—3  — 

2—51  — 

3—5,  — 

4  — 

0—1  — 


W 

SWzW 

NWzW 

NWzN 

NW 

N 

NNW 
NzW 

NNE 

NE 

ENE 

N 


NNW 


NzW 

N 

NNW 
NWzN 

N 


1—2 
1 

1  —  2 

1 
0—1] 

0— r 
0-1 

1   j 

6  ! 
3-4 
3-G 

I 
■I 

4—5] 

7-11 

4—5 

3—4 

2—4' 

I 

4—5! 

5 
5—6: 

5—6 

5— G 
3—4 


N  I     3    I 

NE  I  8- 9| 

NEzN  [8-10 

nnp:  10 

NzE  9 

N  19-10 

I 

NNW  |8— 9 

NW  8-9' 

NWzW  !  8—9 

NW  !     8    ■ 

NzW  6—7 

NWzN  9 


WNW 


NWzW     7—3 

NW      j     3    t 
NNW    14—6 

NzW   ;  5-6 

NNW    I  4— G 

N  4— G 

3—4 


NzE 


2—3 
2-3 


7.31 
0.91 


4.55 
5.46 
7.31 

10.93 
9.56 


3.G4 
3.19 

2.75 
1.82 


—  '  2.75 

—  10.47 

—  I  8.65 

—  ;  5.46 


I  8.20 
16.85 

6.37 
6.83 
6.38 

8.19 

7.74 

11.38 


5.92 

8.20 

10.47 

14.57 
10.96 


5.4C 
4.55 

7.31 
2.28 


4.09 

12.75 
10.02 
10.47 

10.02 
23.23 
11.86 

7.94 
8.19 
9.11 

9.11 

9.56 

12.75 


—       '10.93  12.29 


9.11 
7.31 


11.38 
8.20 


6.81  7.94 
10.02  20.04 
21.41126.42 

22.7727.55 
16.42|l8.22 
18.22  20.05 

15.48117.31 
15.94  18.22 

115.44' 18.G7 

|11.8G  14.57 

9.56  12.75 

17.32  22.77 

II8.22I22.77 

[15.4817.31 

6.38  12.75 

5.92    7.31 

I   8.1910.47 
9.56  n.8G 

9.11  12.21 

i   7.74  12.21 

8.19    9.11 


4.34 
4.09 
7.31 


6.83 
5.01 
9.11 
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Schitfsbeweeuns 


Wind 


Rioht. 


Stk. 


Geschwindigkeit 
I  in  Meter 
pr.  Sek. 


Stunde 


Bemerkungen 
Extreme 
i.  M.  p.  S. 

Min.  I   Max. 


Kurs 


Fahrt 

Sm  I 
p.  hl 


Wind 


Rieht. 


Stk.  I 


Geschwindigkeit 
I  in  Meter 
pr.  Sek. 


Stunde 


Bemei'kungeQ 

Extreme 

i.M.p.S. 

Min.  I  Max. 


1S74 

2a 

XII. 

(Ja 

30 

10^' 

21' 

6P 

lOP 

XII. 

2a 

31 

6a 

10» 

2P 

6P 

lOP 

1875 

2" 

I.    1 

G» 

10=^ 

2P 

6P 

lOP 

I.    2 

2a 

I.    3 


I.    4 


I.    5 


I.    G 


6ä 
105 

2P 

6P 

lOP 

2» 

Ga 

lOii 
2P 

6P 
lOP 

2a 

6> 

10» 

2P 

6p 

lOP 

2a 

6a 

IQa 

2P 

GP 

lOP 

2a 
6" 

10» 
2P 
6p 

lOP 

2» 

6» 

10» 

2P 

6P 
lOP 


NW 
WNW 

NW3/iW^ 

NW 
NNW 


NNE 

NEzEl/äE 

NzE 

NZES/4E 
NzW 
NzW 

NzW' 

NZEI/2E 
NNE 

N 
NWV2W 
NWzW 

SEzE 
NWzW 

NW3/4N 

NW 

SV2W' 


sw 

SW1/2W 

Back 

gebrasst 
SW 


SWzW 

Back 

gebrasst 

SWzW 

SWzWJW 

WSW 

WSW 

SWi/sS 
SW^i'äS 
8zWV-'W 


SWV2W 

WSW 

3.0 
3.2 
2.1 

W1/4S 

.3.8 
5.8 
8.0 

- 

8.2 
8.5 
8.0 

Back 
gebrasst 

wi;4N 

WziN 

9.5 
4.2 

:i.O 
2.2 
.x8 

2.6 
G.O 
3.0 

0.8 
1.2 
6.5 

7.0 
3.5 
4.0 

3.0 
4.4 
6.5 

5.9 
3.2 
5.5 

1.5 
2.5 
4.0 

4.9 
5.0 
4.5 

3.6 

4.8 
4.5 


4.4 
3.0 

5.5 
2.6 


5.7 
7.3 
8.0 

8.7 
6.1 
5.2 

2.8 
5.8 
].8 


NNE 
NzE 
NNE 

W'SW 


NW-Iich 

N 
NWzW 


W 


WzN 

NWzW 

NW 

W 
SWzW 


SWzW 

W^ 
WSW 


w 

WNW 


NWzN 
NNW 
NNW 


NzE 

NzE 
NW 
WNW 
WzN 
WzS 
WzN 

WNW 
NWzN 

NNW 
NzW 

N 
N 

NNE 


-  N 


NzE 


2 
5—6 

2 

7 
2—3 

1 
3—4 

7—8 

6—7 

3- 

3—4 

% 

3— 

7— 

5—7 

3 
5—6 

3    I 
3—41 


2—3 
2—3 
3—4 

3—4 
4—5 
3—4 

3-4I 

4 
3 

3.5 

2—3 

2—3 

4—5 

4—5 

6 

7 
7—8 
7—8 

7 
6—7 
2—3 

3—4 


3—4 
3—5 

7 

6—7 
6— 7l 
6—7 

7—8 
8 


1.36 
2.27 

5.91 
3.64 


4.55 
4.55 


2.75 
1.82 
7.31 

3.19 
9.11 
3.64 


6.83 
11.38 

11.89 
8.19 
5.46 

4.09 

5.91 

11.38 

9.11 
4.09 
8.19 

5.91 
6.37 
4.09 


7.74 

3.64 

12.29 

4.10 

11.86 

7.31 


9.11 
15.94 

15.0 
11.86 
6.83 

5.91 

8.19 

16.42 

14.12 
6.83 
9.56 

8.19 
8.19 
7.31 


3.19  6.31 
6.38  7.31 
4.09     5.46 


3.19 
4.55 
5.92 
5.46 

5.01 

2.75 


4.55 
7.74 
7. 
5.92 


5.92 
3.64 


3.64'    6.83 


4.09     5.46 


5.46 

8.65 

12.75 

11.86 

10.02 

5.46 

5.01 
0 

0.45 
2.75 
2.75 


1.81 
7.31 

8.20 
10.9: 


1875 
I.    8 


I.    9 


8.20 
12.30 
17.31 
13.66 
11.29 

9.11 

5.92 
4.55 

3.19 
3.19 
5.46 


4.09 
9.56 

13.21 
20.04 


I.   10 


I.   11 


I.   12 


I.   13 


T.   14 


I.   15 


I.   IG 


2» 

6» 

10» 

2P 

6P 

10p 

2" 

6» 

10» 

2P 

6p 

10p 


6» 
10» 

2P 

6p 

lOP 

2» 

6» 

10» 

2P 

6P 

lOP 

2» 

6» 

10» 

2P 

6p 

lOP 

2» 

6» 

10» 

2P 

6P 

lOP 

2» 

6" 

10» 

2P 

6P 

lOP 


6» 
10» 

2P 

6P 

lOP 

2» 

6» 

10» 

2P 

6P 

lOP 


SWI/2W 

N3/4W 

N 

NI/2E 
SE 


SE 

SEi/oE 

SE 

S 
SzW 

NzEi/aK 

WSW 

W'i/äS 

WzS 

w 

Zu  Anker 
im  Inselhafen 


3.0 
3.0 
3.0 

2.7 
7.5 
6.4 

8.5 

9.7 

11.0 

8.7 
9.5 
2.5 

3.2 
4.5 
5.0 


6.6 
5.0 


NWzW 
WNW^ 


NNW 
NE 
NNE 

WNW 
NW 
NW^ 

NWzN 

NWzN 
NW 
NEzE 

NNE 
NE 


8-10 
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10 

9—7 

7 
7 

7—8 

7 
8—9 

7— 

8—9 

8— 

8—9 

7— f 
7—! 


0—1 

2 

1-2 

NE  1 
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7- 
7- 
1—2 


WNW 

4—6 

WNW 

NNW 
NW 

2—3 
2—3 
0—1 

NW 
NWzW 

NWzN 

6—7 

5 
1—2 

NW 
WNW 

2—3 
1—3 
1—2 

NWzW 

WzN 

2—4 
0-1 
0—1 

WNW 

NWzW 
WNW 

1 
3—4 

6—8 

; 

3—4 
3—4 
1—2 

WNW 

1—2 
1—2 
2—3 

WzN 

WzS 

WNW 

2—3 

1—2 

1 

WNW 
NWzW 

1—2 
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1—6 

NNW 
NW 

NWzN 
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3—6 
6-7 

9.11 
1 20.9  7 
22.77 
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i  Fahrt 

Geschwindiskcit 

Beiin^rkungen 

Fahrt 

Geseliwindigkeit 

Bemerkungen 

,  Q 

Kurs       ;    Sm 
p.  h 

Rieht. 

Stk. 

Stunde 

in  Meter 
pr.  Sek. 

Kxtreme 

i.  M.  II.  .S. 

Min.  1    Mai. 

hH 

K  u  i's 

Sni 

p.   1, 

Uiclit. 

Stk. 

Stniule 

in  Meter 
pr.  Sek. 

Extreme 

i.  M.  p.  .S. 

Min.    I  Mal. 

1875 

2» 

Zn  Anki-riiiilnscl- 
tiat'cu  (KerguelcMi) 

NW 

o — ä 

_ 

_ 

5.46 

y.u 

187Ö 

2» 

SW/.A\' 

7.0 

NW 

8-ü 

12.75 

19.13 

I.    17 

I.   2G 

6» 

- 

5.5 

- 

7-8 

17.31 

18.22 

6» 

- 

4—6 

— 

— 

!).ll 

13.66 

10» 

SWzWlW 

6.6 

NWzN 

S— 9 



— 

18.22 

19..59 

10» 

- 

- 

4—,") 

— 

— 

7.31 

9.11 

2P 

wswvsw 

4.9 

_ 

8—9 



16.42 

19.13 

2P 

_ 

- 

:i— 4 

— 

— 

0 

8.20 

6p 

WzS 

6.2 

- 

8—9 

— 

— 

18.22 

19.58 

6p 

_ 

- 

7-S 

^ 

— 

15.48 

18.22 

lOP 

wvss 

4.3 

NNW 

8—9 



— 

16.85 

18.67 

lOP 

. 

- 

3-Ö 

— 

— 

7.31 

9.56 

I.   27 

2» 

Wi/äN 

3.0 

NNW 

8-9 

— . 

16.42 

18.22 

I.    18 

2a 

. 

WNW 

0—6 

— 

— 

8.20 

13.66 

6» 

- 

3.0 

NWzN 

8 

— 

— 

14.57 

16.85 

6» 

NWzW 

4—5 

— 

— 

5.46 

9.56 

10» 

NE1/2N 

3.4 

NNW 

7—8 



11.38 

— 

— 

10» 

- 

NW 

2 

— 

— 

3.19 

5.46 

2P 

_ 

4.S 

7—8 

_ 

12.75 





2P 

- 

NWzW 

1-2 

— 

— 

2.75 

4.55 

6P 

NE1/2E 

4.5 

NWzW 

7 

— 

13.66 

— 

— 

6P 

- 

ESE 

2-3 

— 

— 

3.64 

7.31 

lOP 

NNE 

8.0 

- 

S— 9 

^ 

— 

17.31 

18.67 

lOP 

. 

1 

— 

— 

1.59 

2.28 

I.   28 

2a 

NNE 

4.5 

WNW 

9-10 

— 

— 

18.22 

21.41 

I.    19 

2» 

E 

0—1 

— 

— 

— 

6» 

EzN 

7.0 

8—9 

— 



4.55 

9.11 

6« 

- 

ESE 

0—1 

— 

— 

10» 

ENE 

8.6 

NWzW 

4-5 

— 

— 

1.82 

— 

10» 

- 

0—1 

— 

0 

— 

— 

2P 

NEI/2E 

6.0 

NzW 

5 



_ 

11.86 

14.57 

2P 

. 

0—1 

. — 

— 

— 

6p 

WNW 

4.0 

N 

4-5 

— 

7.31 

— 

— 

6P 

- 

W-Iid) 

0—1 

— 

— 

— 

lOP 

Zu  Anker  in 

Betsy 

NNE 

4 

— 

5.92 

10.02 

lOP 

- 

St 

II 

— 

— 

— 

Cove 

I.    29 

2» 

NEzE 

7 

10.93 

12.75 

t.   20 

2» 

- 

NW 

0—1 

0 

— 

6» 

NE 

8 



18.22 

6» 
10» 

■ 

St 
N 

II 

1—2 



0 

1.36 

2.28 

10» 

- 

NWzN 

8-9 

lOs.lU     ItJ  IT, 
lla.l2«     le.TO 

20.97 

— 

— 

2P 
6p 

- 

WNW 

1 
0—1 

— 

— 

1.36 
1.36 

2.28 

1.82 

2P 
6p 

- 

NzW 

N 

4—5 



7.31 
2.28 

9.11 
3.19 

lOP 

- 

NW 

1—2 

— 

2.28 

8.20 

lOP 

- 

Stiu 

"" 

WNW  =7.7 

I.   21 

6» 
10» 

- 

NNW 

N 
NEzN 

2—3 
1—2 
3-4 

— 

— 

6.83 
6.38 

7.74 

9.11 
9.56 
8.65 

'■" 

2» 

6» 

10» 

- 

NWzN 

W 
NWzW 

2—3 
4—6 

4-5 

E 

4.55 
9.11 
6.37 

3.64 
7.31 
3.64 

8.20 

12.75 

9.17 

2p 

6P 

lOP 

- 

N 

3—5 
5-2 
2—3 

— 



6.37 
6.37 
4.55 

10.02 
10.02 
15.48 

1.   31 

2P 

6p 

lOP 

2» 

NW 

N 
NNW 

NNW 

3—4 
4-6 
4-5 

3 

— 

5.73 
6.83 

1     durcli- 
J  schnittl. 
J      2.75 

3.64 
3.64 
6.83 

C.ll 
9.11 

8.20 

I.   22 

2» 

- 

NWzN 

7—8 

— 

— 

17.31 

18.22 

6» 

N 



1.37 

7.31 

6» 

- 

NWzW 

7—8 

— 

— 

13.66 

17.31 

10» 

NzW 

1—2 

_ 

10» 

- 

NWzN 

4—5 

— 

— 

6.83 

7.74 

2P 

. 

NNW 

5-6 

— 

— 

9.11 

11.86 

2P 
6p 

- 

NEzN 

3 
4 

— 

1     durch- 
J  sclmitfl. 

3.64 

9.11 

6P 

- 

- 

4-6 

— 

— 

8.19 

10.02 

lOP 

NE 

4—5 



J     6.37 

lOP 

- 

- 

7 

~ 

~ 

12.75 

14.12 

II.    1 

2» 

Sti 

II 

0 

I.   23 

2» 

-■ 

- 

3 

— 

— 

6.83 

9.U 

NEzE 

2—3 

12—1 

5.10 



— 

6» 

- 

- 

3 

— 

— 

5.46 

6.37 

6» 

NzW 

4—5 

9.11 

5.46 

— 

10» 

- 

NzW 

3-4 

— 

— 

5.92 

7.31 

10» 

. 

NNW 

5—6 

— 

10.93 

11.86 

2P 

_ 

. 

4—6 

— 

— 

8.19 

10.02 

2P 

NzW 

6—7 

13.21 

ll.Sü 

14.57 

6P 

- 

NNW 

6-7 

— 

11.86 

14.12 

6p 

N 

7—8 



13.11 

17.31 

lOP 

- 

- 

2—4 

— 

4.55 

6.83 

lOP 

- 

NzW 

9-10 

— 

22.74 

21.80 

23.68 

I.  24 

2» 

7—8 



— 

14.57 

18.22 

II.    2 

2» 

. 

NNW 

9 



16.85 

21.41 

6» 

_ 

_ 

7—8 

— 

— 

17.31 

19.13 

6» 

_ 

,NWzN 

8-9 

. — 

19.13 

12.36 

24.53 

10» 

- 

- 

6—7 

— 

— 

12.30 

16.42 

10» 

- 

WNW 

9-11 

— 

20.50 

9.11 

26.42 

2P 

_ 

NWzN 

6—7 

— 

— 

11.88 

14.57 

2p 

_ 

W 

9 

— 

— 

17.31 

20.50 

6P 

- 

NWzW 

7—8 

— 

— 

10.93 

18.22 

6P 

- 

WzS 

2—9 

— 

— 

17.13 

19.13 

lOP 

- 

- 

3—4 

— 

— 

8.65 

9..56 

10p 

- 

w 

8—7 

— 

15.94 

17.31 

1.   25 

2» 

WNW 

3—5 

!  : 



4.55 

12.75 

11.    3 

2» 

. 

NW 

3—5 

, 

13.66 

9.11 

16.85 

6» 

_ 

W 

3-4 

4.09 

6.83 

6» 

_ 

WNW 

2—3 

— 

4.55 

— 

10» 

- 

NW 

3-4 

10» 

- 

NWzW 

4—5 

— 

— 

5.46 

0.11 

2p 
6P 

- 

NNW 

1—2 
2—3 

!  - 

— 

1.82 

2.28 

2P 
6P 

NV2E 

5.2 

- 

6—7 
7-8 

z 

11.86 

13.66 

16.35 



lOP 

- 

NE 

6 

— 

— 

2.2S 

4.55 

inp 

NzE 

4.7 

NW 

5— fi 

— 

— 

9.11 

11. si; 

21* 
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Forschungsreise  S. 

M.  S. 

„Gazelle". 

V.  Theil;   Meteurulugie. 

a 

'3 

Schiffsbewegung 

Wind 

ixuigen 

a 

1a 

*aj 

Schiffsbewegung 

Wind 

5 

CS 

Fahrt 

1    Geschwindigkeit    1 

Bemer 

1 

Fahrt' 

Geschwi 

idigkeit    1 

Bemeikuugei 
Extreme 
i  51.  p.  S. 
Jlin  1  Max. 

O 

N 

Kurs 

Sm 
p.  h 

Rieht. 

Stunde 

1                   1 

in  Meter 
pr.  Sek. 

Extreme 

i.  M.  p.  S. 

Min.  1   Max. 

Q 

N 

Kurs       1 

i 

Sm 
p.  h 

Eicht. 

Stk. 

Stunde 

in  Meter 
pr.  Sek. 

1875 

1875 

^ 

n.  4' 

2» 

NV2E 

2.6 

WNW 

8—9 

— 

— 

16.42 

18.22 

11.13 

2a 

NEV2N    ; 

2.6 

NNW 

1—2 

— 

— 

1.82 

2.28'  ' 

6^ 

SWzS 

4.6 

_ 

8—7 



— 

12.75 

14.57 

6a 

Back  gebrasst 

1—2 

— 

— 

1.82 

2.28 

lOii 

SWI/2S 

7.0 

NWzW 

6—7 

— 

— 

9.56 

12.75 

loa 

- 

NzW 

2 

— 

— 

2.28 

3.64 

2P 

Zu  Anker  in  Port 

NW 

4—5 

7.34 

9.11 

2P 

NWzW.'.W 

5.0 

N 

3 

— 

— 

4.55 

5.01 

Palliser 

8-9 
6 

6p 
lOP 

EI/4N 
EzN 

5.3 
3.0 

NNE 
NzE 

2—3 
2—3 

z 

4.09 

3.19 

4.55 

6P 

_ 

NW 

— 

— 

10.47 

20.49 

11.14 

2a 

NEI/2E 

5.4 

_ 

2 

. — 

. — 

3.19 

4.55 

lOP 

' 

N 

4—5 

~ 

6.37 

9.11 

6a 
lOa 

NEzE'AE 
■NEzKS/iE 

6.5 
6.7 

NzW 
N 

3—4 
3—4 

— 

6.84 

5.01 

7.74 

n.  5 

2a 

6» 

- 

NNW 

5—6 
4-5 

— 



10.02 
8.20 

12.30 
10.93 

21' 

6.4 

3—4 

— 

— 

4.51 

6.84 

10» 

- 

- 

5 

— 

9.11 

6P 
lOP 

: 

6.0 

6.8 

: 

3 
3—4 



5.92 

5.46 

7.31 

2P 

- 

NWzW 

2—3 

— 

4.55 

1.82 

6.37 

6P 

_ 

NWzN 

2-6 





3.64 

11.38 

11.15 

2a 

ENE 

7.6 

N 

4 

— 

— 

5.92 

7.31 

lOP 

NE1/2E 

9.7 

NW 

8 



— 

13.21 

15.08 

6a 

NEV2N 

6.5 

NNW 

4 

— 

6.83 

— 

— 

lOa 

NEzN 

6.3 

NW 

3—4 

— 

— 

4.55    6.37 

II.  6 

2a 

NNE 

7.0 

NWzW 

7—8 

— 

— 

14.57 

17.31 

2P 

Back  gebrasst 

NNW 

2 

— 

2.78 

—  '    

6a 

- 

6.5 

' 

5 

— 

— 

8.20 

10.02 

6P 

N 

3.0 

W 

1  —  2 

— 

— 

1.37    1.82 

loa 

_ 

6.0 

. 

3—4 





4.55 

5.46 

l    2I1W 

1—2 

— 



■    

2P 

NEV4N 

5.4 

NNW 

2—3 

_ 

3.69 

5.46 

lOP 

" 

1.0 

i     2h      Still 

— 

0 

—  '    — 

6P 

ENE           7.0 

N 

4—5 

— 

— 

|6.38 

7.74 

11.16 

2a 

3.5 

2I1     Still 

0 

—       — 

lOP 

El/iS           6.0 

NNE 

4 

— 

— 

2h\v 

1 

— 

—  i    — 

2I1S 

3 

— 

— 

1.82 

3.19 

II.   7 

2a 

ENEI/2E        6.0 

NzW 

4 

— 

— 

[e.ss 

6a 

" 

8.0 

)    21>SE 

4 

— 



— 

— 

6a 

_ 

5.6 

NzE 

4—5 

— 

— 

7.74 

lOa 

. 

7.4 

SSE 

4-5 

— 

4.55 

— 

— 

loa 

EV4N 

6.5 

NNE 

4—5 

— 

— 

2P 

_ 

8.5 

_ 

4—5 

— 

— 

2.75 

5.01 

2P 

ENE           7.8 

NzW 

4—5 





6.38 

7.74 

6p 

- 

7.9 

SEzS 

4-5 

— 

2.50 

— 

— 

6P 

6.2 

NNE 

5 

— 

9.11 

— 

— 

lOP 

- 

7.3 

- 

5—6 

— 

1.34 

— 

— 

lOP 

ENE3/4E        8.0 

N 

6—7 

— 

12.75 

— 

— 

11.17 

2a 

. 

7.5 

_ 

4—5 





1.36 

1.82 

II.   8 

2a 

ea 

EzN 

ENE3/4E 

7.5 
7.6 

NzE 

6-7 
6—7 

— 

1  12.97 

10.93 

13.66 

6a 
loa 

- 

2.8 
7.0 

SE 

2—3 
3—4 

— 

1.59 

0 

1.36 

loa 

ENEV2E 

8.2 

- 

7 



— 

13.21 

14.57 

2P 

- 

6.0 

- 

3 

— 

— 

0 

0.45 

-  2P 
6P 

NE3/4E 
NEI/4E 

8.0 
6.8 

NzW 

NNW 

6—7 
6—5 

— 

12.97 

9.11 

11.38 

6P 
lOP 

- 

4.5 
6.0 

SEzE 
E 

3 

5-6 

.  - 

0 

2.75 

5.92 

lOP 

NEV2N 

5.6 

- 

4 

— 

— 

6.83 

8.65 

11.18 

2a 

_ 

7.5 

EzN 

6 

— 

3.64 

5.01 

II.   9 

2a 
6a 

NEV2N 
NEzN 

6.0 
6.3 

NW 

4—5 
4 

— 

— 

8.20 
5.00 

9.11 

7.83 

6a 
loa 

- 

9.0 
9.5 

E 

6—7 

6—7 

- 

— 

5.92 

7.73 

7.31 
9.11 

loa 

NNE 

6.0 

4—3 

— 

— 

4.55 

6.37 

2P 

NWI/2N 

9.0 

EzS 

7 

— 

— 

3.64 

4.55 

2P 

NNE 

4.6 

NWzW 

2—3 





2.75 

4.55 

6P 

- 

8.7 

- 

6—7 

— 

— 

2.27 

2.45 

6P 

NEzN 

5.6 

NW 

2—3 

— 

1.82 

3.64 

lOP 

- 

8.7 

E 

6—7 

— 

— 

4.09 

4.78 

lOP 

NE 

5.5 

NzW 

3 

— 



2.75 

4.55 

11.19 

2a 

- 

9.0 

- 

7 

— 

— 

3.64 

5.92 

11.10 

2a 

NEzN 

1.0 

NWzN 

0—1 

— 

0 

— 

— 

6a 

- 

9.0 

EzS 

7 

— 

— 

2.28 

4.,55 

6a 

NNEI/2E 

1.0 

N 

1 

— 

0 

— 

— 

loa 

- 

9.5 

E 

7 

4.55 

— 

— 

loa 

Beigedreht 

NE 

1—2 

— 

2.75 

— 

— 

2P 

NWzW 

8.0 

EzS 

6-7 

1.36 

— 

— 

2P 

N 

4.8 

NEzN 

1—2 



— 

2.75 

4.55 

6P 

- 

7.0 

E 

5 

— 

— 

0.68 

O.Ol 

6p 

NI/2W 

3.3 

NEzE 

2—3 

— 

— 

4.55 

6.3S 

lOP 

- 

7.9 

EzS 

5 

— 

1.36 

— 

— 

lOP 

NWV2W 

3.5 

NEzN 

4—5 





7.74 

10.02 

II.  20 

2a 

- 

7.2 

EzN 

4—5 

— 

— 

0.91 

1.37 

11.11 

2a 

NNWJW 

4.7 

NNE 

5 

— 

— 

9.11 

10.02 

6a 

- 

5.8 

ENE 

3—4 

— 

0 

— 

-- 

6a 

NNW|W 

5.5 

NEzN 

5-6 

— 



10.02 

12..3(1 

loa 

- 

7.4 

E 

3—4 

— 

0 

— 

— 

loa 

- 

4.3 

NNE 

7 

— 

- 

12.30 

14.57 

2P 

_ 

6.9 

_ 

4 





0 

0.45 

2P 

NWi/sN 

4.2 

_ 

7 

— 



11.86 

14.12 

6P 

Back 

- 

4 

— 

1.36 

— 

— 

6P 

NE 

2.5 

NNW 

3—4 





6.83 

10.93 

lOP 

NWzW 

8.0 

NEzE 

3—4 

— 

— 

1.82 

4.10 

lOP 

NE3/4N 

2.5 

NW 

2—3 



3.64 

0 

5.46 

11.21 

2» 

- 

6.0 

E 

4 

— 

1.82 

— 

— 

11.12 

2a 

NZE3/4E 

3.0 

NWzW 

3 

— 

— 

5.01 

637 

6» 

. 

8.0 

- 

4—5 

— 

— 

— 

2.27 

6a 

NEzN 

4.0 

NW 

1—3 





2.75 

5.01 

loa 

_ 

8.4 

- 

5 

— 

— 

1.37 

— 

loa 

K 

5.0 

NNW 

0 

— 

2.27 

4.10 

2P 

. 

7.5 

. 

4—5 





1.82 

2.75 

2P 

ENEV2E 

5.0 

NzW 

3 

— 

2.27 

4.10 

6P 

- 

7.0 

EzN 

4 

— 

— 

1.36 

1.82 

6P 

NE3/4N 

2.5 

NNW 

1—2 





1.36 

2.27 

lOP 

_ 

8.5 

NE 

4-5 

— 

— 

2.75 

3.19 

lOP 

NE3/4N 

2.5 

NWzN 

1—2 

— 

— 

2.28 

3.64 

Anemometrische  Messungen. 
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3 

*s 

Schiffsbewegung 

Win 

d 

g 

3 

*« 

Schiffsbewegung 

Win 

d 

M 

Fahrt 

1 

Geschwindigkeit 

j  Bemerkungen 

Fahrt 

1 

Geschwindigkeit 

Bemerkungen 

Q 

N 

Kurs 

Sn. 
p.h 

Riuht.       Stk. 

Stunde 

in  Meter 
pr.  Sek. 

1       Extr.'ini' 
,      i.  M.  p.  S 
1  Mm.       Max. 

'"' 

N 

Kurs 

Sm 
p.h 

Rieht.       Stk. 

Stunde 

in  Meter 
pr.  Sek. 

Kxtreme 

i.  M.  p.  .S. 

Min.  '  Max. 

875 

1 

1875 

j 

I.  22 

9a 

NWzW 

7.5 

SEzE 

4 

— 

— 

1.82 

2.28 

III.  3 

2a 

Zu  Anker 

Still 

0 

— 

— 

6» 

- 

5.7 

ESE 

3—4 

— 



1.36 

1.Sl> 

in  Port  Louis 

10» 

- 

6.0 

- 

3-4 

— 

0 

0 

— 

(Mauritin.«) 

21' 

- 

6.6 

SEzE 

3—4 



0 





6a 

!!      Elich 

0—1 

— 

0 

— 

— 

6P 

- 

6.8 

. 

4 



0 





loa 

SEzE 

0-1 

— 

0.91 

1.36 

10p 

- 

6.5 

ESE 

4 

— 

1.37 
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1.82 
3.64 

0—1 

-- 

0 

— 

2 
3—4 
5-6 

- 

— 

1.32 

5.20 

10.93 

4—5 

5 
6-7 

: 

— 

7.74 
10.02 
11.39 

6—7 

5-6 

6 

— 

12.75 

10.02 
9.11 

5-6 

5 
6-7 

— 

9.11 
7.31 
9.11 

6—7 
6 
5 

— 

— 

12.30 

10.02 
8.65 

5 
5—6 
6-7 

— 

— 

10.93 

10.48 

9.56 
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- 

Schiffsbewegung 

Wind 

S 

'S 

Schiffsbewegung 

Wind 

1  :  N 

Fahrt 

Geschwi 

idigkeit 

Bemerkungen 

Fahrt 

Geschwindigkeit    | 

Bemerkungen 

- 

Kurs 

Sm 

Riclit. 

Stk. 

Stunde 

in  Meter 

Extreme 
i.  M.  p.  S. 

Kurs 

Sm 

Kicht. 

Stk. 

Stunde 

in  Meter 

Extreme 
i.  M.  p.  S, 

p.h 

pr.  Sek. 

Hin.  ,  Max. 

p.  h 

pr.  Sek. 

Min.  1  Max. 

"'. 

•_)a 

i            i 
•SSEi/L'E    i     4.5 

EzS 

ö 

S.20 

10.02 

i 

1875  1 

2a 

Zu  Anker  Kbede 

E-liuh 

0-1 

(J 

_ 

.jr. 

G^ 

_ 

5.0 

EzN 

5—6 

— 

8.65 

— 

— 

X.     5 

von  Brisbane 

10» 

- 

5.2 

E 

4—5 

— 

— 

5.47 

9.11 

6a 
10a 

S-Iieh 
SW 

2—5 
1—2 

— 

— 

2.28 
1.82 

10.02 
3.19 

2P 

SzE 

3.6 

NE 

2—3 

— 

— 

1.82 

2.28 

GP 

- 

4.0 

EzN 

3-4 

— 

— 

0 

3.64 

2P 

_ 

S-lich 

2-0 

— 

— 

0 

2.28 

lOP 

SzE'/aE 

3.8 

E-lich 

3 

— 

— 

3.19 

5.10 

6P 
lOP 

- 

SE-lirh 
Still 

0—1 

— 

0 

0 

1.37 

..27 

2^ 

SzE 

6.0 

ENE 

4 

— 

— 

2.28 

4.55 

6a 

SSW 

2.2 

NE 

1—2 

— 

— 

0.45 

2.28 

X.     6 

2a 

SSW 

1—2 

— 

— • 

1.82 

2.28 

1 

10a 

SWzS 

3.0 

W-lich 

1—2 

— 

— 

0.91 

2.28 

6a 
10a 

- 

SzW 

SE 

2—3 
2—4 

— 

— 

3.19 
2.75 

4.55 
7.31 

2P 

SV^E 

3.8 

N-lich 

2—3 

— 

— 

1.37 

3.64 

GP 

Trieben 

- 

5 

. — . 

— 

5.20 

9.11 

2P 

- 

SEzE 

5 

— 

9.57 

— 

— 

lOP 

E 

4.9 

NNE 

6 

— 

— 

12.30 

13.20 

6P 

lOP 

: 

SSE 

5 
5-2 

— 

z 

7.74 
3.19 

9.57 
10.93 

M 

2a 

NzE 

1.3 

NW 

6—7 

— 

— 

12.30 

13.20 

1 

6a 

N 

5.8 

WNW 

6—7 

— 

— 

10.02 

12.32 

X.     7 

2a 

- 

S 

4 

— 

— 

5.46 

7.74 

! 

loa 

NzWV4W 

5.6 

- 

4—5 

— 

— 

3.64 

10.02 

6a 
lOa 

- 

SE-lich 

4—5 
3—5 

— 

— 

5.92 
5.47 

8.65 
9.11 

2P 

NWzW 

4.4 

- 

3 

— 

— 

1.37 

2,27 

6P 

S 

7.0 

NzW 

3 

— 

— 

0.45 

1.87 

2P 

- 

- 

4-5 

— 

— 

8.20 

10.02 

lOP 

Zu  Anker  Rhede 

W-lich 

0-1 

— 

0 

— . 

— 

6P 

- 

SSE 

1-2 

— 

— 

1.37 

6.38 

von  Bri.'ibane 

« 

lOP 

- 

- 

0—1 

— 

— 

0.68 

1.37 

.29 

2a 

NE 

0—1 



0 





X.     8 

2a 

_ 

S-lich 

0—1 

0 





6a 

- 

ESE 

0—1 

— 

— 

0 

1.82 

6a 

- 

SSW 

1-2 

— 

1.37 

2.75 

loa 

- 

S-lich 

2-3 

— 

— 

1.37 

4.55 

loa 

- 

NW 

2 

— 

2.28 

3.64 

2P 

. 

NEzE 

1—2 

. — 



1.82 

2.28 

2P 

- 

N-lich 

2 

— 

— 

1.82 

3.64 

6P 

- 

N-lich 

0—1 

— 

— 

0.45 

1.82 

6p 

- 

NE 

1 

— 

— 

1.37 

2.28 

lOP 

- 

- 

0—1 

— 

0 

— 

— 

lOP 

- 

Still 

— 

0 

— 

— 

.30 

2a 

, 

Still 



0 





X.     9 

2a 

. 

_ 



0 

— 



6a 

_ 

SW 

0-1 

— 

— 

0 

0.48 

6a 

- 

S-lich 

0-1 

— 

— 

0.91 

1.82 

1 

loa 

- 

- 

I 

— 

— 

0.91 

1.37 

loa 

- 

Still 

— 

— 

0 

0.91 

2P 

- 

NNE 

1 

. . 



1.37 

1.82 

2P 

_ 

NNE 

3 

— 

— 

4.10 

5.47 

eh 

NE-lich 

1—2 

— 



1.82 

2.75 

6P 

- 

NEzN 

4—5 

— 

— 

6.38 

8.20 

lOP 

- 

1 

— 

— 

0.91 

1.82 

lOP 

- 

NzE 

5 

— 

— 

8.20 

11.38 

1 

2a 

. 

W-lich 

0—1 



0 



X.  10 

2a 

_ 

NNW 

5 

— 

8.20 

10.47 

6a 

_ 

S-lich 

0—1 

— 

0 

— 

— 

6a 

- 

NzW 

4 

— 

— 

7.38 

8.20 

lOa 

- 

N-lich 

1—2 

— 

— 

0 

1.82 

loa 

- 

N 

5 

— 

— 

9.56 

10.47 

2p 

_ 

NNE 

3—4 





3.64 

7.31 

2P 

_ 

NzE 

5-6 

— 

— 

9.56 

14.12 

6P 

_ 

N-lich 

4—3 

— 



4.55 

7.31 

6P 

- 

WSW 

5—6 

— 

— 

11.39 

12.75 

lOP 

- 

- 

0—1 

— 

— 

0 

0.91 

lOP 

- 

N 

5—6 



— 

9.11 

9.56 

2 

2a 

NW 

0—1 

_ 

0 

_ 

_ 

X.  11 

2a 

. 

NW 

3—6 





6.83 

11.86 

6a 

. 

S-lich 

0—1 



0 

— 

— 

6a 

- 

NNW 

3-4 

— 

— 

4.55 

6.83 

10» 

- 

Still 

— 

— 

0 

1.S2 

loa 

- 

- 

3 

— 

— 

3.64 

5.02 

2p 

. 

N-lich 

3—4 

— 



4.10 

6.38 

2P 

_ 

NNE 

3-4 

— 

5  02 

5.92 

6p 

_ 

_ 

3—2 





3.64 

5.47 

6P 

- 

_ 

5-4 

— 

— 

3.64 

8.20 

lOP 

- 

- 

0—1 

— 

0 

— 

— 

lOP 

- 

SSE 

3-0 

— 

— 

0 

3.64 

3 

2a 

1 

NW 

0—1 

0. 

_ 

_ 

X.  12 

2a 

_ 

NW 

0—1 

— 

0 



6a 

N-lich 

2—3 



— 

2.24 

3.64 

6a 

- 

SSW 

2—3 

— 

— 

0.91 

4.55 

lOa 

- 

1—2 

— 

_ 

1.82 

2.28 

lOa 

- 

NNE 

0-2 

— 

— 

0 

3.19 

1    2P 

_ 

2—3 





2.75 

4.09 

2P 

- 

NW 

2 

— 

— 

0.91 

3.19 

6P 

. 

. 

4—5 





7.32 

9.11 

6P 

- 

SE 

6—7 

— 

— 

11.86 

12.74 

lOP 

- 

- 

3 

— 

5.47 

— 

— 

lOP 

- 

SSW 

0—3 

— 

— 

0 

4.10 

4 

2a 

. 

. 

4 

_ 

5.47 

6.38 

X.  13 

2a 

_ 

_ 

1-2 

— 

— 

2.23 

3.19 

6a 

_ 

_ 

3—4 





5.01 

6.83 

6a 

- 

ESE 

0-1 

— 

0 

— 

— 

llOa 

- 

- 

1—0 



— 

0 

1.82 

lOa 

- 

Still 

— 

— 

0 

1.82 

:    2P 

- 

NEzN 

2 

_ 



2.28 

2.75 

2P 

1 

NNW 

2—5 

■ — 

— 

3.19 

9.11 

;  GP 

- 

E-lich 

3—1 





0.91 

3.64 

6P 

- 

NzE 

4—2 

— 

■    — 

2.75 

8.20 

1  lOP 

i 

ESE 

3—1 

— 

— 

2.28 

5.02 

lOP 

'  NzW 

1—3 

— 

~ 

0 

3.64 
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e 

3 

1 

Schittsbewegung 

Wind 

Datum 

! 

Schiffsbewegung 

Wind 

1 

1  Fahrt 

Kurs           Sm 
;  p.h 

Rirht. 

1 
.Stk. 

Geschwindigkeit    | 

c»      ,       in  Meter  ■ 
Stunde            „  ,    , 
pr.  Sek. 

Bemerkungen 

Extreme 

i.  M.p  S. 

Min.   1  Max. 

Kurs 

Fahrt 
Sm 
p.h 

1 
Rieht,     j 

Stk. 

Geschwindigkeit 
„,      ,       in  Meter 

Bemerkung) 

Extreme 

i.  M.  p.  S. 

Min.  ;  Ma? 

1S75 

■).i 

Zu  Anker  Rhedc 

Still 

(1 

1875 

2a 

SE              7.5 

SWzS 

1 



12.75 

17.; 

X.  u 

von  Brisbane 

X.  23 

6a 

ESE 

8.8 

SW 

6— 7i 

— 

— 

6.65 

13.-. 

6^ 

- 

N 

2 

— 

— 

2.75 

3.64 

10a 

10.4 

- 

6 

— 

— 

9.11 

10.( 

10'' 

- 

- 

0—2 

— 

0 

4.10 

2P 

. 

10.6 

SWzS 

5—6 

— 

— 

7.31 

8.'. 

2P 

- 

2—3 

— 

3.64 

8.20 

6P 

_ 

9.5 

- 

3—5 

■ — 

— 

1.82 

i:. 

6P 

- 

- 

3—5 

— 

— 

4.10 

S.20 

IOp 

- 

10.6 

- 

5—6 

— 

— 

6.38 

9.; 

lOP 

- 

- 

3—4 

— 

— 

.3.64 

6.38 

X.  10 

2" 

_ 

4—5 

_ 

6.83 

10.48 

X.  24 

2a 

- 

9.6 

5—8 

— 

— 

c.:;s  10.: 

e» 

. 

NNW 

4—5 





4.10 

8.20 

ßa 

' 

11.3 

SSW 

6—8 

— 

— 

9.11  13.1 

lOi» 

- 

NzW 

4—5 

^ 

— 

6.38 

7.31 

10« 

, 

8.5 

6 

— 

8.20 

9. 

2p 

1 

_ 

5 

_       j 

7.74 

9.56 

2P 

ESEI/2E 

9.0 

s 

5—6 

— 

__ 

8.20 

10. 

6p 

_ 

NzE 

(; 

1 



8.20 

10.48 

6P 

- 

9.4 

5 

— 



6.38 

7. 

lOP 

- 

NNW 

1—0 

_ 

— 

0 

1.82 

IOP 

- 

7.2 

SSW 

4 

— 

~ 

3.64 

5. 

X.  16 

2» 

. 

. 

4—5 

_       1 

\8.20 

0.91 

X.  25 

Oa 

5.0 

SWzS 

3-4 

_ 



4.55 

7. 

9.11 

6a 

3.0 

SSW 

2 



— 

1.59 

3. 

6^1 
10» 

: 

N 
WzN 

3—4 

— 

4.10 
2.2s 

5.47 
3.19 

loa 

- 

7.9 

2—3 

— 

0.91 

5. 

2P 

6P 

lOP 

- 

N 
NNW 
NWzN 

5 

4—5 

4 

— 

— 

5.47 
5.02 
5.92 

10.02 
8.20 
8.20 

2P 

6P 

lOP 

EzS 

E'/äN 

8.2 

8.3 
7.6 

SWzS 
S-lich 

3 

3—4 

2 

— 

2.75 
2.75 
1.37 

5. 
4. 
2. 

X.  17 

2» 

NNW 

3 

_ 

4.55 

5.47 

X.  26 

2a 

_ 

6.6 

SWzW 

3-4 

— 

— 

2.28 

5. 

6a 

_ 

N 

4 





6.38 

7.31 

6a 

- 

7.3 

sw 

3—4 

— 

— 

3.64 

5, 

lOii 

- 

NNW 

4 

— 

— 

4.55 

7.31 

loa 

- 

8.0 

- 

3—4 

— 

— 

2.75 

4 

2P 

. 

NNE 

4—5 

7.31 

9.56 

2P 

- 

7.0 

- 

3—4 

— 

— 

1.82i   3 

6P 

_ 

NWzN 

4—6 





7.31 

11.39 

6P 

Lotheten 

- 

4—5 

— 

— 

6.83'  " 

9 

lOP 

- 

N 

.3—4 

~ 

— 

2.28 

7.83 

IOP 

E3/4N 

6.0 

SSW 

3—4 

— 

2.28 

2 

X.  18 

2a 

- 

W 

1—2 



0 

2.75 

X.  27 

2a 

ENEI/4E 

6.0 

SWzW 

3—4 

— 

— 

2.75 

3 

6» 

- 

SSW 

1 

- 

— 

0 

2.28 

6a 

Beigedreht 

- 

3—4 

— 

— 

5.46 

6 

lOi' 

- 

SE 

5 

— 

— 

3.64 

9.11 

10» 

EzN 

7.7 

- 

2 

— 

0 

— 

2P 

- 

- 

5 

— 



8.20 

9.11 

2P 

_ 

7.3 

SWzS 

2—3 

— 

— 

0 

0 

6P 

- 

- 

.3—1 

— 

— 

0.91 

4.55 

6P 

EzS 

8.1 

SzW 

3 

— 

— 

2.28 

4 

lOP 

- 

- 

1—3 

— 

— 

2.2  s 

5.01 

IOP 

EI/2S 

6.6 

Still 

— 

0 

— 

X.  19 

2a 

- 

- 

3 

— 

— 

4.10 

5.01 

X.  28 

2a 

EzS 

8.4 

NNW 

1-2 

_ 

0 

2 

6» 

- 

- 

1—3 

— 

— 

2.75 

4.55 

6» 

SEzE 

9.4 

N-lich 

2—3 



— 

2.28 

2 

10» 

- 

E-lieh 

1—3 

— 

— 

1.37 

4.55 

loa 

SEI/2S 

8.5 

NW 

4—5 

— 

— 

0 

1 

2P 

- 

NEzN 

4—5 

— 

— 

6.38 

9.11 

2P 

SEI/4E 

13.6 

NNW 

5-6 



— 

4.55 

5. 

6P 

- 

NzE 

4 

— 

— 

5.42 

7.31 

6P 

SzEVaE 

10.5 

NW 

2—3 



0 

— 

- 

lOP 

- 

NNE 

4 

— 

— 

5.47 

5.92 

IOP 

Zu  Anker  bei 

NNW 

4—5 

— 



8.20 

9 

Warg-Pooa -Insel 

X.  20 

2a 
6» 

: 

N 
i     NzW 

3—4 
3 



.^^ 

6.38 
4.55 

7.31 
6.38 

X.  29 

2a 

6a 

10» 

5 

— 

— 

8.56 
9.11 

9 
10 

10» 

- 

- 

4-7 

— 

— 

6.83 

12.75 

SW-  lieh 

4 

— 

4.09 

6. 

2P 
6p 

Dampften 
3  Strich  am  ^ 

EV2S 

etwa 
kVinde 
9.0 

N 

6-7 
6-7 

z 

13.75 

8.20 

12.75 

2P 
6P 

- 

WSW 
SzW 
Still 

2—3 
2 

» 

4.10 
2.28 

4, 
3. 

lOP 

ESE 

4.4 

- 

5 

— 

— 

5.92 

8.64 

IOP 

X.  21 

2» 

_ 

S.3 

SSW 

7-8 

_ 

11.39 

X.  30 

2» 

- 

- 

— 

0 

— 

3. 
3. 

6» 
loa 

2P 

. 

.S.4 

SW-lieh 

6—7 

„ 

10.02 

11.86 

6» 

- 

SE 

2 

— 

— 

2.28 

- 

10.0 

- 

6 

— 

— 

S.20 

10.02 

lOa 

_ 

ESE 

2 

— 

— 

2.28 

Beigedreht 

SWzS 

6-7 





10.02 

10.93 

2P 

- 

. 

1—2 

— 

— 

0.45 

2. 
1. 

6p 

SEzE 

10.2 

- 

9-10 





15.94 

19.13 

6P 

- 

- 

1—2 

— 

— 

0.91 

lOP 

,SEV2S 

4.5 

sw 

10-11 

— 

— 

19.13 

20.98 

IOP 

NNE 

iJ 

— 

4.10 

5. 

X.  22 

2" 

SSE 

3.2 

. 

8-10 

_ 

13.11 

16.42 

X.  31 

2» 

- 

N-lich 

3—4 

— 

4.55 

5. 

6» 

SEI/2S 

2.5 

SSW 

8—9 





11.87 

14.58 

1    6a 

- 

NNE 

4—5 

— 

— ■ 

6.83 

8. 
8. 

10a 

SE 

5.2 

SWzS 

6—7 

— 

— 

9.56 

10.93 

10» 

- 

W 

4—5 

— 

— 

5.46 

2P 

SEV2E 

7.7 

8—5 

— 



11.86 

15.03 

2P 

_ 

WSW 

5 

— 

_ 

8.66 

9. 

6P 

SE 

7.5 

- 

•7—8 



, , 

14.11 

15.03 

6P 

1 

sw 

6 

— 

— 

9.56 

10. 

lOP 

!     SEl/sS 

6.0 

- 

5—7 

— 

— 

9.11 

13.10 

10p 

i 

- 

4—5 

— 



6.83 

9. 
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3 
3 

S 

Schiffsbewegung 

Wind 

Datum 

'S 

Schiffsbewegung 

Ki.bt. 

Stk. 

Wind 

Fahrt 

Kurs           Sm 
p.  h 

Rieht. 

Stk. 

Gesehwindiglteit 

,        in  Meter 

Munde              „  , 
pr.  Sek. 

Bemerkungen 

Extreme 

i.  M.  p.  .-<. 

Min.  1  Max. 

Kurs 

Fahrt 

Sm 

p.  b 

Geschwindigkeit 

,        in  Meter 
Stunde             „  , 
pr.  .Sek. 

Bemerkungen 

Extreme 

i.  M.  |).  s. 

Min.     Max. 

i7ö 
..  1 

10» 

'/ai  Aiikfi'  bei 
AVarg-l'nua-InseL 

SW 
WSW 

4—5 

3 
5 

— 

9.11 

6.38 
4.09 

8.20 
4.55 

1875 
XI.IO 

2a 

6» 
lOa 

Zu  Anker  bei 
Warg-Pooa-Tnsel 

W 
SW 

4  —  2 

2—5 
4-6 

— 

— 

3.64 
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2a 

SEV4S 

7.0 

ENE 

5—3 

— 

— 

6.38 

9.11 

6a 

Lotheten 

1—3 



1.37 

3.64 

6a 

SEI/2E 

6.2 

NEzE 

3-4 

— 

4.55 

8.20 

loa 

ENE3/4E 

13.0 

NW 

7—8 





8.20 

13.66 

loa 

SEZEI/2E 

6.4 

NEzN 

4—2 

— 

4.55 

5.02 

2P 

_ 

6.6 

WNW 

4 





4.10    5.82 

2P 

Lotheten 

NNE 

2—3 

— 

1.82 

2.28 

6P 

10.7 

5—6 





3.64    5.82 

6p 

ESE 

4.5 

NE 

3—4 

— 

— ■ 

3.64 

4.55 

lOP 

9.8 

WzN 

6 

_ 



5.47    6.38 

lOP 

SEV2E 

4.8 

ENE 

3 

— 

—  ■ 

4.09     4.55 

I.  24 

2a 

_ 

10.7 

_ 

6—5 



— 

4.55 

5.82 

I.  15 

2a 

SSE 

4.5 

E-lich 

0 

— 

— 

1.37 

2.28 

6a 

_ 

7.1 

NW 

4—3 



— 

2.28 

4.09 

6a 

S3/4W 

4.4 

SEzE 

3 

, — 

— 

.3.19 

4.55 

loa 

- 

6.5 

W-lioh 

3 



— 

0.91 

2.28 

loa 

ESE 

3.2 

SzW 

2—4 

— 

— 

1.82 

6.83 

2P 

, 

7.6 

SSW 

4-7 

_ 



4.55 

11.86 

2p 

- 

7.4 

SSW 

4—5 

— 

— 

5.44 

6.83 

6P 

_ 

12.8 

_ 

6—7 



— 

5.47 

5.92 

6p 

ESEV2E 

3.0 

- 

2—3 

— 

— 

1.82 

9.56 

lOP 

_ 

11.3 

SWzS 

6—7 

— 



5.47 

5.92 

10p 

EzS 

9.5 

- 

6 

— 

8.65 

10.93 

I.  25 

2a 

- 

10.5 

SWzW 

7 

— 

— 

9.11 

10.93 

I.  16 

2a 

, 

9.0 

SWzS 

5—6 





6.83 

7.74 

6a 

- 

12.6 

- 

7 

— 

— 

8.65 

10.48 

6a 

_ 

7.6 

SW-Iich 

4-5 



— 

3.64 

4.55 

loa 

- 

9.7 

WSW 

7—8 

— 

— 

10.48m.39 

lOa 

- 

7.4 

SWzW 

4—5 

— 

2.28 

4.10 

2P 

_ 

10.8 

w 

6—8 



8.20,10.48 

2P 

. 

5.9 

■\V-lich 

4—5 





2.28 

4.55 

6p 

- 

9.4 

_ 

7—8 

— 

8.20 

9.11 

6P 

EV2S 

6.2 

- 

4—6 

— 

— 

2.75 

3.64 

lOP 

- 

11.4 

WzN 

8 

— 

— 

10.48 

12.30 

lOP 

9.6 

SWzS 

4—7 

— 

— 

4.55 

5.47 

J.  26 

2a 

10.2 

8 

_ 



10.48 

13.66 

I.  17 

2a 

_ 

10.6 

_ 

6—7 





5.47 

6.38 

6a 

_ 

10.8 

w 

8 

— 

— 

9.11 

11.39 

6a 

E 

8.4 

_ 

6 

— 

— 

5.02 

7.31 

loa 

- 

10.8 

WzS 

8 

— 

— 

10.48 

12.30 

loa 

6.5 

sw 

4 

— 

— 

2.28 

4.35 

2P 

. 

11.6 

w 

8 



— 

10.93 

11.39 

2P 

Lotheten 

WSW 

3-4 





4.55 

5.92 

6P 

_ 

11.0 

- 

8 

— 

— 

10.48 

11.87 

BP 

EzN 

7.0 

WNW 

4 



— 

2.28 

3.64 

lOP 

-   - 

11.3 

- 

8-9 

— 

— 

10.48 

12.00 

lOP 

- 

10.2 

_ 

6 





3.19 

3.64 

l.  27 

2a 

11.4 

- 

7—8 

— 

— 

9.11 

11.39 

I.  18 

2a 

_ 

10.4 

NW 

6—7 





5.47 

6.83 

6a 

_ 

12.0 

SWzW 

8-9 

— 

— 

9.11 

12.30 

6a 

11.4 

- 

7 





5.47 

7.31 

loa 

- 

11.6 

- 

8 

— 

— 

9.11 

10.02 

IQa 

13.5 

- 

7 

— 

8.20 

— 

— 

2P 

11.0 

_ 

7—8 



— 

7.31 

9.57 

2P 

11.2 

7 





8.65 

9.11 

6P 

_ 

11.5 

- 

6—7 

— 

— 

7.31 

8.20 

6P 

ENE3/4E 

12.8 

NzW 

7— S 

— 

— 

6.38 

9.11 

10p 

- 

11.5 

- 

6—7 

— 

— 

6.83 

9.11 

lOP 

- 

11.0 

_ 

7—8 

— 



10.02 

11.39 

I.  28 

2a 

_ 

11.3 

SWzS 

6—7 

— 

— 

8.20 

9.11 

I.  19 

2a 

ENEl/jE 

10.0 

- 

8—5 

— 

— 

6.38 

10.93 

6a 

- 

10.5 

- 

6—7 

— 

— 

5.92 

8.20 

6a 

- 

4.4 

W-lieh 

4—2 



— 

0.91 

4.09 

loa 

8.3 

- 

5 

— 

— 

4.55 

5.47 

lOa 

- 

5.8 

NWzW 

3—4 

— 

— 

1.37 

2.28 

2P 

Lothet 

en 

SW 

5—7 



— 

6.83 

10.93 

2p 

- 

6.5 

WzN 

4 



— 

1 

6P 

ENE3/4E 

5.4 

- 

5-7 

— 

— 

6.83 

8.20 

6p 
10p 

6.8 
6.5 

NWzW 
WNW 

3—4 
4 

— 

|2.75 

3.64 

IOp 

EV2S 

8.0 

/SSWbis\ 
\  SWzS  f 

4—5 

— 

— 

3.33 

4.74 
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a 

'S 
N 

1 
Scliiffsbewegung 

Wind 

a 

V 
Schifi'sbewegung  11 

Wind 

'S 

Fahrt 

Geschwindigkeit    | 

Bemerkungen 

1  Fahrt' 

Geschwindigkeit    1 

Bemerkungea 

p 

Kurs 

Sm 
p.  h 

Rieht. 

Stk. 

Stunde 

in  Meter 
pr.  Sek. 

Extreme 

i  M.  p.  S. 

Min.  1  Max. 

0 

Kurs 

Sm 
p.  h 

Rieht. 

Stk. 

1 

Stunde 

in  Meter 
pe.  Sek. 

Fxtrerae 
i.  M  p.  S. 
Min.  1  Max. 

1876 

Oa 

ES/4S 

8.2 

SWzW 

5 

_ 

3.83 

4.92 

1876 

2a  ii 

Zu  Anker 

SW 

4 

4.92 

5.47 

I.    29 

6» 

. 

7.4 

- 

4—5 

— 

— 

4.33 

7.54 

II.     7 

in  Angosto-Hafen 

10^ 

- 

9.2 

sw 

5-6 

— 

— 

4.05 

5.5G 

6» 

- 

WSW 

4—5 

— 

— 

5.42 

10.70 

2P 

9.5 

WSW 

7 

4.83 

6.38 

10» 

- 

- 

4 

— 

— 

4.65 

8.88 

6P 

_ 

10.2 

8 





5.47 

7.97 

2P 

- 

WzN 

4—6 

— 

— 

2.64 

8.79 

lOP 

EV2S 

10.4 

SWzW 

7—8 

— 

— 

8.20 

9.11 

6P 
lOP 

_ 

WNW 

5—6 

5-6 



— 

8.25 
5.83 

8.93 
8.38 

I.    30 

Oa 

- 

10.8 

SWzS 

8 

— 

— 

9.88 

11.21 

II.     8 

2a 

W 

5 

_ 

5.02 

6.83 

6» 

- 

10.0 

s 

9 

— 

— 

9.25 

13.66 

6a 

WSW 

4—5 



5.47 

— 

— 

loa 

- 

9.1 

- 

7—8 

— 

— 

7.88 

9.16 

loa 

_ 

SWzW 

5 

— 

— 

7.31 

7.74 

2p 

- 

8.5 

SSW 

6 

— 

— 

3.55 

6.56 

2P 

NI/2E 

10.5, 

WzS 

6—7 

— 

— 

5.92 

6.38 

6P 

E3/4S 

7.6 

- 

5—6 

— 

— 

2.28 

4.65 

6P 

NNEVäE 

7.5; 

WSW 

6-7 

— 

— 

5.92 

7.31 

lOP 

- 

6.8 

WSW 

3—4 

— 

— 

2.19 

2.64 

lOP 

EV2N 

8.7 

sw 

5—7 

— 

— 

8.20 

10.02 

I.    31 

2a 

_ 

5.0 

W-lich 

3-4 

— 



3.17 

3.87 

II.     9 

2a 

NEZE3/4E 

9.4 

SzW 

7—8 



— 

10.02 

13.89 

6a 

- 

7.8 

- 

4—5 

... 

— 

3.46 

3.78 

6» 

NV2E 

8.4 

SWzS 

8—9 

— 

— 

12.30 

13.66 

lOa 

Lotheten       1 

SWzW 

5—6 

— 

— 

7.49 

8.20 

loa 

NV4E 

9.6 

SW 

8—9 

— 

— 

11.39 

14.12 

2P 

EV4S 

8.4 

WSW 

4-5 

— 

— 

3.74 

6.74 

2P 

_ 

9.3 

_ 

8—9 

— 

— 

12.75 

13.89 

6P 

- 

8.8 

_ 

4-5 

— 

. — 

1.64 

2.55 

6P 

_ 

9.0 

- 

9—7 

— 

— 

8.65 

11.38 

lOP 

E 

8.0 

w 

6 

— 

— 

3.12 

5.24 

lOP 

NV2E 

9.2 

- 

7—8 

— 

— 

9.57 

15.49 

II.     1 

2a 

Ei/sN 

7.5 

_ 

5 





4.87 

5.20 

11.  10 

2» 

_ 

9.1 

SWzS 

6—8 



— 

9.11 

12.30 

6a 

EzN 

7.4 

- 

5-4 

— 

— 

3.60 

4.37 

6» 

7.3 

- 

7—8 

— 

— 

10.02 

15.97 

10» 

- 

9.7 

WNW 

6 

— 

— 

4.97 

6.70 

loa 

- 

9.6 

SW 

7—9 

— 

— 

9.11 

15.49 

2P 

W 

3.1 

WzS 

7 

— 

— 

6.10 

17.63 

2P 

_ 

8.2 

_ 

6—7 



— 

5.47 

7.74 

6p 

SEZEV4E 

9.0 

SSW 

7—6 

— 

— 

12.23 

13.48 

6P 

Lotheten 

SSW 

6—3 

— 

— 

|l.37 

4.55 

lOP 

Zu  Anker 

- 

4—6 

— 

— 

5.33 

8.56 

IUP 

NI/2E 

6.3 

WNW 

1—3 

— 

— 

in  Tuesday-Bai 

II.     2 

2a 

. 

SW-lich 

1—3 

— 

— 

1.28 

3.37 

II.  11 

2a 

NE 

4.9 

N  W-lich 

3—4 

— 

2.75 

6.83 

6a 

- 

Slich 

1 

— 

— 

0.91 

2.32 

6a 

NEzE 

4.5 

N-lich 

4-5 

— 

6.83 

— 

— 

10» 

- 

E 

1—6 

— 

— 

3.64 

12.05 

loa 

NI/4E 

9.2 

W 

5 

— 

— 

5.47 

6.38 

2P 

_ 

N-lich 

6-9 

— 

— 

7.31 

19.46 

2P 

_ 

6.0 

_ 

3 



— 

3.19 

5.02 

BP 

- 

SW-lich 

3—7 

— 

— 

7.30 

8.84 

6P 

_ 

2.6 

WNW 

2—3 



— 

3.19 

3.64 

lOP 

SSW 

4—7 

— 

— 

3.83 

9.15 

lOP 

NNE 

6.8 

NW 

5 

— 

— 

6.83 

8.20 

II.     3 

2a 

1 

SW 

3—7 





1.96 

5.47 

II.  12 

oa 

NzE3/jE 

5.6 

WNW 

3—2 



— 

1.37 

5.02 

6a 

- 

SW-S 

6—7 

— 

— 

4.51 

5.51 

6» 

NV4K 

2.7 

SW-lich 

2-0 

— 

— 

0 

1.82 

lOa 

Back  gebrasst 
zum   Lethen 

SWzW 

8 

— 

— 

4.05 

15.64 

10» 

1.6 

SE-lich 

1 

— 

~~ 

0 

0.91 

2P 

ESE      1     8.5 

sw— w 

5—6 





3.12 

5.92 

2P 

_ 

4.6 

S-lich 

2 



— 

0 

2.28 

6P 

Zu   Anker 

- 

5—7 

— 

. — 

3.85 

9.79 

6P 

- 

8.5 

SW 

4—5 

. 

— 

5.02 

5.92 

lOP 

- 

sw-wsw 

4—6 

— 

— 

2.76 

9.11 

lOP 

NV2E 

10.2 

- 

7—8 

— 

— 

10.93 

11.87 

II.     4 

2a 

_ 

sw 

6-9 





8.56 

18.,36 

II.  13 

2a 

_ 

10.0 

SWzS 

7 



— 

10.02 

11.39 

6a 

ESE3/4E 

1     7.2 

sw-w.sw 

8-10 

— 

— 

5.37 

21.41 

6a 

_ 

7.0 

SE 

6 



— 

5.02 

7.74 

loa 

EI/2N 

9.0 

sw 

5—8 

— 

— 

5.5G 

14.44 

10» 

- 

8.1 

- 

6 

— 

— 

5.47 

6.83 

2P 

El/üS 

7.6 

w 

4 





3.42 

6.02 

2P 

NEI/2N 

8.8 

- 

5—6 



— 

4.55 

8.20 

6P 

NzW 

7.5 

WSW 

4-6 

— 

— 

3.12 

5.42 

6P 

- 

6.0 

ESE 

3—4 



— 

2.28 

5.47 

lOP 

Nach  Peilungen 

Zu   Anker 
in  Angosto-Hafen 

sw 

2—3 

~ 

2.10 

5.10 

lOP 

NEI/2E 

5.1 

SEzE 

3 

" 

3.64 

11.     5 

2a 

- 

sw 

4-5 

— 

— 

4.92 

7.67 

II.  14 

2» 

NEV2N 

6.8 

- 

1—2 

— 

— 

0 

1.82 

6a 

- 

WSW 

4—6 

— 

— 

4.24 

8.61 

6» 

_ 

5.4 

Sti 

11 

— 

0 

— 

— 

10» 

- 

sw 

4—7 

— 

— 

6.10 

13.16 

10» 

NNE 

4.7 

W-lich 

1 

— 

0 

— 

— 

2P 

- 

- 

5 

— 

— 

4.97 

8.52 

2P 

NZEV2E 

6.0 

Sti 

11 



0 

— 

— 

6P 

. 

- 

3 

— 

— 

0.82 

6.10 

6P 

- 

5.3 

- 



0 

— 

— 

lOP 

- 

SWzW 

0—1 

— 

— 

0 

1.55 

lOP 

- 

5.5 

- 

— 

0 

— 

~ 

U.     6 

2» 

. 

NNW 

2—3 





1.87 

4.G5 

ir.  15 

Oa 

, 

5.6 

NNW 

0—1 



— 

0 

U.4Ö 

6» 

- 

NzE 

3 

— 

— 

0 

5.24 

6a 

- 

5.9 

NW 

0—1 

: — 

0 

— 

— 

10» 

- 

WzS 

1—2 

— 

— 

0.45 

6.47 

10» 

- 

6.0 

SW 

0—1 

— 

0 

— 

— 

2P 

- 

WzN 

5 

— 

— 

8.38 

9.29 

2P 

N 

5.6 

Sti 

11 

— 

0 

— 

— 

6P 

. 

- 

6—7 

— 

— 

8.02 

15.03 

6P 

NV2E 

5.8 

ENE 

0—1 

— 

0 

— 

— 

lOP 

SWzW 

4—7 

— 

— 

4.74 

11.07 

lOP 

3.9 

NE-lich 

1 

— 

— 

2.75 

3.64 

Anemomctrische  Messungen 
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1 
1 

N 

Schiti'sbewegung 

Wind 

a 

3 

Q 

Schiffsbewegung 

Wind 

Kurs 

Fahrt' 
Sm 
p.  h 

Rieht. 

Stk. 

Geschwindigkeit 

„.      ,      1  in  Meter 
Stunde            „  , 
pr.  Sek. 

Beraei-kungi-ri 

Extreme 

i.  M.  p.  S. 

Min.      Ulax. 

Kurs 

Fahrt 
Sm 
p.  h 

Rieht. 

Stk. 

Geschwindigkeit 
oi      ,     1  in  Meter 
^'""^^    i  pr.  Sek. 

[Jenierkungen 
Extreme 
i.  M.  p,  S. 

Min.      M.1X. 

76 
16 

2» 
6» 

loa 

N 
»NE 
NW 

4.0 
4.1 
7.2 

NE-lieh 
NzE 

NNE 

2-3 
2 

3—4 

— 

— 

5.92 

1.82; 
5.02 

6.83 
4.55 
5.47 

1876 
11.25 

2» 

6a 

lOa 

E3/4N 
ENEV4E 

3.7 
5.5 
3.4 

SSW 

SSE 

SE-lich 

2 

3—4 

3 

— 

— 

0 
2.75 
3.19 

0.91 
4.10 
5.47 

2p' 
GPj 

lOP 

W 
Zu  Anker  i 
La  Plata-M 

7.7 
n  der 

indg. 

1 

SSW 
E 

NNE 

0—3 
5-6 

3-4 

— 

— 

0 
9.11 

5.47 

5.92 
11.38 

6.38 

i 

2P 

6P 

lOP 

NEI/2N 
NE3/4N 

5.8 

6.5 ' 

6.2 

1 

ESE 
EzS 

4-5 
4—5 
4—5 

— 

— 

5.47 
5.02 
6.38 

1 

6.38 
6.38 
8.20 

17 

oa 

6a 

10> 

- 

NE 

N 

ESE 

4 

3—4 
3—4 

— 

4.55 

6.83 
4.10 

9.57 
6.38 

II,  26 

2a 

6a 

10» 

SEzS 
SE 

4.8 

5.61 

6.6 

EzN 

3—4 

4 
4—5 

— 

— 

5.92 
5.92 
5.47 

6.3S 
6.38 
7.31 

2P 

6P 

lOP 

N 
E 
Still 

5—1 
4—2 

— 

0 

1.37 
3.64 

9.11 
6.38 

2P 

6P 

lOP 

SEV4E 
ESEI/4E 

5.2 
6.5 
6.1 

ENE 

NEzE 

NE-lich 

4 
4-5 

5 

— 

— 

5.47    6.38 
5.47    7.31 
6.83    9.56 

18 

2a 

6a 

loa 

~ 

NE 

NzE 

SW-lioh 

2 
2—0 
1—3 

■ 

— 

1.37 

0 

1.82 

3.19 
3.19 
5.92 

11.27 

2a 

6a 

lOa 

ESEV2E 

ESE3/4E 

SEzE 

5.5 
4.3 
4.7 

NEzN 
NEzE 

5—3, 

3-4 
3—4 

— 

— 

5.47    8.20 
4.55    5.02 
3.G4!  5.92 

2P 

6P 

lOP 

SSE 

SE 

SEzE 

5 

5—6 
5 

— 

— 

8.64 

11.39 

8.20 

10.02 
11.87 
10.48 

2P 

6P 

lOP 

ESE 

EzS 
ESEV4E 

6.2 
5.6 
6.0 

NE 

NEzN 

NE 

4-5 

5—6 

4 

— 

6.83 
8.20 
5.91 

7.31 

10.93 

6.83 

19 

2a 

6a 

loa 

EV2S 

10.4 

SSE 

3—4 
3-4 
3—4 

— 

— 

4.10 

4.78 
4.78 

5.92 
5.92 
6.40 

11.28 

2» 

6a 

lOa 

ESEI/2E 
EV2N 
ENE 

6.5 
6.6 
6.4 

NzE 
NNW 

4 

5—7 
6 

— 

— 

5.47    7.31 
8.20  13.66 
8.20|  9.11 

2F 

6p 
lOP 

E'/sN 

ENEV2E 

EzN 

0.2 
7.5 
6.5 

- 

5 
4-5 
3—4 



z 

3.65 
5.47 
4.55 

5.47 
6.38 
6.38 

2P 

6P 

lOP 

- 

8.0 
4.3 
3.6 

NW 

5-4 

3—2 
2—3 

— 

— 

5.47  i 
1.37' 
1.14 

8.20 
2.75 
2.75 

20 

2» 

ea 

loa 

- 

3.1 
6.9 
3.8 

SSW 

2-3 
3—4 
2—3 

— 

— 

2.75 
4.10 
0.45 

5.47 
5.47 
1.37 

11.29 

2a 

6a 

lOa 

NEzE 

2.4 
2.4 
6.4 

WNW 

NW-lich 

NNW 

1—2 

1—2 

2 

— 

0 
0 

2.75 

3.19 

2P 

6P 

lOP 

Lothet( 

EV2N 

6.2 
■n 

6.8 

sw 

WSW 
WNW 

2—3 

4 
2-4 



— 

1.37 
5.02 
0.91 

2.75 
5.47 
3.64 

2P 

6P 

lOP 

- 

7.0 
5.7 
6.0 

- 

2 

2 

3—4 

— 

— 

2.75 
2.28 
3.64 

3.64 
3.19 
5.92 

21 

2a 

6a 

loa 

EzN 

7.8 
7.5 
7.4 

NWzW 

4—5 
4—5 
4—5 

— 

4.10 
3.19 
2.75 

5.02 
3.64 
3.64 

III.  1 

2a 

6a 

lOa 

- 

7.5 
6.8 
6.1 

- 

3—5 
4—5 
4—5 

— 

— 

5.47 
5.02 
3.19 

8.20 
6.38 
5.02 

2P 

6P 

lOP 

Luthet 
EzN 

en 
5.8 
6.0 

WNW 

Still 
N-lich 

3-4 
2 

— 

0 

4.10 
3.64 

7.38 
6.38 

2p 

6p 

lOP 

- 

6.8 
4.7 
5.0 

NWzN 
NNW 

4—5 
4—3 
4-3 

— 

4.10 

1.82 
0.91 

3.64 

2.28 

.  22 

2a 

6a 

loa 

- 

6.2 
5.6 
6.7 

NzE 

N 

4 
4—5 
3—4 

— 

— 

5.47 
4.55 
3.64 

6.38 
6.38 
4.55 

III.  2 

2a 

6a 

loa 

- 

4.5 
1.1 
5.5 

WNW 
NW 

3 
2-0 
0-1 

— 

1.37 
0 
0 

3.19 
0.55 
0.45 

2P 

6P 

lOP 

ESEV2E 
EzS 

2.8 
3.7 
5.0 

NzW 

NE 

NNE 

2 

3—4 

4 

— 

— 

0 
4.55 
4.55 

2,75 
6.83 
5.92 

2P 

6p 

lOP 

6.4 

5.2 
4.9 

W 

Still 
ESE 

0—1 
1 

— 

0 

0 
0.45 

0.91 
1.82 

,23 

2a 

6a 

loa 

E3/4N 

6.3 
3.4 
5.5 

N-lieh 
NzE 

4 

2—3 

2 

— 

— 

5.47 

0 

3.19 

7.31 
1.82 
4.09 

III.  3 

2a 

6a 

loa 

np: 

Lothet 

5.4 
5.3 
en 

ENE 

1—3 
2 

1 

— 

— 

2.28 
3.64 
0.91 

4.55 
4.55 
1.37 

2P 

6P 

lOP 

_ 

6.0 
6.0 
7.0 

NzW 

2—3 
2-3 
3—1 

— 

3.19 

3.64 
1.37 

4.10 
2.76 

2P 

;    6P 

lOP 

NE 
NEzN 

5.2 
4.4 
5.2 

E-lich 
NE 

1-2 

1 
1—2 

!     — 

1.82 

2.75 
5.02 

5.02 
6.38 

.24 

2a 

6a 

loa 

- 

6.2 
6.5 
7.5 

NNW 

NW 

2 

3 

3—4 

— 

— 

1.37 
1.37 
1.82 

1.82 
1.82 
3.64 

III.  4 

2a 

6a 

lOa 

- 

4.6 
4.5 
4.6 

: 

NEzE 

2—3 
2 

2—2 

1 

— 

4.55 
5.2c 

4.55 

5.92 
5.92 
5.47 

2P 

6P 

lOP 

'          Luthe 

Ea/4N 

en 

1     5.6 

'     4.2 

1 

WNW 

WzN 

4 

3—4 

3 



— 

6.38 
0.91 
0.91 

7.31 

2.2s 
1.82 

2P 

6P 

jlOP 

NNEV2E 
NEI/2N 

NI/4E 

5.8 
5.3 
2.3 

EzS 

ENE 

2-S 

2— i 

2 

1 

— 
— 

— 

4.1c 

2.28 

0 

5.02 
4.09 
0.91 

Fo 

rschun 

jsreise  S.  M.  S 

1 
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Schiffsbewegung 



Wind 

a 

s 

'S    1 

Schifi'sbewegung  : 

Wind 

et 

Q 

Kurs 

Fahrt 
p.  h 

Kicht. 

s*.| 

Geschwindigkeit 

r..       ,        in  Meter 
.Stunde            0  , 
;  pr.  Sek. 

Bemerkungen 
Extreme 
i.  M.  ].,  S. 

Min.  1  Mas. 

Fahrt 

Kurs         Sm 
p.  h 

Rieht. 

1 

Stk. 

Geschwindigkeit 

„,       ,      i  in  Meter 
Stunde            „  1 
pr.  Sek. 

Bemerkung« 
Extreme 
i.  M.  p.  S. 

Min.  i  Max. 

1876 
III. 

5 

2" 
lO'i 

NzES/iE 

NNEI/2E 

N'/aE 

2.4 
2.5 
2.0 

EzS 
EzN 

2 

2-3 

2 

— 

— 

0 
0.91 
1.37 

1.37 

2.28 
1.82 

1876 
III. 
14 

2» 
6a 

lO» 

NNEV2E 

7.2 
6.8 
5.5 

SEzE 
SE 

3—4 
3 

— 

— 

3.19 
2.75 

2.75 

4.1( 

4.1( 
3.6. 

2P 

6P 

lOP 

NzE 

N1/2W 

NNE3/4E 

2.8 
1.8 
4.8 

ENE 
E 

2-3 
2-1 
2—3 

E 

E 

2.28 
0.91 
3.19 

3.64 

2.28 
4.10 

2P 

6p 

lOP 

5.6 
Lotheten 
NNEI/2E        5.4 

_ 

3 
2 
2 



1.82 
2.28 

1.37 

2.2 

III. 
6 

2» 
10» 

NNEV4E 
NNEV?E 
NzEa/4E 

4.3 
4.7 
6.5 

- 

2—3 

2-3 

4 

— 

7.38 

4.55 
4.55 

5.92 
5.92 

III. 

15 

2a 

6a 

lOa 

- 

4.6 
5.0 
6.7 

ESE 
EzS 
SE 

0—2 

1-2 

2 

— 

— 

0 
0.91 
0.45 

2.2 

i's 

0.9 

2P 

6p; 

lOP 

NEzN 
KzEl/2E 

4.0 
4.0 
5.6 

EzS 

E-lich 

3-4 
3-4 
3—6 

1 

— 

5.47 

2.75 
4.09 

6.38 
3.64 
5.02 

2P 

6P 

lOP 

; 

7.1 
6.1 
7.3 

SEzS 
ESE 

3 
3-2 
3-2 

— 

. 

2.75 
0.45 
1.37 

3.6 
0.9 
3.1 

III. 

7 

2i» 
10» 

NNE'/2E 
NEzN 

6.2 
7.0 
5.8 

ESE 

5 
4—5 
4-5 

— 

— 

5.92 
5.02 
4.55 

8.20 
7.31 
6.83 

III. 

16 

2a 
6a 

10» 

NNE1/4E 

- 

5.1 
3.9 
4.0 

E-lich 

Still 
E-lich 

1 

1 

— 

0 

0 
0.91 

o.g 

6.f 

2P 

6P 

lOP 

Lothet« 

NNEI/2E 

NNE 

;n 
7.1 

8.4 

EzS 

4 

5 

5-6 

— 

— 

5.47 
6.38 
5.02 

6.38 
6.83 
7.31 

2P 

6P 
lOP 

N 
NNWiW 

NzE 

3.3 
3.6 
4.9 

ENE 

NE 
EzN 

1 

1 

1—2 

— 

— 

0.91 

0 

1.82 

2  5 

1.; 

3.( 

in. 

8 

oa 

6» 

10» 

8.1 

9.8 

10.2 

" 

5 
5—6 
5-6 

— 

— 

5.92 
6.83 
6.83 

7.31 
9.11 
9.11 

III. 

17 

2» 

6a 

loa 

NNE 
NI/4E 

4.8 
4.1 
5.5 

E-lich 

Still 
ENE 

1 

2 

— 

— 

0 
0 

1.82 

l.( 
3.( 
3. 

2P 

6P 

lOP 

- 

9.6 
7.5 
5.7 

ESE 

4-5 
2-4 

3-4 

— 

E 

5.47 
2.28 
3.19 

6.38 
5.47 
5.02 

2p 

6p 

lOP 

Lothetei 
NZEV2E 

NWV2N 

1 
3.5 
3.2 

NE 

NNE 

0—1 

1 
2-3 

E 

0 

2.28 
4.55 

5.' 
5.- 

III. 

9 

2a 

6» 

10» 

- 

6.7 
7.2 
8.0 

EzS 
ESE 

4—5 
5—6 
5-6 

— 

— 

4.55 
5.20 
6.83 

6.38 
6.83 
7.74 

III. 

18 

2a 

6a 

lOa 

NW- 
Triebe 

3.0 
5.0 

1 

Still 

2—3 
2-4 

— 

0 

4.10 
0 

5.' 
4.. 

2P 

6P 

lOP 

8.2 

7.7 
8.8 

EzS 
ESE 

4-5 
4-5 
4—5 

: 

— 

4.10 
3.19 
3.64 

5.92 
4.10 
4.78 

2P 

6P 

lOP 

E 
EV4S 

NWV2W 

0.3 
3.5 
5.3 

N-lich 

NNE 

0—2 

3 
3-4 

— 



0 

2.28 
4.55 

2. 
4. 
6. 

III. 

10 

2a 

6» 
10» 

NNEI/4E 
Lothete 

7.8 
7.7 

EzS 

4—5 
4 
4 

— 

5.92 

4.55 
4.10 

5.47 
4.55 

III. 

19 

2» 

6» 

10a 

NzW3/4W 

NzW'/sW 

NNW 

6.7 

7.5 
5.2 

NE 

4—5 

5—4 

4 

— 

6.38 
5.47 
4.09 

8. 
8. 
6. 

2P 

6P 

lOP 

NNEl/jE 

5.7 
6.3 

6.7 

ESE 

EzS 

4 

3-4 

4 

— 

E 

3.19 
2.20 
3.64 

3.64 
3.19 
502 

2P 

6P 

lOP 

NWi'2W 

NWV2N 
N3/4W 

5.8 
4.2 
4.7 

NNE 
NEzN 
NEzE 

4-3 

3-4 
4—5 

— 



2.75 
2.28 
4.55 

5. 
3. 

7. 

ni. 

11 

2» 

6» 

10» 

NzEVaE 
NNE'AE 

7.2 
6.5 
8.5 

E 
EzS 
ESE 

4-5 

4 
4-5 

— 

— 

5.02 
3.64 
4.10 

5.92 
5.02 
7.31 

III. 

20 

2a 

6a 

loa 

NzW 

NNW 

6.0 
6.4 
4.0 

NE-lich 

4-5 

4 
2—3 

— 

— 

5.47 
5.02 

2.28 

7. 
5. 
3. 

2P 

6p 

lOP 

NNEI/2E 

7.2 
6.5 
8.6 

" 

4-5 

4—5 

5 

— 

E 

4.10 
4.55 
4.09 

5.20 
6.3S 
8.20 

2P 

6p 

lOP 

NNW|W 
NNWJW 

3.4 
4.5 
4.9 

- 

2—3 
3 
3 

E 

— 

1.82 
4.09 
4.09 

3. 
5. 
5. 

III. 

12 

Oa 

6» 

loa 

- 

8.8 
8.5 
9.8 

SEzE 

5—6 
5-6 
5-6 

— 

— 

5.92 
6.38 
6.38 

6.83 
7.31 
6.83 

III. 
21 

2a 

6» 

lOa 

NNW 
NNWIW 
NNWJW 

4.8 
6.3 
7.0 

- 

3-4 
4 
4 

— 

— 

5.47 
5.47 
6.38 

6. 
6. 

7. 

2P 

6P 

lOP 

Lothete 

NNEI/2E 

8.8 
n 
8.0 

' 

5—6 
4—5 
4—5 

E 

? 

5.92 
4.55 

6.38 
5.02 

2P 

6P 

lOP 

NNW 
NzWVdW 

6.1 
5.6 
6.2 

NEzE 

4 

4 

4-3 

— 

— 

5.92 
5.02 
4.09 

7. 
6. 
6. 

III. 
13 

2a 

6a 

loa 

- 

6.6 
4.9 
7.0 

ESE 

4 

3 
3—4 

— 

— 

3.64 
2.28 
3.64 

4.55 
4.09 
4.10 

III. 

22 

2a 

6a 

loa 

NNW 
NzW 

3.0 
4.1 
5.1 

NE 
NEzE 

2—3 

2—3 

3 

— 

— 

1.82 
1.82 
4.55 

2. 
4. 
5. 

2P 

6P 

lOP 

- 

7.1 
6.0 
7.6 

SEzE 

3—4 
3 
4 

— 

— 

3.19 

2.2fc 
3.19 

3.64 
3.19 
4.55 

2P 

6P 

lOP 

NNW 
NWzN 

N3/4W 

5.0 
6.4 
6.2 

NEzN 
NEzE 

3 
3—4 
3-4 

— 

— 

3.19 
4.55 
4.09 

5. 
5. 
5. 

Anoniometrisulie  Messungen. 
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a 
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Wind 

a 

3 

'S 
N 

Schiffsbewegung 

Wind 

Fahrt 

Geschwii 

digkeit 

3emerkungen 

Fahrt 

Geschwii 

digkeit 

iuiiierkuriKen 

o 

Kurs 

Sm 

p.  hi 

Rielit. 

Stk. 

Stunde 

in  Meter 
pr.  Sek. 

Extreme 

i.  M.  p.  S. 

Min.      Mas. 

Q 

Kurs 

Sm 
p.  h 

Rieht. 

Stk. 

Slunde 

in  Meter 
pr.  Sek. 

Extrtnnn 
i.  M.  p.  .'^. 
Min.     .M:ix. 

1 

lS76i 

2a 

N 

G.2 

ENE 

3-4 

1 
5.02  5.47 

1876' 

2a 

Ni/sW 

_. 

EzN 

5 — 3 

_ 

_ 

5.47 

7.31 

III. 

G» 

NzW 

6.1 

NEzE 

3-4 

— 



3.19 

5.02 

IV.  1 

6a 

NV4W 

2.7 

ENE 

1-3; 

— 

— 

1.37 

5.02 

23 

101 

NV4E           5.4  {, 

ENE 

3-4 

— 

- 

3.19 

3.64 

loa 

-          1 

4.0; 

- 

1—3 

— 

— 

2.28 

5.02 

2P 

NzEi/jE 

G.O 

E 

3-4 





2.75 

4.09 

2p 

NV2W    ; 

4.2 

- 

2—3 

— 

— 

1.82 

2.28 

(ip; 

NI/1.W 

4.2 

ENE 

0 



— 

1.82    3.19 

GP 

NzW 

7.8 

- 

4—5 

— 

— 

4.10 

8.20 

lOP 

NI/4W 

4.7 

- 

3 

_ 

— 

1.82    4.10 

lOP 

N3/4W 

6.3; 

- 

4—5 

— 

— 

5.47 

8.20 

III. 

2a 

N 

4.3 

. 

3 





1.36    2.75 

IV.  2 

2a 

NNE 

4.6 

ESE 

3—4 

— 

. — 

3.64 

5.47 

24 

Ga 

NAVI/2N 

5.2 

NE-lieh 

3 

— 

— 

3.64 

5.02 

6a 

- 

2.3 

SE 

1—2 

— 

— 

0 

4.10 

loa 

NNWI/4W 

G.6 

- 

3-4 

— 

— 

4.09 

5.47 

loa 

- 

5.0 

E-Iich 

0 

— 

— 

0 

4.10 

2P 

NWzN 

4.3 

_ 

3 

— 

— 

3.64]  4.32 

2P 

- 

0.3 

SW 

0—1 

— 

0 

— 

— 

GP 

NzWi'4W 

3.8 

NEzE 

2-3 

— 

— 

2.28    3.64 

6P 

- 

2.8 

SE-lich 

1-2 

— 

0 

— 

— 

lOP 

NV4W 

4.4 

ENE 

3 

— 

— 

3.18 

3.64 

lOP 

- 

5.6 

- 

4 

— 

— 

0.91 

3.19 

III. 

oa 

NI/4E 

4.4 

EzN 

3 



2.75 





IV.  3 

oa 

_ 

5.4 

SW 

3—5 

— 

— 

2.27 

4.55 

2Ö 

6a 

NzW 

2.8 

NEzE 

2 

— 

— 

1.82    2.28 

Ga 

- 

G.2 

SSW 

4—5 

— 

— 

2.75 

4.55 

loa 

3.2 

- 

2—3 

— 

— 

2.28    2.98 

loa 

- 

8.2 

SWzAV 

5 

— 

— 

3.19 

5.02 

2P 

NWzN 

2.0 

NE-lich 

2—3 

— 

_ 

1.37;  3.18 

2P 

NE 

7.4 

- 

5 

— 

— 

4.55 

5.92 

GP 

NI/4W 

2.7 

ENE-Iicli 

2-1 

— 

— 

0       1.82 

6P 

ENE 

9.7 

NzW 

7—8 

— 

11.86 

Bäe^bLlf-öa 

lOP 

NZWI/2W 

4.1 

- 

2—3 

— 

— 

1.82    3.64 

f2.28 
\8.20 

lOP 

EzN 

4.5 

N-lich 

7-0 

— 

0 

11.39 

III. 

2» 

. 

3.4 

_ 

3—1 

— 

— 

0 

3.G4 

j 

21! 

Ga 

NWzN 

2.0 

- 

0-3 

— 

— 

0 

2.28 

IV.  4 

2a 

EzS 

2.8 

NNE 

2-0 

0 

3.G4 

loa 

N 

1.0 

1 

E-lich 

0-1 

— 

— 

0 

0.91 

6a 

ENE 

5.9 

N-lich 

4 

— 

— 

4.10 

5.92 

2p 

. 

1.0 

_ 

0—1 

— 

0 

— 

— 

loa 

E'mS 

3.5 

NNE 

2-3 

— 

— 

2.28 

3.64 

GP 

Trieben 

Still 

— 

0 

— 

— 

2P 

NW 

3.5 

3 

4.09 

5.47 

lOP 

EzS        1     0.8 

NNE-lich; 

0—1 

0 

GP 
lOP 

NWzN 
NWzW 

3.7 

2.8 

N-lich 

3—2 
2—1 

— 

— 

0 
0.91 

4.10 
3.64 

III. 

2a 

Trieben 

Still 

— 

0 

— 

— 

27 

Ga 

- 

- 

— 

0 

— 

— 

IV.  5 

2a 

2.6 

1—2 

_ 

_ 

0.45 

2.28 

101 

NNE 

0.4 

S-lich 

0—1 

— 

0 

— 

— 

6a 

NWI/2N 

0.5 

_ 

0-1 

— 

0 

•Jl' 

NEzN 

1.5 

NW 

1 

— 

0 

— 

— 

loa 

NNWV4W 

1.3 

ENE 

1—2 

— 

— 

0.91 

2.28 

r.i' 

XKzE 

0.5 

NNW 

0—1 

— 

0 

— 

— 

2P 

NNW 

0.3 

0—1 

_ 

0 



_ 

IUI' 

KNE 

0.8 

NW 

0-1 

0 

GP 
lOP 

Triebe 

1 

Still 

— 

0 
0 

— 

— 

III. 

2a 

NE 

O.G 

NNW 

0—1 

— 

0 

— 

— 

28 

Ga 

— 

ENE 

0—1 

— 

0 

— 

— 

IV.  6 

2a 

NNE 

3.0 

SE 

9 

_ 

_ 

0 

1.82 

lOa 

NWzWiW 

l.ä 

NNE 

1 

— 

0 

— 

— 

6a 

2.2 

2 

— 

— 

0.91 

1.82 

2P 

NWzW 

O.G 

- 

0—1 

— 

0 

0.96 

lOa 

- 

3.9 

S-lich 

3—1 

— 

— 

0 

1.30 

GP 

NzEi/4E 

2.2 

E-lich 

1—2 

— 

0 

1.82 

2p 

NEzN 

3.5 

SSW 

1-3 

_ 

_ 

0 

2.75 

lOP 

Trielien 

Still 

0 

6p 
lOP 

NEzE 

6.3 

8.8 

SSE 
SzE 

4—5 
ü 

— 

— 

1.37 
2.28 

2.28 
3.19 

III. 

2a 

NzW 

2.0 

ENE 

0-3 

— 

2.28 

0 

3.64 

•2'J 

Ga 

NWzN 

2.0 

NE-lich 

0—3 

— 

— 

0 

3.64 

IV.  7 

2a 

_ 

9.6 

_ 

5-6 





3.19 

4.55 

lOa 

NzW 

4.9 

NEzE 

3 

— 

— 

2.28 

3.70 

6a 

_ 

10.2 

_ 

6—7 

— 

— 

3.19 

5.47 

2P 

N 

4.8 

ENE 

3 

— 

— 

4.09 

5.92 

loa 

- 

11.2 

- 

4 

— 

— 

5.47 

G.83 

GP 

NV2W 

6.5 

_ 

4-5 

— 

— 

.5.92 

7.31 

2P 

_ 

10.5 

_ 

6—7 



— 

3.64 

5.92 

lOP 

NzW 

8.6 

NEzE 

5 

~ 

~ 

7.74 

8.65 

GP 
lOP 

NEzE'/aE 

11.5 
10.4 

S-lich 

7—8 
7—8 

z 



5.47 
5.02 

7.73 
5.92 

III. 

2» 

N3/4W 

7.4 

ENE 

5-G 





7.74 

9.34 

30 

Ga 

N 

8.0 

_ 

5— C 





5.92 

9.34 

IV.  8 

2a 

NEZE3/4E 

8.2 

SW 

7—5 

— 

— 

2.75 

5.47 

loa 

8.3 

EzN 

5— G 





5.92 

8.65 

Ga 
loa 

- 

7.3 
7.8 

WSW 

5-G 
5— G 

— 

— 

3.18 
3.18 

3.64 
4.10 

2P 

NV4E 

8.2 

- 

5 





7.74 

8.65 

GP 

NVäE 

8.3 

- 

5-G 

1 

— 

7.31 

9.11 

2P 

- 

9.2 

- 

6 

— 

— 

3.G4 

5.47 

lOP 

NVaW 

7.2 

- 

5-G 

1               



7.74 

8.65 

GP 
lOP 

- 

7.2 
6.2 

w 

AVSW 

5—4 
4—5 

z 

0.91 

0.91 

2.28 

III. 

2a 

. 

9.6 

ENE 

6 





9.11 

10.48 

:;i 

Ga 

. 

8.8 

_ 

6 





8.20 

10.48 

IV.  9 

2a 

- 

6.0 

WzS 

4—3 

— 

1        — 

0.45 

0.91 

loa 

N1/2E 

8.7 

EzN 

5-G 

— 

— 

8.20 

8.65 

Ga 
loa 

'1 

7.7 
8.3 

WNW 
NNW 

5 
6—4 

— 

— 

0.91 
2.28 

2.28 
5.92 

2P 

Ni,oW 

8.5 

- 

5— (j 





7.74 

9.11 

jl 

GP 

. 

7.2 

. 

5 

1        - 



G.38 

8.65 

2P 

'  NEZEV4E 

10.4 

NW 

4—7 

— 

;!.i;4 

— 

— 

lOP 

N3/4W 

8.8 

■ 

5— fi 

i 



7.31 

9.56 

6p 
lOP 

ll          - 

11.2 
9.5 

1     NNW 
'    NWzN 

7—8 
7—8 

— 

1     - 

4.55 
9.11 

9.57 
10.93 

24* 
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3 

ISJ 

Schifl'sbewegung 

AVind 

g 

a 

'v 

Schiffsbewegung 

Wind 



« 

Fahrt 

Geschwindigkeit 

Bemerkungen 

Fahrt 

Geschwindigkeit 

Bemerkung 
Extreme 
i.  M.  p.  S, 

Q 

Kurs 

Sm 

Riclit. 

Stk. 

Stunde 

in  Meter 

Extreme 
i.  M.  p  S. 

Q 

Kurs 

Sm 

Eicht. 

Stk. 

Stunde 

in  Meter 

p.  h 

pr.  Sek. 

Min.   !  Mas. 

p.  h 

pr.  Sek. 

Min.     Ma: 

1876 

2a 

NES/4E 

8.7 

NNW 

7—8 

13.21 

13.G8 

1876 

2» 

ENEV4E 

7.7 

SW 

4-5 

_ 

_ 

1.82 

3.( 

IV.  10 

6ä 

_ 

6.0 

NzAV 

7—8 

— 

— 

10.02 

12.30 

IV.  15 

G» 

. 

8.1 

SSW 

4—5 

— 

— 

1.82 

2.: 

10» 

NEzE3/4E 

8.3 

- 

7 

— 

— 

8.20 

10.02 

10» 

- 

8.4 

SWzS 

5—6 

— 

— 

2.28 

3. 

2P 

ENEV4E 

9.5 

NNW 

6—7 





8.20 

9.57 

2P 

- 

8.8 

_ 

5—6 

— . 

..- 

3.64 

4.; 

6P 

E3/4N 

8.5 

NzW 

6 

— 

— 

7.31 

8.64 

6p 

E/.N 

9.3 

- 

6—7 

— 

— 

3.19 

3.1 

lOP 

Zu  Anker 
Rhede  von  Horta 

E-lich 

4-6 

— 

— 

5.02 

9.11 

lOP 

- 

10.0 

- 

7—8 

— 

— 

3.G4 

5.1 

IV.  11 

2» 

NEzE 

5-G 





9.11 

10.93 

IV.  16 

2» 

- 

9.4 

- 

7—8 

— 

— 

2.75 

4. 

6» 

NE 

6 





6.38 

9.11 

■6» 

- 

11.0 

- 

7—8 

— 

— 

3.64 

4. 

10» 

- 

ENE 

5-6 

— 

— 

7.31 

8.20 

10» 

12.0 

- 

8 

— 

— 

5.92 

7. 

2P 

5—3 



4.10 

7.31 

2P 

U.G 

- 

7—8 

— 

— 

5.92 

7. 

6P 

3—5 





4.09 

6.38 

6p 

11.6 

8—7 

— 

— 

7.31 

8. 

lOP 

-. 

ESE 

5—2 

— 

- 

2.28 

6.38 

lOP 

- 

11.6 

WNW 

7—8 

— 

— 

5.47 

7. 

IV.  12 

2» 

. 

E-Iieli 

2—3 





2.28 

3.19 

IV.  17 

2» 

6» 

EVäN 

7.6 
7.9 

WzN 
W 

7—8 
8—9 

— 

— 

5.02 
8.20 

7. 
8. 

6» 

- 

ESE 

3-4 

— 

— 

3.19 

G.38 

10» 

10.2 

9-10 



10.93 

12. 

10» 

- 

EzN 

3—4 

— 

3.19 

5.47 

2P 

E 

10.8 

9-10 

10.02 

12. 

2P 

- 

SzW 

2—4 

— 

— 

3.19 

5.02 

GP 

9.4 

9 

. 

10.93 

11. 

6P 
lOP 

NEzN 

7.0 

S 
ESE 

3—1 
3 

— 

— 

0 
3.64 

4.18 
5.02 

lOP 

EV4S 

8.8 

- 

9-7 

— 

— 

8.20 

10. 

IV.  18 

2» 

_ 

7.4 

SW 

7—4 



— 

3.19 

7. 

IV.  13 

2» 

NEzE 

6.8 

- 

0 

— 

— 

3.19 

5.02 

G» 

_ 

2.8 

_ 

1—4 



— 

0 

1. 

6» 

ENE 

4.9 

SE 

1—3 

— 

— 

1.37 

3.19 

10» 

_ 

6.5 

w 

5—3 



— 

0.91 

2. 

10» 

- 

7.3 

- 

2—3 

— 

— 

2.28 

2.75 

2P 

ENKV4E 

8.8 

SW-lich 

5-6 





1.82 

2. 

2P 

Gestoppt 

SSE 

0—2 

— 

— 

0 

2.28 

GP 

_ 

8.0 

SSE 

5—2 

— 

— 

0 

1. 

GP 

- 

- 

1—2 

— 

— 

0.91 

1.82 

lOP 

NEZEI/4E 

5.0 

W-lich 

3 

— 

— 

1.37 

1. 

lOP 

ENE 

6.1 

- 

0—2 

— 

— 

0 

O.CS 

IV.  19 

2» 

- 

3.7 

WSW 

2—0 

— 

0 

— 

- 

IV.  14 

2» 

_ 

6.5 

NNW 

1—2 

— 

_ 

0 

0.91 

6» 

- 

7.2 

N-lieh 

0—2 

.- 

— 

0 

1. 

6» 

- 

6.1 

SSE 

0—1 

— 



0 

0.45 

10» 

Zu   Anker  im 

NNW 

2-3 

— 

— 

1.37 

3. 

10» 

6.3 

- 

1—3 

— 

0 

0.91 

Hafen  v.PIymouth 

2P 

_ 

7.9 

_ 

3-4 

— 



0.91 

1.82 

2P 

WzN 

3-4 

— 

3.64 

5. 

6p 

_ 

7.8 

_ 

3—4 

— 

— . 

0.45 

0.91 

6P 

- 

3-0 

— 

— 

0 

4. 

lOP 

ENEV4E 

7.9 

SWzW 

4—5 

1.82 

2.75 

lOP 

SWzW 

2—3 

2.28 

4. 

Die  Beobachtungen  sind  iui  Hafen  von  Plvmouth  eingestellt. 
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III.  Beobachtungen  über  das  spezifische  Gewicht  und  die  Temperatur 
des  Wassers  an  der  Meeresoberfläche. 

Es  ist  in  der  Einleitung  zu  den  meteorologischen  Beobaclitungen  an  Bord  S.  M.  S.  „Gazelle" 
schon  die  Rede  gewesen  von  der  Art  und  Weise,  wie  die  Beobachtungen  über  das  sjtezifische  Gewicht 
des  Meerwassers  angestellt  worden  sind.  In  gleicher  Weise  wurde  der  Sorgfalt  gedacht,  mit  welcher 
diese  Beobachtungen  angestellt  wurden.  Zur  Ergänzung  dessen,  was  dort  gesagt  wurde,  sei  hier 
erwähnt,  dass  das  Aräometer  von  Steeger  und  das  Normal-Aräometer  von  Greiner  in  den  nachfolgend 
benannten  respektiven  Perioden  zur  Verwendung  gelangten. 


1.    Steeger. 

1874  G.  Juli       his   187-1  3.  August. 
7.  August  -        -        1.  Septbr. 


8.  Septbr. 
1S75  9.  Septbr. 

-  28.  Dezbr. 
1876  8.  Febr. 

-  20.  Febr. 


1875  7.  Mai 

-  23.  Dezbr. 

1876  1.  Febr. 

-  14.  Febr. 

-  19.  April. 


2.    G  r  e  i  n  e  r. 

1874  4.  August  bis  1874  6.  August 

-  2.  Septbr.  -        -       7.  Septbr. 
1S7Ö  8.  Mai  -  187Ö  8.  Septbr. 

-  24.  Dezbr.  -        -     27.  Dezbr. 
1876  2.  Febr.  -  1S7G  7.  Febr. 

-  10.  Febr.  -        -     19.  Febr. 


Die  hier  folgenden  Tabellen  enthalten  die  Kolumnen:  Die  erste  enthält  das  Datum  der  Beob- 
achtung; die  zweite  die  Zeit;  in  der  dritten,  mit  Temp.  °C  überschriebenen,  ist  in  Centigraden  die 
Temperatur  des  Oberflächenwassers  angegeben,  welche  zu  der  spezifischen  Gewichtsbestimmung  gehört. 
Die  mit  Sp.  G.  überschinebene  Kolumne  enthält  das  beobachtete  spezifische  Gewicht.  Dasselbe  ist 
nicht  auf  eine  Normaltemperatur  (17.5°)  reduzirt,  wie  dies  in  den  Angaben  der  „Auszüge"  der  Fall 
ist.     Die  betreffende  Reduktion  bleibt  sonach  bei  der  Verwendung  der  Zahlenwerthe  noch  auszufuhren. 

Es  bestand  ursprünglich  die  Absicht,  in  einer  letzten  Kolumne,  überschrieben  Bemerkungen, 
alles  Das  zusammenzufassen,  was  die  Umstände,  Zeit  und  Ort,  da  die  Beobachtungen  gemacht  sind, 
anlangt.  Da  jedoch  in  den  „Auszügen"  auch  darüber  umständlich  berichtet  worden  ist,  so  wurde  aus 
Rücksichten  der  Ersparung  des  Raumes  von  der  Durchführung  dieser  Absicht  Abstand  genommen,  und 
wird  der  betreuenden  Einzelheiten  wegen  auf  das  an  jener  Stelle  Gesagte  verwiesen. 

In  Fällen,  in  welchen  es  sich  um  eine  scharfe  Abgrenzung  der  Gebiete  verschiedenen  spezi- 
fischen Gewichtes  des  Meerwassers  handelt,  würde  man  allerdings,  falls  Das,  was  in  den  „Auszügen" 
über  Schiffspositionen  und,  was  über  Schiffspositions-Veränderung  in  den  Kursangaben  der  Anemometer- 
Beobachtungen  gegeben  ist,  nicht  genügte,  auf  die  Originalbeobachtungen  zurückzugreifen  haben. 
Solcher  Fälle  werden  es  jedoch  äusserst  wenige  sein. 
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Temperatur  (T)  in  Graden  Celsius  und  Specifisches  Gewicht 

der  See  (Sp.  G.)  beobachtet  an  Bord  S.  M.  S.  „Gazelle" 

in  den  Jahren  1874—1876. 


Datum 

Zeit 

Temp. 
°C 

Sp.G. 
=  1.02 

Datum 

Zeit 

Temp. 

°C 

Sp.G. 

=  1.02 

Datum 

Zeit 

Temp. 
°C 

Sp.G. 

=  1.02 

Datum 

Zeit 

Temp. 
°C 

Sp.G. 
=  1.02 

+ 

+ 

+ 

+ 

1874 
VII.  7 

2» 
4a 

IC.G 

40 

1874 
VH.  11 

2!« 
4a 

19.1 

G4 

1874 
VI[.  15 

2a 
4a 

20.6 

63 

1874 

Vir.  19 

2a 
4a 

21.2 

50 

Ca, 
8» 

1G.5 

40 

Ga 
8a 

19.7 

71 

6a 
8a 

20.2 

70 

Ca 

8a 

21.2 

58 

10» 
Mittag 

1G.5 

ÖO 

loa 
Mittag 

20.1 

70 

loa 
Mittag 

22.0 

62 

lOa 
Mittag 

21.3 

72 

2P 
4P 

18.0 

60 

2P 
4P 

20.6 

70 

2P 
4P 

22.8 

60 

2P 
4P 

21.8 

62 

Gp 

8p 

18.1 

60 

6P 
SP 

18.6 

59 

GP 
8P 

22.4 

64 

6P 
SP 

22.2 

54 

lOP 
Mittern. 

17.3 

55 

lOP 

Mittern. 

20.1 

G2 

lOP 
Mittern. 

21.6 

52 

lOP 
Mittern. 

21.1 

72 

VII.  8 

2> 

4a 

17.6 

70 

VIT.  12 

2a 

4a 

20.2 

40 

VII.  IG 

2a 

4a 

21.9 

55 

VII.  20 

2a 

4a 

21.4 

55 

6a 

8» 

17.6 

71 

Ga 
8a 

20.6 

,52 

6a 
8a 

22.1 

65 

6a 
8a 

21.6 

72 

10» 
Mittag 

18.1 

63 

lOa 
Mittag 

20.6 

60 

loa 
Mittag 

21.9 

59 

lOa 
Mittag 

21.8 

72 

2P 
4P 

18.8 

65 

2P 
4P 

21.1 

60 

2P 
4P 

22.1 

60 

2P 
4P 

22.1 

72 

Cp 
8P 

18.6 

65 

6P 
8P 

20.G 

52 

6P 
8P 

22.0 

54 

6P 
8P 

21.9 

73 

lOP 
Mittern. 

18.8 

65 

lOP 
Mittem. 

20.6 

60 

lOP 
Mittern. 

21.1 

55 

lOP 
Mittern. 

21.6 

74 

VII.  9 

2a 

4a 

18.1 

65 

VII.  13 

2a 
4a 

19.6 

60 

VII.  17 

Oa 
4a 

21.1 

60 

VII.  21 

2a 
4a 

21.1 

74 

6a 
8a 

18.7 

70 

6a 
ga 

20.1 

70 

6a 
8a 

21.6 

60 

6» 

8a 

21.8 

75 

loa 
Mittag 

l!).l 

72 

loa 
Mittag 

20.7 

65 

lOa 

Mittag 

21.4 

58 

10» 

Mittag 

22.6 

69 

2P 
4P 

in.4 

G5 

2P 

4P 

21.0 

53 

2P 
4P 

22.1 

60 

2P 
4P 

22.6 

70 

6P 
8P 

19.6 

67 

6p 

8P 

20.9 

61 

6P 
8P 

21.6 

55 

6P 

8P 

22.2 

72 

lOP 
Mittern. 

in.i 

68 

lOP 
Mittern. 

19.9 

64 

lOP 
Mittern. 

21.1 

52 

lOP 
Mittern. 

21.6 

71 

vn.  10 

2a 
4a 

19.2 

71 

VII.  14 

2a 

4a 

20.8 

70 

VII.  18 

2  a 
4a 

21.1 

57 

VII.  22 

2a 
4a 

21.1 

73 

6a 

8a 

19.1 

67 

6a 

8a 

21.5 

63 

6a 

8a 

21.4 

55 

6a 

8» 

21.1 

69 

loa 

Mittag 

20.1 

67 

loa 

Mittag 

21.1 

65 

loa 

Mittag 

21.2 

46 

10» 
Mittag 

21.7 

73 

2P 
4P 

19.8 

67 

2P 
4P 

21.G 

62 

2p 
4P 

23.4 

48 

2P 
4P 

22.4 

72 

6P 

8P 

20.0 

60 

6p 
8P 

21.1 

52 

6p 

8P 

20.7 

58 

GP 

SP 

22.2 

69 

lOP 
Mittern. 

19.6 

60 

lOP 
Mittern. 

20.4 

65 

lOP 
Mittern. 

21.5 

55 

lOP 
Mittern. 

21.8 

69 
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Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

Datum       Zeit 

°C 

=  1.02 
+ 

1874 

2& 

21.7 

71 

1874 

2» 

23.3 

61 

1874 

2a 

23.8 

48 

1874 

2a 

24.1 

48 

VII.  23 

4^ 

VII.  28 

4a 

VIII.   2         4a      1 

VIII.  7 

4a 

6^ 

22.1 

67.5 

6iv 

23.2 

60 

6a 

24.1 

48 

6a 

24.1 

48 

8» 

8» 

8a 

8a 

10^ 

23.1 

65 

10» 

25.0 

59 

10a 

24.0 

45 

loa 

24.2 

44 

Mittag 

Mittag 

Mittag 

Mittag 

2P 

23.2 

62 

2P 

26.1 

56 

2P 

23.8 

47 

2P 

24.4 

65 

4P 

4P 

4r 

4P 

6P 

22.9 

65 

6P 

24.6 

58 

6p 

23.9 

49 

6P 

23.0 

46 

8P 

8P 

8P 

8P 

lOP 

22.4 

66 

lOP 

24.0 

(;o 

lOP 

24.6 

48 

lOP 

23.6 

48 

Mitteru. 

Mittern. 

Mittern. 

Mittern. 

VII.  24 

2» 
4a 

21.6 

69 

VII.  29 

2a 
4a 

24.2 

59 

VIII.  3 

2a 

4a 

23.4 

50 

VIII.  8 

2a 
4a 

23.5 

50 

6» 

21.8 

63 

6^ 

25.1 

57 

6a 

24.1 

51 

6a 

23.4 

50 

8» 

8» 

8a 

8a 

10^ 

23.3 

63.5 

lOii 

25.2 

58 

loa 

24.3 

51 

lOa 

23.1 

52 

Mittag 

Mittag 

Mittag 

Mittag 

2P 

24.0 

61 

2p 

25.3 

57 

2p 

24.4 

50 

2P 

24.6 

50 

4P 

4P 

4P 

4P 

6P 

23.3 

62 

6p 

26.0 

56 

6P 

24.2 

53 

6P 

24.3 

51 

8P 

8P 

8P 

8P 

lOP 

22.9 

62.5 

lOP 

25.6 

53 

lOP 

23.9 

52.7 

lOP 

24.0 

52 

Mittern. 

Mittern. 

Mittern. 

Mitteru. 

VII.  25 

2» 

4a 

22.8 

63 

VII.  30 

2-> 
4.1 

25.6 

50 

VIII.  4 

Oa 
4a 

23.1 

52 

VIII.  9 

Oa 
4a 

23.8 

53 

e» 

22.4 

62 

6-1 

25.6 

50 

6a 

23.7 

51.5 

6a 

24.1 

54 

8^ 

8^' 

8  a 

8a 

10» 

2Ö.0 

62 

10a 

26.5 

47 

loa 

24.1 

46 

lOa 

25.0 

51 

Mittag 

Mittag 

Mittag 

Mittag 

2P 

24.5 

60 

2P 

25.1 

49 

2P 

24.7 

341) 

2p 

25.0 

50 

4P 

4P 

4P 

4P 

6P 

24.0 

59.5 

6P 

25.3 

49 

6P 

24.1 

1.0185 

6P 

25.0 

51.8 

SP 

8P 

SP 

8P 

lOP 

24.0 

57 

lOP 

25.3 

48 

lOP 

23.3 

1.0186 

lOP 

24.4 

52.7 

Mittern. 

Mittern. 

Mittern. 

Mittern. 

VII.  26 

oa 
4a 

22.4 

64 

VII.  31 

Oa 
4a 

24.3 

47 

VIII.  5 

2a 
4a 

2.3.3 

1.01S5 

VIII.  10 

2a 
4a 

23.9 

51 

6^ 

24.1 

65 

6a 

25.8 

48 

6a 

23.7 



6a 

24.7 

50.6 

8» 

8a 

8a 

8a 

10^ 

23.6 

61 

lOa 

2(!.0 

46 

loa 

24.1 

— 

loa 

25.1 

47 

Mittag 

Mittag 

Mittag 

Mittag 

2P 

24.6 

57 

2p 

25.9 

47 

2p 

24.3 

— 

2P 

25.4 

46.5 

4P 

4P 

4P 

4P 

6P 

24.4 

60 

6P 

25.6 

47 

6p 

23.7 



6p 

25.6 

47 

8P 

8P 

8P 

8P 

25.0 

47 

lOP 

23.9 

60 

lOP 

25.6 

46 

10p 

22.8 



lOP 

24.8 

51 

Mittern. 

Mittern. 

Mittern 

Mitteru. 

24.4 

53 

VII.  27 

2a 

4a 

23.6 

60 

VIII.    1 

2a 
4a 

25.6 

46 

VIII.  6 

Oa 
4a 

23.1 

— 

VIII.  11 

2a 
4a 

24.5 
24.4 

52 
53 

6» 

24.8 

60 

6a 

24.6 

48 

6a 

23.8 

1.0185 

Ga 

24.2 

54 

8^ 

8a 

8a 

8a 

24.3 

54 

10» 

24.8 

58 

10a 

24.6 

49 

loa 

23.7 

1.0155 

loa 

24.2 

54.2 

Mittag 

Mittag 

Mittag 

Mittag 

24.9 

50 

2P 

25.0 

58 

2P 

25.4 

47 

2p 

24.1 

1.0159 

2P 

24.6 

52.5 

4P 

4P 

4P 

4P 

24.5 

53 

6p 

24.2 

59 

6P 

25.0 

46 

6P 

23.6 

1.0203 

6p 

24.6 

54 

8P 

8P 

8P 

SP 

24.2 

54 

lOP 

23.7 

65 

lOP 

24.3 

46 

lOP 

23.7 

32 

lOP 

23.9 

54 

Mittern. 

Mittern. 

Mittern 

1 

Mittern. 

24.7 

54 
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Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

Datum       Zeit 

°C 

=  1.02 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

+ 

+ 

+ 

1874 

2a 

23.4 

54.5 

1874 

2a 

22.1 

62 

1874 

2a 

21.3 

64 

1874 

Oa 

21.0 

60 

VIII. 

4a 

22.8 

55 

VIII. 

4a 

22.1 

60 

VIII. 

4a 

22.0 

62 

VIII. 

4a 

21.0 

59 

12 

6a 

23.7 

55.5 

17 

6a 

22.8 

60 

22 

6a 

22.3 

61.5 

27 

6a 

21.1 

61 

8a 

23.7 

56 

Sa 

22.9 

59 

8a 

22.4 

61 

8a 

21.1 

61 

loa 

23.8 

56 

lOa 

22.8 

61 

loa 

22.6 

61 

loa 

21.1 

60 

Mittag 

23.9 

46 

Mittag 

22.0 

61 

Mittag 

22.9 

61 

Mittag 

21.5 

60 

21' 

24.1 

54 

2p 

22.8 

61 

2P 

23.6 

60 

2P 

21.8 

60 

4r 

23.9 

5G 

4P 

22.8 

61 

4P 

22.6 

60 

4P 

22.8 

59 

61' 

23.9 

59 

6p 

22.7 

60 

6p 

22.1 

59 

6P 

21.6 

60 

8P 

22.9 

57 

8P 

23.1 

60 

8P 

21.1 

63.5 

8p 

21.1 

62 

lOP 

22.3 

55 

lOP 

22.2 

61 

10p 

21.2 

60 

lOP 

21.1 

61 

Mittern. 

22.9 

60 

Mitten! . 

21.9 

60 

Mittern. 

21.2 

60 

Mittern. 

20.9 

60 

VIII. 

2a 

21.4 

60 

VIII. 

2  a 

22.1 

60 

VIII. 

2a 

21.6 

60 

VIII. 

2a 

20.6 

64 

13 

4a 

21.2 

62 

18 

4a 

22.0 

60 

23 

4a 

21.8 

60 

28 

4a 

20.1 

64 

6a 

20.8 

64 

6a 

22.1 

59 

6a 

22.2 

59 

6a 

20.8 

63 

8a 

21.0 

64 

8a 

22.1 

61 

8a 

21.6 

60 

8a 

21.0 

61 

10» 

21.5 

65 

loa 

22.2 

62 

loa 

21.7 

60 

10» 

21.0 

58 

Mittag 

21.3 

64 

Mittag 

22.2 

62 

Mittag 

21.8 

59 

Mittag 

21.2 

60 

21' 

21.5 

64 

2p 

22.2 

62 

2r 

22.0 

60 

2p 

21.1 

60.5 

4r 

21.6 

63.5 

4P 

22.2 

62 

4P 

21.9 

60 

4P 

21.1 

61.5 

61' 

21.3 

63.5 

6p 

22.2 

62 

6p 

21.9 

60 

6p 

21.0 

61 

8P 

21.1 

67 

8p 

22.2 

62 

8P 

21.9 

62 

SP 

21.1 

61 

lOP 

21.1 

65 

lOP 

21.5 

64 

lOp 

21.5 

63 

lOP 

20.2 

64 

Mittern. 

21.1 

68 

Mittern. 

21.0 

65 

Mittern. 

21.6 

63 

Mittern. 

20.1 

64 

VIII. 

2a 

21.1 

68 

VIII. 

2a 

20.1 

68 

'  VIII. 

2a 

21.7 

62 

VIII. 

2a 

20.7 

61 

14 

4a 

21.1 

68 

19 

4a 

20.1 

68 

24 

4a 

21.6 

61 

29 

4a 

20.7 

61.5 

6a 

21.2 

61 

6a 

21.8 

63 

6a 

21.3 

60.5 

6a 

20.9 

60 

8a 

21.8 

61 

8a 

22.2 

62 

Sa 

22.4 

60 

8a 

21.0 

60 

loa 

21.6 

63 

loa 

22.3 

62 

10a 

21.6 

61 

loa 

20.9 

58.2 

Mittag 

21.6 

64 

Mittag 

22.3 

62 

Mittag 

21.6 

61 

Mittag 

20.1 

59 

21' 

21.8 

65 

2P 

22.3 

62 

2p 

21.9 

61 

2p 

21.1 

60 

4P 

21.8 

65 

4P 

22.3 

62 

4P 

22.1 

62.5 

4P 

21.2 

59 

6p 

21.5 

62.1 

6P 

22.1 

61.5 

6p 

21.7 

64 

6p 

21.2 

59 

8p 

21.5 

63 

8P 

22.1 

63 

SP 

21.6 

63 

SP 

21.1 

59 

lOP 

21.2 

64 

lOP 

22.1 

64 

lOP 

21.6 

62 

10p 

20.9 

62 

Mittern. 

21.1 

63 

Mittern. 

22.1 

64 

Mittern. 

21.8 

62 

Mittern. 

20.8 

62 

VIII. 

2a 

21.4 

61.5 

VIII. 

oa 

22.1 

64 

VUI. 

2a 

21.1 

63 

VIII. 

2» 

21.0 

62.5 

15 

4a 

21.9 

68 

20 

4a 

22.1 

63 

25 

4a 

21.5 

62 

30 

4a 

21.0 

60 

6a 

20.8 

68 

6a 

21.7 

63 

6a 

21.4 

64 

6a 

21.1 

59 

8a 

21.0 

,67 

8a 

22.0 

62 

8a 

21.4 

62 

8a 

20.8 

58 

lOa 

21.3 

67 

lOa 

21.8 

61 

10a 

21.5 

61.8 

lOa 

20.9 

58 

Mittag 

21.7 

65 

Mittag 

21.6 

62 

Mittag 

22.0 

60.8 

Mittag 

20.1 

58 

2p 

21.8 

65 

2p 

22.1 

60 

2P 

22.6 

60.5 

2P 

21.6 

54.5 

4p 

22.0 

66 

4P 

22.1 

60 

4P 

22.0 

61 

4P 

21.6 

54.5 

6l' 

21.8 

65 

6P 

21.6 

64 

6p 

21.6 

61 

6p 

21.2 

57 

8p 

21.3 

66 

SP 

22.1 

63.5 

8P 

21.6 

61 

SP 

21.1 

57.5 

lOP 

21.4 

71 

lOP 

22.1 

63 

lOP 

21.4 

59.2 

lOr 

20.9 

58 

Mittern. 

20.9 

70 

Mittern. 

22.2 

63 

Mittern. 

21.0 

62.5 

Mittern. 

20.9 

59 

VIII. 

2  a 

22.2 

63 

VIII. 

2a 

22.1 

61 

VIII. 

2a 

21.2 

60.5 

VIII. 

2a 

21.2 

57.8 

16 

4a 

22.4 

63 

21 

4a 

22.1 

62 

26 

4a 

21.2 

61 

31 

4a 

20.6 

60 

6a 

21.4 

64 

6a 

22.3 

62 

6a 

21.4 

65.91) 

6a 

22.4 

52 

8a 

21.3 

63 

Sa 

21.6 

64 

Sa 

21.4 

62 

8a 

22.4 

50 

IQa 

21.8 

64 

loa 

22.2 

64 

lOa 

21.8 

60 

loa 

21.9 

48 

Mittag 

22.3 

60 

Mittag 

22.5 

62 

Mittag 

21.8 

60 

Mittag 

22.2 

46 

2p 

22.6 

60 

2P 

22.4 

61.5 

2P 

22.1 

59 

2P 

22.1 

44 

4P 

22.6 

59.5 

4P 

22.4 

62 

4P 

22.2 

58 

4P 

22.1 

44 

6p 

22.3 

63 

6r 

22.3 

62 

6p 

21.7 

60 

6p 

21.9 

52 

8P 

22.1 

60 

i         8P 

22.2 

62 

8p 

21.3 

60 

8P 

21.7 

51 

lOP 

21.9 

67 

lOP 

22.1 

62 

lOP 

21.1 

62 

lOP 

21.6 

48 

Mittern . 

21.8 

61 

Mittern. 

'2-2A 

61 

Mittern. 

21.1 

62 

Mittern. 

20.9 

49 
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I 


Datum 

Zeit 

Temp. 
°C 

Sp.G. 
=  1.02 

Datum      Zeit 

Temp. 
°C 

Sp.G. 
=  1.02 

Datum 

Zeit 

Temp. 

Sp.G. 
=  1.02  Datum  j     Zeit 

Temp. 
°C 

Sp.G. 
=  1.02 

+ 

+ 

+ 

i 

+ 

1874 
IX.  1 

2a. 
4a 

20.8 
20.7 

53 
56 

IX.     6         2a 
4a 

— 

— 

IX.  11 

2a 
4a 

19.5 
19.5 

68 
69 

IX.   16          2a 

4a 

16.6 
16.5 

76 
75 

6a 

20.4 
20.6 

62 
61 

6a 

Sa 

— 

— 

6a 
8a 

19.1 
18.9 

73 
73.5 

6a 

.sa 

16.6 
16.8 

76 
75 

loa 

Mittag 

21.7 
21.6 

58 
56 

101 
Mittag 





loa 

Mittag 

19.0 
19.0 

73 
72 

i 

10-' 
Mittag 

16.7 
16.8 

77 
76 

2.' 
41' 

24.3 
24.2 

49 
50 

2P 
4P 

— 

— 

2P 
4P 

19.2 
19.1 

70 
71 

2P 
4P 

17.2 
17.2 

75 
75 

6P 
8P 

22.5 
21.9 

52 
.54.2 

6p 
8P 

z 

— 

6P 
8P 

18.9 
18.6 

74 

73.5 

6P 

8P 

17.1 
17.2 

75 
75 

lOP 
Mittern. 

21.6 
21.0 

57 
61 

lOP 
Mittern. 





lOP 
Mittern. 

17.6 

17.6 

76 
76 

lOP 
Mittern. 

16.4 
16.4 

78 
77 

IX.  2 

2a 
4a 

20.4 
20.3 

63 
64 

IX.     7.        2» 

4a 

z 

z 

IX.  12 

2a 
4a 

17.6 
17.4 

77 
78 

IX.  17 

2a 
4a 

16.5 
16.5 

76 
76 

6a 

Sa 

20.1 
20.1 

68 
68 

6a 

8» 

— 



6a 

8a 

17.5 
17.4 

77 
75 

6* 

8a 

16.6 
17.1 

75 
74 

lOa 
Mittag 

21.1 
22.0 

1.01211) 
25 

lOa 

Mittag 

20.3 

1.00533) 

loa 

Mittag 

17.3 
16.6 

73 
76.5 

loa 
Mittag 

17.1 

76 

75 

2P 
4P 

23.6 
22.6 

05 
1.0082 

2P 

4P 

25.2 
24.1 

0.9990 
1.0014 

2P 
4P 

16.6 
16.2 

76 
76 

2p 
4P 

17.5 
17.6 

72 
73 

6P 

8P 

22.9 
22.9 

41 

49 

6p 

8p 

21.5 
20.7 

1.0177 
1.0177 

6P 
SP 

16.1 
16.1 

73 
75 

6p 

SP 

17.1 
17.1 

73 
74 

lOP 
MitteiTi. 

22.1 
21.7 

79 
86 

lOP 
Mittern. 

21.5 
20.6 

1.0206 
1.0263 

lOP 
Mittern. 

16.1 
16.5 

76.5 

77 

lOP 
Mittern. 

16.9 
16.9 

72 
72 

IX.  3 

Ol 
4a 

21.7 
21.3 

88 
89 

IX.     8 

2a 

4a 

21.0 
20.9 

58.2^) 
58 

IX.  13 

2a 
4a 

16.7 
17.0 

78 

78 

IX.   18 

21 
4a 

16.4 
16.4 

77 
76 

6« 

8» 

22.0 
22.0 

65.5 
65.5 

6a 
sa 

21.6 
21.6 

55.3 
55.5 

6a 
8a 

16.6 
16.6 

78 
78 

6a 

sa 

16.8 
16.9 

77 
76 

loa 
Mittag 

22.6 
22.8 

65 
64 

10» 
Mittag 

21.7 
21.7 

55.5 
55.5 

loa 
Mittag 

16.6 
16.6 

76 

77 

lOa 
Mittag 

17.0 
17.2 

77 
75 

2P 
4P 

22.8 
22.6 

63 
63 

2P 

4P 

22.0 
21.6 

54 
54 

2P 

1        4P 

16.6 
16.5 

79 
78 

2P 
4P 

17.6 
17.5 

72.5 

77 

6P 
8P 

22.6 
22.3 

52 
61 

6P 

8P 

21.6 
21.6 

55 
55 

6P 
SP 

16.6 
16.6 

77 
77 

6P 
SP 

17.3 
17.2 

73 
73 

lOP 
Mittern. 

21.0 
21.3 

47 
71 

lOP 
Mittein. 

21.1 
21.0 

60 
61 

lOP 
:  Mittern. 

16.6 
16.5 

77 
78 

lOP 
Mittern. 

17.1 
17.3 

70 
72 

IX.  4 

21 
4a 

21.4 
21.6 

45 
44 

IX.     9 

2a 
4a 

20.6 
20.6 

66 
62 

IX.  14 

2a 
4a 

16.5 
16.3 

78.5 
79 

IX.  19 

Ol 

4a 

16.2 
16.4 

74.5 
75 

6a 
8a 

22.0 
22.0 

43 

52 

6a 
sa 

20.7 
20.6 

66 
67 

6a 
sa 

16.1 
16.3 

80 

78 

6a 

sa 

16.6 
16.7 

73 
73 

lOa 
Mittag 

22.2 
22.6 

58.1 
50.1 

10a 

Mittag 

20.8 
20.9 

64 
65 

lOa 
Mittag 

16.2 
16.3 

79 

77 

lOa 
Mittag 

17.1 
17.2 

74.5 
75.5 

2P 
4P 

23.1 
24.1 

33 
29 

1         2P 
4P 

20.7 
20.2 

64 
64 

2P 

4P 

16.6 

16.7 

75 
74 

2P 

4P 

16.8 
16.6 

76 
76 

6P 
SP 

22.6 
23.0 

29 
•29 

6P 
SP 

20.7 
20.6 

65 
62 

6P 

SP 

16.3 
16.4 

73 
74 

6P 
SP 

16.7 
16.2 

75 
76 

lOP 
Mittern. 

22.9 
22.9 

29 
29 

lOP 
Mittern. 

20.3 
20.1 

68 
68 

lOP 
Mittern. 

16.1 
16.2 

77 
75 

lOP 
Mittern. 

'    16.2 
16.3 

77 

78 

IX.  .5 

2  a 
4a 

22.8 
22.8 

29 
29 

IX.   10 

Oa 
4a 

20.5 
20.1 

68 
69 

IX.   15  [        2a 

1        ^'^ 

16.1 
16.1 

76.5 
76 

IX.  20 

2a 
4» 

16.4 
16.5 

75 
74 

6a 

Sa 

22.2 
22.1 

27 

27 

6a 

Sa 

19.6 
20.0 

68 
64 

6a 
8a 

16.1 
16.1 

77 
76 

6a 
8» 

15.4 
15.3 

77 
76 

lOa 
Mittag 



-') 

10» 
Mittag 

19.9 
19.6 

69 

68 

loa 
Mittag 

16.8 
17.0 

72 
76 

lOa 
Mittag 

15.4 
16.6 

76 
76 

2P 
4P 

z 

— 

2P 
4P 

20.2 
19.9 

70 
70 

2P 
4P 

16.9 
17.0 

73 
72 

2P 
4P 

16.0 
16.0 

77 
76 

6P 

SP 

z 

— 

6P 

1        SP 

'     19.8 
19.6 

70 
69 

6  p 

SP 

16.9 
16.7 

75 
74 

6P 

SP 

15.4 
15.4 

76 
76 

lOP 

[Mittern. 

— 

— 

lOP 
IMittern. 

19.6 
19.4 

69 
70 

lOP 
Mittern. 

16.4 
16.1 

76 

75 

lOP 
Mittern. 

;    1.5.1 
;    15.0 

76 

75 

1)  Gre 

iners  A 

räometer.    ^)  Im  Congo-Fluss.     '^)  Geanliert  in  der  Congoi 

uiindun, 

J.     ■')  Steegers  Aräometer 
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T,           Sp.6. 
lemp.      ^ 

lemp. 

Sp.G. 

femp. 

Sp.G. 

Temp.  j 

Sp.G. 

Datum 

Zeit 

cc     =1-02 

Datum 

Zeit 

°C     "" 

=  1.02 

Datum       Zeit 

°C     ' 

=  1.02 

Datum 

Zeit 

°c  p 

=  1.02 

+ 

1 

+ 

4- 

+ 

1874 

2a 

15.0        75 

1874 

2a 

14.6 

76 

1874 

2a 

12.4 

74.5 

1874          IP 

14.7 

75 

IX.  21 

4» 

15.0 

77 

IX.  26 

4a 

14.4 

75.5 

X.  1 

4a 

12.6 

75 

X.  5 

2p 

14.7 

77 

ßa 

15.6 

75 

(ja 

14.6 

76 

6a 

12.1 

77 

3p 

14.6 

76.5 

8a 

15.2 

76 

8a 

14.8 

76 

8a 

12.8 

74.5 

4P 

14.6 

76 

ina 

14.7 

76 

loa 

12.2 

76 

loa 

13.6 

74.5 

5P 

14.6 

76 

Mittag 

15.0 

75 

Mittag 

12!o 

75 

Mittag 

14.1 

74 

6P 

14.6 

76 

2P 

17.1 

73 

2P 

11.8 

75.5 

2p 

14.4 

72 

7p 

14.5 

75.5 

4P 

16.8 

75 

4P 

11.9 

76 

4P 

13.0 

74 

8P 

14.4 

76 

6P 

15.3 

74 

6P 

12.0 

75 

6P 

12.6 

74.5 

9p 

14.2 

7.5.5 

SP 

15.6 

74 

8P 

11.9 

77 

8P 

12.6 

76 

lOP 

14.4 

75.5 

lOP 

15.2 

75 

lOP 

11.9 

77 

lOP 

13.0 

75 

IIP 

14.4 

75.5 

Mittem. 

15.0 

75 

Mittern. 

12.1 

76 

Mittern. 

12.9 

74 

Mittern. 

14.3 

75.5 

IX.  22 

2a 

15.1 

75 

IX.  27 

oa 

12.2 

77 

X.  2 

2a 
4a 

13.0 
13.0 

75 
75 

X.  6 

1» 

14.4 

76 

4a 

15.0 

75 

4a 

12.4 

76 

2  a 

14.3 

76 

6a 

8a 

loa 

Mittag 

15.4 
15.3 
14.6 
14.6 

76 
75 
77 
77 

6a 

8a 

loa 

Mittag 

12.7 
12.8 
13.0 
13.0 

76 

75 
74 
75 

6a 

8a 

loa 

Mittag 

2P 

13.6 
14.0 
14.0 
14.5 
13.9 

73 

74 

74.5 

75 

74.5 

3a 

4a 

5a 
6a 

14.3 
14.2 
14.2 
14.4 

76 
76 
75 
75.5 

2P 

14.6 

76 

2P 

13.1 

74.1 

4P 

13.8 

75.5 

7a 

14.7 

76 

4P 

14.6 

76 

4P 

12.6 

75 

6P 

13.4 

76 

8a 

14.7 

76 

6P 

15.6 

76 

6P 

12.7 

74 

8P 

13.1 

76 

9a 

14.4 

75 

8P 

14.7 

78 

8P 

12.6 

75 

lOP 

13.1 

76.5 

lOa 

14.4 

75.5 

lOP 

13.6 

78 

lOP 

12.2 

73 

Mittern. 

13.4 

76 

IIa 

14.6 

75 

Mittern. 

13.9 

77 

Mittern. 

12.2 

74 

X.  3 

2a 

13.1 

74 

Mittag 

14.7 

74.5 

IX.  23 

oa 

13.2 

76 

IX.  28 

oa 

12.2 

74 

4a 

13.1 

74 

IP 

14.7 

75 

4a 

13.4 

75 

4» 

12.2 

74 

6a 

13.4 

74.5 

2P 

15.1 

74 

6a 

14.5 

78 

6a 

12.1 

74.8 

8a 

13.0 

74.5 

3p 

15.1 

75.5 

8a 

14.6 

79 

8a 

12.6 

74 

loa 

13.2 

74 

4P 

15.1 

75 

loa 

14.7 

77.5 

loa 

12.7 

75 

Mittag 

13.6 

75 

5p 

14.8 

76 

Mittag 

14.8 

77 

Mittag 

12.8 

75 

2P 

13.5 

75.5 

6P 

14.7 

76 

2P 

14.0 

76 

2P 

12.2 

74 

4P 

13.2 

75 

7p 

14.7 

76 

4P 

13.8 

76.5 

4P 

12.3 

75 

6P 

12.3 

77 

8P 

14.6 

76 

6P 

13.6 

75 

6p 

12.2 

74 

8P 

12.1 

76 

9P 

14.3 

75 

8P 

14.1 

76 

8P 

12.3 

75 

lOP 

12.2 

74 

lOP 

14.6 

75 

lOP 

14.1 

76 

lOP 

12.2 

74 

Mittern. 

12.6 

75 

IIP 

14.9 

74 

Mittem 

14.0 

75 

Mittern. 

12.1 

75 

X.  4 

2a 

14.2 

75 

Mittern. 

14.1 

75 

IX.  24 

Oa 
4» 

(;a 

13.2 
13.4 
13.6 

77 
78 
76 

IX.  29 

2a 
4a 

6a 

12.4 
11.9 
12.1 

74 
74 
74 
74 

4a 

6a 

8a 

lOa 

14.1 
14.1 
14.4 
14.3 

75 
76 
76 
75.4 

X.   7 

1» 
2  a 

3a 

14.3 
14.6 
15.0 

76 
76 
75.5 

8a 

14.1 

76 

8a 

12.2 

Mittag 

14.5 

75 

4a 

14.9 

75 

IQa 

14.9 

76 

lOa 

12.4 

75 

5a 

14.2 
14.4 

75 
75.5 

Mittag 

14.4 

76 

Mittag 

12.8 

75 

IP 
2P 

14.6 
14.5 

75 
75.5 

6» 

2P 

14.6 

76 

2P 

13.3 

75 

5P 

14.8 

74 

7a 

14.7 

76 

4P 

14.6 

77 

4P 

13.2 

76 

6P 

14.7 

74.5 

8a 

14.7 

75.5 

tiP 

15.1 

77 

6P 

13.1 

75 

7P 

14.7 

75 

9a 

14.6 

75 

8P 

15.4 

74 

8P 

12.6 

74 

8P 

14.8 

74 

loa 

15.3 

74.5 

lOP 

15.6 

75 

lOP 

12.6 

75 

9P 

14.8 

74.5 

IIa 

15.0 

75 

Mittern 

16.1 

75 

Mittern 

12.6 

75 

lOP 
IIP 

14.7 
14.6 

75 
74.5 

Mittag 

15.2 

75 

IX.  25 

2a 

16.1 

74 

IX.  30 

Oa 

12.6 

74.5 

Mittern 

14.6 

74.5 

IP 

15.6 

74.5 

4a 

15.9 

74 

4a 

12.1 

74 

X.  5 

la 

14.6 

75 

2P 

15.8 

75 

6a 

15.6 

75 

6a 

12.2 

75 

oa 

14.5 

76 

3p 

15.7 

75 

8a 

15.8 

71 

8a 

12.8 

74 

3a 

14.2 

75.4 

4P 

15.4 

75 

10a 

16.0 

73.5 

10» 

13.6 

74 

4a 

13.4 

75 

1        5P 

16.4 

74.5 

Mittag 

16.1 

75 

Mittag 

15.3 

75 

5a 

13.6 

74.5 

Gl' 

16.4 

73.5 

2P 
4P 

15.5 
14.6 

74 

74 

2P 
4P 

14.4 
14.6 

72 

73 

6a 

7a 
8a 

13.2 
14.2 
14.2 

75 
75 
75 

7P 
8P 

18.1 
18.6 

72 
71 

6P 

14.7 

73.5 

6P 

14.4 

74 

9a 

14.3 

75.5 

9P 

19.3 

68 

8P 

14.6 

75 

8P 

14.2 

75 

loa 

14.4 

75.5 

lOP 

18.6 

69 

lOP 

14.9 

74 

lOP 

13.0 

74 

IIa 

14.5 

75.5 

IIP 

18.7 

69 

Mittern 

.     14.6 

74 

Mittem 

12.6 

74 

Mittag 

14.5 

75.5 

Mittern 

18.7 

70 
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Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

Datum       Zeit 

°G 

=  1.02 

Datum 

Zeit 

"C 

=  1.02 

+ 

+ 

4- 

1 

■+■ 

1874 

1» 

17.5 

70 

1874 

IP 

11.4 

77.5 

1874 

la 

6.4 

78 

1874 

IP 

5.1 

76.5 

X.       S 

oa 

17.6 

69 

X.  10        ip 

11.2 

77 

X.   13 

2a 

6.5 

77.5 

X.    15 

2P 

5.1 

77 

3a 

18.0 

68 

3p 

10.9 

76 

3a 

6.2 

76.5 

3P 

5.0 

77 

4a 

1S.5 

65 

4P 

11.8 

76.5 

4a 

5.9 

76.5 

4P 

4.9 

77 

Sa 

18.6 

66 

5P 

11.7 

82 

5a 

5.7 

76 

5P 

4.8 

78 

6a 

19.1 

66 

6P 

11.7 

81 

6a 

5.6 

76 

6P 

4.7 

78 

7a 

19.1 

66 

7p 

12.4 

80 

7a 

5.6 

76 

7P 

4.6 

78 

8a 

18.9 

66 

SP 

11.4 

79 

8a 

5.1 

76.5 

SP 

4.6 

78 

9a 

18.9 

G5..i 

9P 

12.1 

75.8 

ga 

5.1 

77 

9P 

4.2 

78 

lOa 

18.S 

69.5 

lOP 

11.9 

76 

loa 

5.1 

77 

lOP 

4.1 

78 

IIa 

18.7 

6!) 

HP 

12.1 

7G 

Ha 

5.2 

77 

HP 

4.1 

78 

Mittag 

18.G 

70 

Mittern. 

11.8 

75 

Mittag 

5.4 

78 

Mittern. 

4.1 

78 

IP 

18.4 

67 

X.   11 

la 

11.6 

77 

IP 

5.6 

77 

X.    16 

la 

3.7 

78 

2l> 

18.1 

70 

2a 

11.2 

78.r, 

2P 

5.6 

77 

2a 

3.8 

78 

3[> 

17.2 

71.5 

3a 

11.2 

79 

3P 

5.6 

77 

3a 

4.0 

77.5 

41' 

17.0 

72 

4a 

11.5 

79 

4P 

5.6 

77 

4a 

4.1 

77 

öl' 

18.1 

70 

5a 

11.2 

80 

5P 

5.5 

7G.5 

5a 

4.1 

77 

61' 

18.1 

70 

6a 

10.1 

79 

6P 

5.5 

76 

6a 

3.9 

77 

7p 

18.2 

70 

7a 

8.6 

SO 

7P 

5.6 

77 

7a 

3.9 

77 

SP 

18.3 

70.D 

8a 

8.1 

77 

SP 

5.1 

76 

8a 

4.1 

77 

9P 

18.2 

70.5 

ga 

8.1 

76 

9P 

5.1 

77 

9a 

4.1 

77 

lOP 

17.2 

69 

loa 

8.1 

75 

lOP 

5.1 

77 

lOa 

4.1 

77 

IIP 

15.8 

68 

IIa 

9.2 

76 

HP 

5.0 

76 

Ha 

4.0 

77 

Mittern. 

15.1 

72 

Mittag 

9.7 

78 

Mittern. 

5.0 

76 

Mittag 

3.7 

77 

X.      9 

la 

15.1 

73 

IP 

9.8 

76 

X.   14 

la 

4.8 

76 

IP 

3.8 

77 

2a 

15.0 

7-2 

2P 

10.1 

76 

2a 

4.6 

76 

2p 

4.0 

76.5 

3a 

15.0 

74 

3P 

10.4 

76 

3a 

4.6 

77 

3P 

4.1 

76 

4a 

14.3 

74 

4P 

10.3 

76 

4a 

4.6 

77.5 

4P 

3.6 

75 

öa 

15.4 

74.5 

5p 

9.9 

78 

5a 

5.1 

78 

5p 

3.5 

74 

6a 

15.2 

74.5 

6p 

9.9 

77 

6a 

5.2 

78 

6p 

3.5 

74 

7a 

15.1 

74 

TP 

9.8 

76. 5 

7a 

5.1 

78 

7p 

3.7 

75 

8a 

15.2 

74.6 

8P 

9.8 

77 

Sa 

5.1 

78 

SP 

3.9 

76 

9a 

15.2 

75 

9P 

9.2 

78 

9a 

5.2 

77 

9p 

3.4 

77 

lOa 

14.6 

78 

lOP 

9.2 

78 

10a 

5.8 

75.5 

lOP 

3.6 

77 

IIa 

14.2 

J    i 

HP 

9.1 

78 

IIa 

6.1 

76 

HP 

3.4 

77 

Mittag 

14.4 

i    i 

Mittern. 

9.1 

77 

Mittag 

6.0 

76 

Mittern. 

3.4 

77 

IP 

14.1 

75 

X.   12 

la 

8.8 

77 

IP 

5.8 

76 

X.   17 

la 

3.4 

77 

2P 

14.1 

75 

2  a 

9.4 

76 

2P 

5.7 

76 

2a 

3.4 

77 

3P 

13.8 

76 

3a 

10.2 

76.5 

3p 

5.7 

76 

3a 

3.1 

78 

4P 

12.6 

77 

!         4a 

12.0 

77 

4P 

5.6 

76 

4a 

3.1 

78 

5P 

13.8 

70 

5a 

12.0 

78 

5P 

5.7 

76 

5a 

2.9 

78 

6p 

13.1 

75 

6a 

12.2 

77.5 

6P 

5.4 

77 

6a 

3.3 

78 

7P 

13.3 

7G.5 

7a 

12.5 

76.5 

7P 

5.5 

76.5 

7a 

3.4 

78 

SP 

12.1 

76.5 

Sa 

12.6 

77 

SP 

5.5 

76.5 

8a 

3.2 

78 

9P 

12.1 

1  1 

9a 

12.2 

77 

9p 

4.9 

76.5 

9» 

3.3 

77.5 

10p 

12.2 

76 

lOa 

12.1 

77 

lOP 

4.3 

77 

lOa 

3.5 

78 

IIP 

ll.G 

76 

IIa 

12.1 

77 

HP 

4.5 

77 

Ha 

3.5 

78 

Mittern. 

11.0 

76 

Mittag 

11.9 

77 

Mittern. 

4.6 

77 

Mittag 

3.6 

78 

X.     10 

la 

11.3 

80 

IP 

9.4 

77 

X.    15 

la 

4.4 

77 

IP 

3.6 

78 

2a 

11.6 

79 

2P 

10.1 

78 

2a 

4.4 

76.5 

2P 

3.6 

78 

3a 

11.8 

78 

3P 

«.8 

78 

3a 

4.4 

77 

3p 

3.4 

79 

4a 

12.2 

78 

4P 

9.3 

78 

4a 

4.6 

76 

4P 

3.4 

79 

5a 

10.6 

SU 

jP 

8.1 

TS.r, 

5a 

4.6 

77 

5P 

3.4 

80 

6a 

10.9 

SO 

6P 

7.6 

79 

6a 

4.6 

76.5 

6P 

3.4 

80 

7a 

10.9 

so 

7P 

6.1 

80 

7a 

5.1 

76 

7p 

3.1 

79 

Sa 

10.8 

so 

SP 

G.O 

77 

8a 

4.8 

76.5 

8P 

3.0 

78 

9a 

10.9 

78 

9P 

6.0 

77 

9a 

4.8 

77 

9p 

2.G 

79 

loa 

10.9 

78 

lOP 

5.6 

t  i 

lOa 

4.9 

77 

lOP 

2.6 

79 

IIa 

11.0 

''* 

!    HP 

5.6 

7.S 

IIa 

.3.2 

88 

HP 

2.4 

79 

Mittag 

11.1 

1      TS 

Mittern. 

6.2 

" 

Mittag 

5.4 

1     88 

Mittern. 

2.4 

79 

26« 
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Sp.G. 

Sp.G. 

Sp.G. 

Sp.G. 

Datum 

Zeit 

Temp. 

=  1.02 
+ 

Datum 

Zeit 

Temp. 

=  1.02 
+ 

Datum 

Zeit 

Temp. 

=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

Temp. 

=  1.02 

+ 

1874 

1» 

3.1 

79 

1874 

iP 

3.5 

79 

1874 

la 

1.9 

78 

1874 

IP 

1.6 

76 

X.  18 

2» 

3.1 

79 

X.  20 

2P 

3.5 

79 

X.  23 

2a 

1.9 

78 

X.  25 

2P 

1.6 

76 

3a 

3.0 

79 

3P 

3.6 

79 

3a 

1.7 

78 

3p 

1.6 

76 

4a 

3.0 

79 

4P 

3.6 

79 

4a 

1.6 

78 

4P 

1.6 

76 

5a 

.   2.4 

80 

6P 

3.6 

79 

5a 

1.7 

77 

5p 

1.6 

77 

6" 

2.4 

80 

5P 

3.5 

79 

6a 

1.7 

77 

6p 

1.6 

77 

7a 

2.4 

79 

7p 

3.4 

79 

7  a 

2.0 

78 

7P 

1.6 

77 

8" 

2.5 

79 

8P 

3.4 

79 

8a 

2.1 

78 

8P 

1.6 

77 

9a 

2.6 

80 

9P 

3.4 

79 

9a 

2.0 

78 

9p 

1.5 

77 

loa 

2.7 

80 

IOP 

3.2 

79 

loa 

1.9 

77.5 

IOP 

1.5 

70.5 

IIa 

2.7 

80 

IIP 

3.2 

79 

IIa 

2.0 

77 

HP 

1.5 

76 

Mittag 

3.4 

85 

Mittern. 

3.2 

79 

Mittag 

2.0 

77.5 

Mittern. 

1.5 

76 

Ip 

3.4 

79 

X.  21 

Ik 

4.1 

79 

IP 

2.1 

78 

X.  26 

la 

1.4 

76.5 

2p 

3.1 

79 

2a 

3.8 

79 

2P 

2.2 

78 

2a 

1.4 

77 

3p 

3.2 

79 

3a 

4.1 

79 

3p 

2.3 

79 

3a 

1.3 

77.5 

4p 

3.3 

79 

4a 

3.1 

79 

4P 

2.1 

78.5 

4a 

1.1 

77 

5p 

3.3 

78 

öa 

3.3 

79 

5P 

2.1 

79 

5a 

1.2 

77 

6p 

3.2 

78 

6a 

3.4 

78.5 

6p 

1.8 

78 

6a 

1.2 

77 

7p 

3.1 

78 

7a      . 

3.6 

77 

7P 

1.8 

78 

7a 

1.4 

78 

8r 

2.6 

78 

8a 

3.9 

77 

8P 

1.8 

78 

8a 

1.6 

78 

;ip 

2.6 

78 

9a 

3.4 

77.r, 

9P 

1.8 

78 

9a 

2.1 

77 

10p 

3.1 

78.5 

10» 

34 

77.5 

IOP 

1.8 

78 

lOa 

1.7 

76.5 

ilr 

2.6 

78 

IIa 

3.3 

78 

HP 

1.9 

78 

Ha 

1.9 

76 

Mittern. 

2.6 

78 

Mittag 

3.2 

78 

Mittern. 

1.9 

78 

Mittag 

2.0 

76 

X.  19 

la 

2.6 

78 

IP 

3.1 

76 

X.  24 

la 

1.9 

78 

IP 

2.0 

74 

2a 

2.5 

77.5 

2P 

2.8 

77 

2a 

1.9 

78 

2P 

2.2 

73 

3a 

2.5 

78 

3p 

2.9 

77 

3a 

1.8 

78 

3P 

2.2 

73 

4a 

2.5 

78 

4P 

3.0 

77 

4a 

1.8 

78 

4P 

2.4 

74 

5a 

2.5 

78 

5p 

3.4 

77 

4a 

1.8 

78 

5p 

2.2 

78 

Ca 

2.4 

78 

6P 

3.5 

76 

5a 

1.8 

77.5 

6P 

2.2 

78 

7a 

2.4 

78 

7P 

3.6 

77 

7a 

1.7 

77 

7p 

2.1 

77 

8a 

2.6 

78.5 

8P 

4.3 

77 

8a 

1.7 

77 

SP 

1.9 

76 

9a 

2.8 

78 

9P 

3.3 

77 

9a 

19 

77.5 

9p 

1.7 

75 

loa 

2.9 

79 

IOP 

2.6 

77 

lOa 

1.9 

77.5 

IOP 

1.7 

75 

na 

3.1 

79 

IIP 

2.6 

77 

IIa 

1.9 

78 

HP- 

1.6 

75 

Mittag 

3.1 

79 

Mittern. 

2.8 

77 

Mittag 

1.8 

78.5 

Mittern. 

1.6 

75 

IP 

2.8 

79 

X.  22 

la 

2.5 

75 

Ip 

1.8 

78 

X.  27 

la 

1.6 

73 

2P 

2.8 

79 

2a 

2.5 

75.5 

2P 

1.8 

78 

'         2a 

1.7 

73 

3P 

2.7 

78.5 

3a 

2.5 

76 

3P 

1.8 

78 

3a 

1.2 

73 

4P 

2.6 

78.5 

48 

2.4 

77 

4P 

1.8 

78 

4a 

1.4 

73 

5P 

2.4 

79 

5a 

2.4 

77 

5P 

1.5 

78 

öa 

1.4 

74 

6P 

2.1 

79 

6a 

2.4 

77 

6p 

1.5 

78 

6a 

1.3 

74 

7P 

2.1 

79 

7a 

2.2 

77 

7P 

1.5 

78 

7a 

1.6 

74 

SP 

2.6 

79 

8a 

2.5 

77 

8P 

1.5 

78 

8a 

1.8 

75 

9P 

2.1 

79 

9a 

2.5 

78 

9P 

1.1 

80 

9a 

2.0 

75 

IOp 

2.0 

79.5 

loa 

2.4 

78 

IOP 

1.1 

80 

loa 

2.2 

75 

IIP 

2.0 

79.5 

IIa 

2.3 

77 

HP 

1.4 

80 

Ha 

2.3 

75 

Mittern. 

2.1 

80 

Mittag 

2.7 

77 

Mittern. 

1.4 

80 

Mittag 

2.6 

75 

X.  20 

la 

2.2 

80 

IP 

2.7 

77 

X.    25             la 

1.6 

78 

IP 

2.8 

76 

2a 

2.2 

80 

2P 

2.7 

76 

2a 

1.5 

78 

2p 

2.7 

76 

3a 

2.1 

80 

3P 

2.7 

76 

3a 

1.6 

78 

3p 

2.6 

76 

4a 

2.0 

80 

4P 

2.6 

76.5 

4a 

1.6 

78 

4P 

2.6 

76 

5a 

2.1 

79 

5p 

2.6 

77 

5a 

1.6 

78 

5p 

— 

— 

6a 

3.0 

79 

6p 

2.6 

77 

6a 

1.5 

77.5 

6p 

2.1 

70 

7a 

3.1 

79 

7P 

2.6 

77 

7a 

1.4 

76 

7P 

— 

— 

8a 

3.2 

79 

8p 

2.3 

77 

8a 

1.4 

77 

8p 

1.9 

76 

9a 

3.2 

79 

9P 

2.1 

77 

9" 

1.6 

77 

9p 

— 

— 

10a 

3.1 

79 

lOP 

2.1 

77 

lOa 

1.6 

77 

10p 

2.2 

77 

IIa 

3.3 

79 

HP 

2.1 

77.5 

Ha 

1.5 

78 

HP 

— 

— 

Mittag 

3.6 

79 

Mittern. 

2.0 

78 

.Mittag 

1.4 

78 

Mitteru. 

2.2 

77 
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Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

Datum 

1 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

■  °C 

=  1 .02 

+ 

Datum 

Zeit 

"C 

=  1.02 
+ 

1874 

2» 

2.1 

77.5 

1874 

2a 

2.3 

77 

1874 

2a 

3.5 

74 

1874 

2a 

2.4 

78 

X.  28 

4a 

2.1 

XI.  7 

Ga 

2.5 

77 

XI.   17 

Ca 

3.4 

75 

XI.  27 

6a 

3.0 

78 

G» 

l.G 

75.5 

10a 

2.4 

78 

10a 

4.0 

71 

loa 

3.3 

78 

8» 

1.6 

76 

2P 

2.6 

79 

2P 

4.6 

72 

2P 

3.G 

78 

10» 

2.4 

-, 

GP 

2.7 

78 

GP 

4.4 

71 

Cp 

3.9 

78 

Mittag 

2.4 

7(j 

lOP 

2.1 

78 

lOP 

4.6 

71 

lOP 

3.6 

77 

2P 

2.5 

7i; 

7G 

XI.  8 

2.> 

1..9 

SO 

XI.   18 

2a 

5.4 

65 

XI.  28 

2a 

3.2 

77.5 

Gl> 

2.1 

0" 

2.2    ' 

78 

Ga 

4.6 

G9.r. 

6a 

3.1 

78 

101' 

2.1 

77 

10a 

2.1 

78 

loa 

4.6 

75 

loa 

3.0 

77.5 

X.  29 

2» 

2.1 

77 

2P 

2.6 

78 

2P 

4.7 

74 

2P 

3.9 

77.5 

Ga 

2.0 

78 

GP 

2.G 

78 

GP 

4.2 

74 

GP 

4.1 

77 

10a 

2.4 

7G 

lOP 

2.2 

78 

lOP 

2.3 

78.5 

lOP 

3.G 

77 

2P 

3.1 

75 

XI.  9 

2a 

l.G 

80 

XI.   19 

2  a 

2.4 

78 

XI.  29 

2a 

4.2 

77 

6P 

3.1 

75 
74 

74 

Ca 

2.1 

79 

Ca 

2.8 

79 

6a 

3.6 

77 

lOP 

1.9 

10a 

2.4 

78 

loa 

4.4 

79 

loa 

3.6 

78 

X.  30 

2a 

l.G 

2p 

2.7 

78.5 

2P 

4.4 

79 

2P 

3.9 

78 

Ca 

l.G. 

77 

GP 

2.6 

78 

GP 

4.2 

74 

GP 

3.9 

78 

lOa 

2.1 

*  * 

lOP 

2.5 

78 

lOP 

3.G 

75 

10p 

4.1 

78 

2P 

2.G 

78 

GP 
lOP 

2.G 
2.6 

77 

xr.  10 

2a 

2.1 

77 

XI.  20 

2a 

3.4 

75 

XI.  30 

2a 

4.3 

78 

i  7 

Ga 

2.0 

77 

Ga 

2.9 

7G.5 

Ga 

4.1 

77 

X.  31 

2a 

Ga 

loa 

2P 

2.5 
2.2 

73 
72 

loa 
2P 

2.8 
3.5 

78 
77 

loa 
2P 

3.2 
3.9 

7C 

7G 

loa 
2P 

5.0 
3.7 

55') 

77 

2.8 
3.0 

73 
72 

GP 
lOP 

3.4 

2.7 

77 

77 

GP 
lOP 

3.6 
3.G 

7G 
7G 

Cp 

lOP 

3.4 
3.5 

77 
74 

GP 

2.G 

72 

XI.  11 

2a 

2.5 

77 

XI.  21 

2a 

3.0 

77 

XII.    1 

2a 

3.2 

77.5 

lOP 

2.G 

74 

Ga 

2.6 

77 

Ga 

2.6 

77 

Ga 

2.8 

77 

XI.  1 

2a 

2.5 

1o 

loa 

2.6 

77 

10a 

2.7 

7G 

lOa 

3.3 

77.5 

Ga 

2.6 

73 

2P 

2.5 

77 

2p 

2.8 

7G 

2p 

3.4 

77 

10a 

2.8 

73 

Op 

2.6 

74 

Gp 

3.1 

75 

Gp 

3.0 

77 

2p 

2.7 

70 

lOP 

2.2 

70 

lOP 

3.0 

75 

10» 

2.4 

77 

6P 

2.4 

76 

XI.   12 

2a 

2.3 

73 

Xr.  22 

2a 

2.7 

75 

XII.    2 

2a 

3.2 

77 

lOP 

2.1 

76 

Ga 

2.8 

73 

Ga 

3.1 

75 

Ga 

3.1 

77 

XI.  2 

2a 

1.8 

76-5 

loa 

4.6 

74 

10a 

3.4 

75 

loa 

3.2 

77.5 

Ga 

1.8 

78 

2P 

4.8 

75 

2P 

2.7 

78 

2P 

3.0 

77 

10a 

2.4 

78 

GP 

4.6 

75 

GP 

2.8 

78 

Gp 

3.0 

77 

2P 

2.6 

78 

lOP 

3.9 

G9.5 

lOP 

2.9 

77 

IOP 

2.7 

77 

CP 

2.5 

78 

XI.  13 

2a 

2.5 

70 

XI.  23 

2a 

2.7 

77 

XU.    3 

2  a 

2.6 

77 

lOP 

2.2 

78 

Ga 

3.1 

72 

Ga 

2.G 

7C.5 

Ga 

2.5 

77.5 

XI.  3 

Oa 

2.4 

78 

loa 

3.7 

70 

loa 

2.9 

79 

lOa 

3.2 

76 

Ca 

2.6 

78 

2P 

4.6 

73 

2P 

3.0 

75 

2P 

3.3 

76.5 

lOa 

3.1 

78 

6p 

4.2 

73 

GP 

2.7 

75 

6P 

2.8 

75.5 

2P 

4.0 

78 

lOP 

3.1 

73 

lOP 

2.1 

79 

IOP 

2.9 

76 

6P 
lOP 

5.1 
2.5 

78 
78 

XI.   14 

2  a 
Ga 

3.0 
3.1 

73 

XI.   24 

2a 

Ga 

1.9 
2.2 

78.5 
79 

XII.    4 

2a 
6a 

2.6 

2.8 

76.5 
76 

XI.  4 

2a 
Ga 

2.G 
2.4 

78 
78 

loa 

4.1 

70 

lOa 

3.0 

78 

lOa 

3.1 

75.5 

2P 

4.3 

73 

2P 

3.4 

7G 

2P 

3.6 

76 

lOa 
2P 

2.6 
3.1 

78 
78 

6p 

4.4 

70 

Gp 

4.1 

74 

6p 

3.6 

76 

lOP 

4.0 

72 

lOP 

4.1 

76.5 

IOP 

3.5 

75.5 

6P 

3.1 

78 

lOP 

2.9 

78 

XI.  15 

2a 

3.0 

74 

XI.  25 

2a 

3.7 

77 

XII.    5 

2a 

3.5 

76 

XI.  0 

2a 

2.8 

78 

Ga 

2.8 

75 

6a 

3.2 

77 

6a 

3.4 

76 

1 

Ga 

3.1 

78 

loa 

2.8 

75 

10a 

3.3 

77 

,      lOa 

3.8 

.     72 

'      loa 

3.6 

78 

2P 

2.9 

77 

2P 

3.5 

77 

2P 

3.8 

1     72 

2P 

4.2 

78 

GP 

2.5 

77 

Gp 

2.9 

78 

CP 

3.6 

73 

6p 

3.4 

78 

lOP 

2.2 

78.5 

lOP 

2.3 

78 

IOP 

3.6 

72 

lOP 

3.5 

78 

XI.  6 

2a 

6a 
i       loa 

2.6 
3.1 
3.6 

77.5 

77 

77 

XI.  16 

2a 
Ga 

2.1 

2.3 

79 

78.5 

XI.  26 

2a 
6a 

2.2 
2.1 

79 

78 

XII.   6 

2a 
Ga 

j 

3.4 
3.1 

72 

72.5 

loa 

3.3 

77.5 

10a 

2.9 

78 

lOa 

3.1 

68 

2P 

3.4 

73 

2P 

3.7 

77 

2P 

4.1 

78 

2P 

3.0 

70 

GP 

3.3 

75 

6P 

3.9 

77 

Cp 

4.3 

77.5 

6P 

3.5 

75 

,      IUP 

2.6 

77 

lOP 

3.6 

74 

IOP 

3.6 

78 

IOP 

1     2.7 

77 

')  Wii 

irscheii 

iliih  du 

rill  das 

X'iele,   sc 

lUi'U   vfj 

n  den 

bergen  Ii 

erabstriiu 

jende  P 

egenwa 

sser. 
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Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Pattim 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

Datiini 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

Datnm 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

1874 

2a 

2.1 

77 

1874 

2  a 

3.8 

76 

1874 

2a 

4.1 

77 

1874 

2a 

10.3 

7G 

XII.    7 

6a. 

2.3 

78 

Xn.  17 

6a 

4.9 

77 

XII.  25 

4a 

4.0 

79 

XII.  30 

4a 

10.6 

76 

10* 

2.G 

78 

loa 

4.6 

74 

6a 

4.2 

77 

6a 

11.6 

75 

2P 

3.0 

76.5 

2p 

4.6 

76 

■  8a 

4.5 

76 

8a 

10.7 

75 

6p 

3.0 

76.5 

6p 

4.5 

76 

loa 

5.1 

75 

10a 

10.6 

76 

lOP 

2.8 

77 

10p 

4.1 

76 

Mittag 

4.2 

76 

Mittag 

10.6 

76 

XTI.    8 

2a 

2.6 

77 

2P 

5.2 

78 

2P 

11.1 

76 

61 

3.0 

77 

XII.  18 

2  a 

4.1 

70 

4P 

5.8 

78 

4P 

11.0 

75 

loa 

3.1 

76 

6a 

4.3 

G6 

6p 

5.8 

77 

6p 

11.1 

75 

2P 

3.8 

77 

loa 

4.6 

68 

8P 

5.9 

76 

8P 

11.3 

74 

Gp 

4.6 

76 

2P 

4.6 

70 

lOP 

6.6 

78 

10p 

10.9 

75.5 

lOP 

4.2 

76 

6p 

4.7 

69 

Mittern. 

6.7 

77.5 

Mittern. 

10.9 

75.5 

XU.    9 

2a 

3.9 

76 

IOP 

4.1 

74 

XII.  2G 

2  a 

6.8 

77 

xn.3i 

2a 

11.1 

75 

6a 

4.0 

75 

4a 

7.0 

78 

4a 

11.3 

75 

10a 

4.5 

76 

XII.  19 

2a 

4.1 

75 

6a 

7.2 

74 

6a 

11.3 

75 

2p 

5.1 

75.5 

6a 

4.1 

75 

8a 

7.3 

74 

8a 

11.4 

75 

6p 

4.9 

76 

loa 

4.6 

75 

10a 

8.6 

74 

10a 

11.4 

77 

lOP 

4.2 

75 

2P 

5.0 

70 

Mittag 

8.8 

75 

Mittag 

11.8 

75.6 

XII.  10 

2a 

3.5 

76 

6P 
lOP 

5.0 
5.1 

70 
72 

2P 

9.1 

74 

2p 

12.6 

76 

6a 

3.4 

76 

4P 

8.8 

75 

4P 

12.0 

76 

10> 

4.0 

76.5 

6p 

7.8 

74 

6p 

12.6 

76 

2P 

4.3 

76 

XII.  20 

2a 

4.9 

71 

8P 

7.6 

74 

8P 

12.3 

77 

6P 

3.5 

76 

6a 
loa 

5.0 

70 
70 

IOP 

10.1 

74 

10p 

12.4 

76 

lOP 

3.2 

77 

5.1 

Mittern. 

9.8 

74 

Mittern. 

11.6 

76 

XII.  11 

2a 

3.0 

77 

2p 
6p 

lOP 

4.5 
5.6 
4.6 

47 
43 
68 

XII.  27 

2a 

8.6 

74 

1875 

2  a 

11.6 

76 

6a 
loa 

2.9 
3.5 

76 

78.5 

4a 
6a 

7.4 
•     7.0 

75 
76 

I.     1 

4a 
6a 

11.6 
12.0 

76 

77 

2P 

3.6 

79 

8a 

7.1 

76 

8a 

12.1 

76 

6p 

3.4 

78 

XII. 21 

2a 

4.3 

70 

10a 

7.1 

75 

10a 

12.8 

77 

lOP 

3.1 

78 

6a 

loa 

4.1 
4.6 

70 
72 

Mittag 

7.1 

75 

Mittag 

13.1 

77 

XII.  12 

2a 
Sa 

3.0 
3.1 

78 
78 

2P 

6p 

IOP 

5.1 
5.0 

4.8 

69 
68 
69.5 

2P 
4P 

7.3 
7.6 

74 
73.5 

2p 
4P 

13.6 
13.3 

77 
77 

lOii 

3.6 

78.5 

6p 

8.3 

75 

6p 

13.3 

77 

2P 

4.0 

78 

8p 

7.9 

75 

8P 

13.2 

77 

6P 

3.2 

78 

,-. 

IOP 

8.2 

75,5 

IOP 

14.1 

77 

IOp 

3.6 

80 

XII.  22 

0;i 

6a 

4.2 

3.8 

70 
70 

Mittern. 

8.7 

76 

Mittern. 

13.8 

77 

XII.  13 

2» 

3.1 

79 

loa 

4.G 

73 

XII.  28 

2a 

8.9 

75 

I.    2 

2a 

13.0 

78 

6'' 
IQa 

3.G 
3.7 

79 
79 

2P 
6P 

4.7 
4.5 

73 
75 

4a 
6a 

8.9 
8.8 

75 
76 

4a 

6a 

14.1 
14.3 

77 
77 

2P 

5.3 

79 

IOP 

4.1 

77 

8a 

8.6 

76 

8a 

14.1 

77 

6p 

4.8 

79 

10a 

9.8 

75 

loa 

14.1 

77 

IOP 

4.G 

77 

XII.  23 

2a 

3.8 

77 

Mittag 

10.5 

75 

Mittag 

14.1 

76 

XII.  14 

2» 

4.7 

78 

6a 

3.9 

77 

2p 

11.8 

75 

2P 

14.4 

77 

(Ja 

4.3 

72 

lOa 

4.6 

75 

4P 

11.9 

75 

4P 

14.6 

77 

lOa 

4.4 

75 

2p 

4.5 

76 

6p 

12.4 

77 

6p 

14.1 

76 

2P 

4.6 

77 

6p 

4.3 

77 

SP 

11.9 

78 

8P 

13.8 

76 

6p 

4.7 

71 

IOP 

3.6 

80 

IOP 

11.1 

78 

IOP 

13.8 

77 

IOP 

4.6 

71 

Mittern. 

3.2 

79 

Mittern. 

10.5 

78 

Mittern. 

13  6 

77 

XII.  15 

23 

4.G 

70 

XII.  24 

2a 

3.1 

78 

XII.  29 

2a 

10.3 

78 

I.    3 

oa 

14.0 

77.5 

6a 

4.6 

70 

4" 

4.0 

78 

4a 

10.1 

77 

4a 

14.1 

77.5 

loa 

4.8 

70 

6^' 

4.0 

77.5 

6a 

10.3 

76 

Ga 

14.2 

78 

2p 

4.1 

74 

8^ 

4.1 

78 

8a 

10.2 

76 

8a 

13.8 

78 

Gp 

35 

74 

10» 

3.9 

78 

lOa 

10.1 

76 

loa 

13.6 

78 

IUP 

3.5 

77 

Mittag 

4.4 

78 

Mittag 

10.8 

75 

Mitlag 

14.0 

78 

XII.  IG 

2a 
Ga 

3.1 
2.9 

70 

2P 

4P 

4.0 
4.3 

78.5 
78 

2P 
4v 

11.4 
11.1 

77 
76 

2P 
4P 

14.1 
14.1 

78 
76 

10a 

3.4 

75 

GP 

4.5 

78 

6p 

11.3 

76 

6p 

13.3 

77 

2P 

4.4 

78 

81' 

4.1 

78 

8P 

10.6 

76 

8P 

13.2 

76 

6P 

3.8 

77 

IOP 

4.2 

78 

10p 

10.6 

76 

lOp 

13.1 

75 

IOP 

4.1 

76 

Mittern. 

4.1 

78 

Mittern. 

10.9 

76 

Mittern. 

13.2 

75 
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Datum 

1 

Zeit 

Temp. 

Sp.G. 
=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

Temp. 
°C 

Sp.G. 

=  1.02 

Datum 

1 
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Temp. 

•°c 

Sp.G. 
=  1.02 

+ 

Datum  i 

Zeit 

1 

Temp. 
°C 

Sp.G. 
=  1.02 

1875 
1.4 

2» 

4a 

11.6 
11.6 

76 
76 

1875 
I.    9 

2» 

4a 

4.5 
4.4 

78 

78 

1875 
I.  14 

2» 
4» 

3.4 

:!.4 

76 

76 

1875           2» 
I.  19           4» 

3.6 
3.7 

76 
77 

6" 

8» 

11.8 
12.1 

77 
76 

6» 

8» 

4.2 
4.2 

"S 
78 

8» 

3.1 
3.1 

77 
77 

6» 
Sa 

3.7 
3.8 

76 
76 

10» 
Mittag 

13.2 
13.0 

76 

76 

10» 
Mittag 

4.1 
4.0 

79 
79 

10» 
Mittag 

3.3 
3.4 

76 
76 

10» 
Mittag 

3.8 
4.5 

76 
76 

2P 
4P 

13.0 
12.6 

76 
76 

2P 
4P 

4.2 
4.2 

78.5 
78.5 

2P 
4P 

3.4 

3.4    1 

76 

77 

2P 
4P 

4.2 
5.6 

75 
65 

6P 
8P 

12.7 
12.6 

76 
76 

CP 
HP 

4.1 

3.9 

78 
78 

6P 
SP 

3.4 
3.4 

77 
76 

6P 
SP 

6.5 
4.6 

36 
70 

lOP 
Mittern. 

12.3 
12.1 

76 
76 

lüP 
Mittern. 

3.6 
3.2 

78 

78 

lOP 
Mittern. 

.3.1 
3.1 

78 
78.5 

lOP 

Mittern. 

1 

5.6 
5.1 

55 
56 

1.5 

2* 
4a 

12.0 
10.6 

76 
75 

I.  10 

2» 
4» 

3.7 
3.6 

79 
79 

I.  15 

2» 
4» 

3.1     j 
3.0    ' 

78 
78 

1.20 

4» 

6.0 

5.8 

59 
60 

6» 

8» 

9.8 
9.4 

74 

74 

6» 
8» 

3.4 
3.4 

79 
78.5 

6» 
8» 

3.0 
3.1 

78 
78 

6» 
8» 

5.1 
5.3 

62 
67 

10» 
Mittag 

9.8 
10.1 

75 
75 

in.i 

Mittag 

3.5 
4.1 

78 
79 

10» 
Mittag 

3.3 
3.3 

77.5 
77 

1 

10» 
Mittag 

5.6 
5.6 

66 
65 

2P 
4P 

10.6 
10.4 

75 
75 

j        2P 
4P 

4.1 
41 

SO 
80 

2P 
4P 

3.4 
3.4 

77 
77 

2P 
4P 

56 
5.6 

67 
67 

6p 
8P 

10.1 
10.0 

76 

77 

6p 

SP 

3.9 

3.8 

79.5 
79 

6P 
8P 

3.6 
3.5 

/  7 
77 

'        6p 
SP 

5.4 
5.1 

68 
68 

lOP 
Mittern. 

8.6 
8.0 

76 
7.5 

lOP 
Mittern. 

3.6 
3.6 

79.5 
79 

lOP 
Mittern. 

3.4 
3.1 

78 
7S 

lOP 
Mittern. 

6.2 
6.1 

13 
37 

I.  6 

2a 
4a 

6.6 
6.6 

75 
76 

I.  11            2» 
4a 

3.7 
3.6 

79 
79 

I.  16 

2a 

4a 

3.1 
3.2 

78 

77 

I.  21            2» 
4» 

6.0 
5.6 

67 
68 

6a 

5.8 
5.6 

77 
77 

(ia 

3.6 
3.6 

79 

78 

6» 
8» 

3.3 
3.4 

76 
76.5 

6» 
8» 

4.3 
4.6 

70 
70 

lOa 

Mittag 

6.1 
6.4 

75 
75 

10» 
Mittag 

3.6 

3.8 

78 
78 

10» 
Mittag 

4.0 
4.1 

76.5 
7(1 

10» 

Mittag 

5.1 
5.2 

74 
75 

2P 
4P 

7.1 
7.6 

74 
74 

2P 
4P 

4.0 
3.9 

74 
71 

2P 
4P 

3.8 
3.4 

77 
78 

2P 
4P 

5.2 
4.9 

76 
75 

6P 

8P 

6.8 
6.8 

76 
76 

6P 

8P 

3.8 
3.9 

70 
72 

6P 
SP 

3.5 
3.5 

78 
77.5 

6P 
SP 

4.9 
5.0 

75 
74 

lOP 
Mittern. 

6.4 
6.1 

'4 

lOP 
Mittern. 

3.5 
3.2 

73 
73 

lOP 
Mittern. 

3.1 
3.0 

76 

7(; 

lOP 
Mittern. 

5.1 
4.9 

75 

75.5 

I.  7 

2a 
4a 

5.6 
5.4 

77 
76 

I.  12 

2» 
4» 

3.1 
3.0 

73 
73 

I.  17 

2» 
4» 

2.9 
3.0 

76 

77 

1.  22 

2» 
4» 

4.6 

77 

6» 

8» 

5.1 
5.0 

76 
76 

6» 

8» 

3.0 
3.1 

74 
72 

6» 

8» 

3.1 
3.3 

78.5 
78.5 

6» 

8» 

4.3 

77 

10» 

Mittag 

5.2 
5.6 

78 

77 

10» 
Mittag 

3.5 
3.6 

71 
71 

10» 
Mittag 

3.4 
3.3 

77 
77 

10» 
Mittag 

4.4 

76 

2P 
4P 

5.5 
5.2 

77 
76 

2P 
4P 

3.8 
.3.9 

7.Ö 
76 

2  p 
4P 

3.3 
3.6 

7i; 

7(i 

2P 
4P 

5.2 

76 

6p 

8P 

5.3 
5.1 

76 
76 

6P 

8P 

3.8 
3.9 

75 
75 

6P 
SP 

3.5 
3.3 

76 
76 

6P 

SP 

5.0 

76 

lOP 
Mittern. 

5.1 
4.7 

76 
76 

lOP 
Mittern 

3.6 
3.5 

76 
76.5 

lOP 
Mittern 

3.3 
3.2 

76 
77 

lOP 
Mittern. 

5.1 

76 

1.  8 

2a 
4a 

4.3 
4.1 

77 

77 

I.  13 

2» 
4» 

3.5 
3.4 

76 

77 

I.  18 

■7a 

4» 

3.6 
3.5 

77 
77 

I.  23 

2» 

6» 

5.0 
5.1 

76 
76 

6» 

8» 

3.4 
3.3 

77 
77 

6» 
8» 

3.5 
3.6 

77 
77 

6» 
8» 

3.5 
4.0 

78 
78 

10» 
2P 

5.4 
5.4 

77 
77 

10» 
Mittag 

4.1 
4.1 

77 
77 

10» 
Mittag 

4.1 
4.3 

74.5 

75 

10» 
Mittag 

3.6 
3.9 

77 
77.5 

6P 
lOP 

5.6 
5.0 

75 

75.5 

2P 
4P 

4.1 
4.2 

77 
7S 

1        2P 
1        4P 

4.1 
4.1 

76 
76 

2P 
41' 

4.1 

1     ^-1 

78 

78 

I.  24 

2» 
6» 

4.7 
4.8 

75 
76 

6P 
8P 

4.6 
4.6 

78 
78 

6p 
8P 

4.1 
4.0 

76 
76 

6P 

8P 

1     4.2 
1     4.1 

77.5 
77 

10» 
2P 

4.9 
5.3 

76 
75.5 

lOP 
Mittern 

4.4 
4.2 

77 
1  1 

1       lOP 
i  Mittern 

3.7 
3.4 

76 
76 

lOP 
Mittern 

3.8 
3.6 

76 
76 

6P 
lOP 

5.1 
5.1 

76 
76 
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Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

1875 

2» 

4.7 

76 

1875 

2a 

.5.1 

77 

1875 

2a 

6.4 

75 

1875 

2a 

16.9 

73 

I.  25 

6» 

4.8 

76 

I.  30 

6a 

4.6 

77 

II.  7 

4a 

6.3 

75 

II.  12 

4a 

16.6 

74 

10" 

3.8 

78 

10a 

5.4 

77 

6a 

6.1 

75 

6a 

16.6 

74 

Mittag 

4.1 

77.5 

2P 

5.3 

75.5 

8a 

6.3 

76 

8a 

17.1 

74 

2P 
■4P 

4.0 
4.1 

79 
79 

6P 

5.0 

76 

loa 

7.4 

76 

10a 

16.9 

71 

101' 

4.7 

76 

Mittag 

7.8 

76 

Mittag 

17.1 

71 

6P 

4.0 

79.5 

2p 

12.0 

77 

2P 

17.3 

71.5 

8P 

3.9 

79 

1.  31 

2  a 

4.9 

77 

4P 

12.0 

76 

4P 

17.2 

71 

lOP 

3.1 

79 

6a 

5.4 

76 

6P 

12.1 

78 

6p 

17.1 

70 

Mittern. 

3.4 

79 

loa 
2P 

5.6 
5.6 

74 
74 

8p 
101' 

11.3 
11.6 

78 

78 

8p 
lOP 

17.1 
17.0 

71 
71 

6P 

5.6 

74 

Mittern. 

11.7 

78 

Mittern. 

17.1 

71 

I.  26 

2'i 

3.6 

79 

lOP 

5.6 

73 

4a 

3.7 

79 

II.  8 

2  a 

10.7 

77 

II.  13 

2a 

17.0 

71 

4» 

10.6 

77 

4a 

17.0 

71 

6a 

3.9 

79 

11.  1 

2a 

5.6 

73.5 

8^ 

3.9 

80 

6a 

6.0 

71 

6a 
8a 

10.4 
11.6 

76.5 
77 

6a 
8a 

16.7 
16.8 

71 
71 

10» 

3.1 

80 

10a 

5.9 

72 

Mittag 

3.1 

80 

2p 
6P 

5.6 

5.7 

75.5 
74 

10a 

Mittag 

13.2 
13.1 

76 

75 

loa 

Mittag 

17.4 
18.0 

71 
70 

21' 

3.1 

79 

lOP 

5.2 

74 

2p 

12.8 

75 

2P 

18.6 

68 

4P 

3.1 

79 

4P 

12.9 

75 

4P 

18.4 

68 

6p 

3.6 

79 

II.  2 

2» 

5.1 

74 

6p 

11.8 

74 

6P 

18.3 

68 

8P 

3.1 

79 

6a 

4.6 

74 

8p 

11.6 

74 

8P 

18.1 

68 

lOP 

3.1 

79 

loa 

4.8 

73 

lOP 

12.1 

75.5 

lOP 

17.9 

69 

Mittern. 

3.0 

79 

2r 

5.0 

75 

Mittern. 

12.2 

75 

Mittern. 

17.6 

69 

6P 

4.8 

74 

II.  9 

2  a 

12.4 

75 

II.  14 

2  a 

17.0 

68-5 

1.27 

2a 

2.7 

79 

lOP 

4.6 

74 

4a 

12.6 

74.5 

4a 

17.5 

69 

4a 

2.6 

79 

6a 

13.1 

74 

6a 

18.1 

69 

6» 

2.8 

79 

II.  3 

2a 

4.5 

74 

8» 

13.2 

74 

8a 

18.6 

68 

8»- 

2.7 

79 

6a 

4.6 

74 

loa 

13.4 

74 

loa 

19.0 

64 

10» 

2.9 

79.5 

loa 

5.1 

74 

Mittag 

14.1 

75 

Mittag 

19.0 

63 

Mittag 

2.9 

79.5 

2P 

4.8 

74.5 

2p 

14.6 

72.5" 

2p 

19.5 

64 

GP 

4.5 

74 

4P 

14.8 

72 

4P 

20.0 

64 

2P 

2.9 

80 

lOP 

4.1 

76 

4P 

2.9 

80 

6p 

81' 

14.8 
14.9 

73 
73 

6p 

8p 

19.9 
19.6 

64 
64 

6P 

3.0 

81.5 

II.  4 

2  a 

3.6 

75 

8p 

2.9 

80 

6a 

3  8 

76 

10p 

14.4 

73 

lOP 

19.3 

64 

lOP 

2.8 

80 

10a 

^1 

77 

Mittern. 

14.3 

72.5 

Mittem. 

18.8 

64 

Mittem. 

2.6 

79 

2P 

4.1 

78 

II.  10 

Oa 

14.6 

72 

II.  15 

2  a 

19.4 

67 

6p 

4.1 

77 

4» 

14.6 

70 

4a 

19.6 

67 

I.  28 

2a 

4a 

2.6 

2.7 

80 
80 

lOP 

4.1 

78 

6a 

8a 

14.6 
14.9 

73 
73 

6a 

8a 

19.9 
20.0 

64.5 
64 

6a 

8a 

II.  5 

2a 

4.0 

78 

loa 

17.0 

72 

lOa 

20.2 

64 

2.8 
3.4 

80 
79 

6a 

4.1 

77 

Mittag 

17.1 

72 

Mittag 

20.4 

64 

loa 

3.9 

77 

lOa 

4.6 

77 

2p 

16.6 

70 

2P 

21.0 

64 

Mittag 

4.1 

76 

2P 

5.1 

76.5 

4P 

17.2 

71 

4P 

21.1 

64 

6p 

4.9 

76.5 

6P 

17.0 

71 

6p 

21.1 

64 

2p 

4.1 

77 

101' 

4.1 

78 

8P 

16.1 

71 

8P 

20.6 

64 

4P 

4.0 

76 

Mittern. 

4.0 

79 

lOP 

16.1 

72 

lOP 

19.8 

64 

6p 

4.0 

77.5 

Mittern. 

16.0 

72 

Mittern. 

20.1 

64 

81' 

4.1 

78 

II.  6 

2a 

3.8 

76 

11.  U 

Oa 

16.3 

72 

II.  16 

2a 

20.3 

64 

lOP 

4.6 

77 

4a 

4.0 

76 

4" 

16.4 

72 

4a 

20.3 

64 

Mittern. 

4.6 

77 

6a 

4.0 

76 

6a 

16.0 

73 

6a 

21.1 

63.5 

8a 

4.8 

77 

8a 

16.0 

73 

8a 

21.3 

63 

I.  29 

2a 

4.5 

77 

10a 

4.8 

78 

loa 

16.0 

72 

lOa 

21.0 

63 

4a 

4.5 

77 

Mittag 

5.1 

78 

Mittag 

16.1 

72 

Mittag 

21.1 

63 

6a 

4.5 

77 

2P 

5.7 

76.5 

2p 

16.3 

74 

2P 

21.0 

62.5 

8a 

4.6 

77.5 

4P 

5.8 

76.5 

4P 

16.3 

74 

4P 

21.0 

62.5 

lOa 

5.6 

76 

6p 

5.9 

75 

6P 

16.8 

74 

6P 

21.0 

63 

2p 

5.9 

76 

8p 

5.6 

76 

8p 

17.1 

74 

8P 

21.2 

63 

6p 

5.7 

76 

lOP 

5.6 

76 

lOP 

16.9 

74 

lOP 

21.4 

63 

lOP 

5.3 

76 

Mittern. 

5.7 

76 

Mittern. 

16.8 

74 

Mittern. 

21.4 

63 
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°C 
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+ 
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°C 

=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

•°C 

=  1.0-; 

+ 

Datum       Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

1875 

ga 

21.5 

63 

1875 

2a 

25.3 

54 

1875 

2a 

26.8 

44 

1875 

2a 

26.7 

46 

II.  17 

4a 

22.1 

63 

II.  22 

4a 

25.3 

53 

ir.  27 

6a 

26.7 

44 

iir.  9 

6a 

26.5 

46 

6a 

22.1 

64 

Ga 

25.6 

51.6 

10a 

27.0 

44.5 

loa 

26.9 

46 

8" 

22.5 

64 

8a 

25.6 

52 

2p 

27.2 

45 

2P 

27.6 

47 

lO» 

22.6 

64 

loa 

25.7 

52 

6P 

27.3 

46 

6p 

27.4 

48 

Mittag 

22.8 

64 

Mittag 

25.9 

52 

lOP 

26.9 

45 

!    lOp 

26.8 

49 

21' 

23.3 

63 

2P 

25.8 

53 

II.  2S 

2a 

26.6 

47 

in.  10 

2a 

26.4 

45 

4P 

23.5 

63 

4P 

25.6 

51 

6a 

26.6 

47 

6a 

26.6 

46 

6P 

22.2 

63 

6P 

25.7 

51 

10a 

26.6 

45 

loa 

26.8 

46 

SP 

22.1 

63 

8P 

25.6 

51 

2P 

27.6 

45 

2P 

27.4 

46 

10p 

22.3 

64.5 

lOP 

25.9 

53 

6P 

27.5 

45 

6P 

27.4 

46 

Mittern. 

22.4 

65 

Mittem. 

25.8 

53 

lOP 

27.0 

45 

lOP 

25.9 

42 

ir.  18 

2a 
4a 

22.4 
22.6 

64 
64 

II.  23 

2  a 
4a 

25.4 
25.6 

52 
52 

III.  1 

2a 
6a 

27.0 
26.9 

45 

45 

III.  11 

2a 
6a 

25.6 
25.6 

44 
44 

6> 

8a 

22.8 
23.0 

62 
62 

6a 

8a 

25.6 
25.7 

52 
51 

10a 
2P 

27.1 
27.7 

45 
44.5 

10a 
2P 

26.2 
27.0 

50 
47 

10" 

23.2 

62 

loa 
Mittag 

25.9 
25.3 

50 

50 

6P 

27.3 

45 

6P 

26.8 

48 

Mittag 

23.3 

62.5 

lOP 

27.1 

45 

lOP 

26.1 

50 

2P 

22.9 

63 

III.  2 

2a 

26.9 

45 

III.  12 

2a 

26.1 

49 

4P 

22.7 

63 

2P 

26.2 

47 

6a 

26.4 

45 

6a 

25.9 

50 

6P 

22.9 

63 

4P 

26.2 

47 

10a 

26.4 

47 

loa 

26.5 

50 

8P 

23.1 

63 

6p 

26.1 

50.5 

2p 

27.1 

45 

2P 

26.7 

48 

lOP 

23.1 

63 

8P 

26.2 

51 

6P 

27.1 

46 

6P 

26.6 

48 

Mittern. 

23.1 

63 

lOP 
Mittern. 

25.9 
25.9 

52 
52 

lOP 

26.8 

46 

10p 

26.3 

48 

II.  19 

2a 

23.1 

64 

III.  3 

2a 

26.8 

45 

III.  13 

2  a 

26.1 

48 

4a 

23.1 

64 

II.  24 

Oa 

25.9 

52 

6a 

26.4 

46 

6a 

25.9 

48 

e^ 

23.2 

61 

4a 

25.9 

52 

10a 

26,6 

46 

loa 

26.3 

48 

8» 

23.3 

61 

6a 

26.0 

50 

2P 

27.1 

46 

2P 

26.9 

48 

10^ 

23.6 

60 

8a 

26.1 

50 

6P 

27.1 

46 

6P 

27.1 

48 

Mittag 

24.6 

60 

loa 

26.3 

47 

lOP 

26.9 

46 

lOP 

26.4 

50 

2P 

24.5 

55 

Mittag 

26.4 

46 

III.  4 

2a 

26.1 

47 

III.  14 

2  a 

26.0 

49 

4P 

24.6 

55 

2P 

25.8 

49 

6a 

26.5 

46 

6a 

25.8 

48.5 

6P 

24.3 

55 

4P 

26.1 

49 

loa 

26.6 

45.5 

10a 

26.6 

50 

8P 

23.9 

55 

6P 

26.3 

48 

2P 

27.1 

45.5 

2P 

26.9 

50 

lOP 

24.1 

56 

8P 

26.3 

48 

6p 

27.2 

46 

6P 

26.7 

50 

Mittern. 

24.1 

56 

10p 

25.9 

48 

lOP 

27.1 

46 

lOP 

26.6 

49 

II.  20 

2a 

24.0 

55 

Mittern. 

26.1 

48 

III.  5 

2  a 

26.8 

46 

HI.  15 

2a 

26.5 

49 

4a 

23.9 

55 

II.  25 

2a 

26.1 

50 

6a 

26.2 

46 

Ga 

26.1 

50 

6a 

24.1 

55 

4a 

26.1 

50 

10a 

26.6 

49 

10a 

26.4 

50 

8^ 

24.6 

55 

6a 

25.6 

50 

2p 

27.4 

47 

2P 

26.6 

49 

IQä 

25.3 

53 

8a 

26.1 

50 

6P 

27.2 

47 

6p 

26.1 

51 

Mittag 

25.3 

52 

loa 

26.6 

47 

lOP 

27.0 

47 

10p 

26.3 

48 

2P 

25.7 

52 

Mittag 

26.9 

47 

III.  6 

2a 

26.4 

46 

III.  16 

2a 

26.3 

50 

4P 

25.7 

52 

6a 

26.1 

49 

6a 

26.3 

48 

6p 

25.0 

53 

2P 

27.0 

45 

10a 

26.6 

48 

lOa 

27.1 

45 

8P 

25.0 

53 

4P 

27.0 

45 

2P 

27.3 

45 

2P 

26.7 

48 

lOP 
Mittern. 

25.1 
24.9 

53 
53 

6P 

8P 

lOP 

26.2 
26.1 
26.2 

45 
45 
46 

6P 
lOP 

27.4 
27.2 

45.5 
45 

6p 

lOP 

Mittern. 

26.6 
26.6 
26.7 

49 
49 
49 

II.  21 

•2a 

24.8 

53 

Mittern. 

26.1 

46 

III.  7 

2a 

27.2 

45 

2a 

26.6 
26.4 

49 
49.5 

4a 

24.9 

53 

6a 

26.6 

46 

III.  17 

4a 

6a 

8a 

25.1 
25.4 

53 
52.5 

II.  26 

2a 
4a 

26.1 
26.1 

46 
47 

lOa 
2p 

2G.7 
27.4 

46 
46 

6a 
8a 

26.1 
26.2 

51 
50 

loa 

Mittag 

25.8 
26.0 

52 
52 

6a 

8a 

26.1 
26.4 

48 
47 

1 

6P 
lOP 

27.1 
26.7 

46 
46 

lOa 

Mittag 

26.3 
26.5 

49 
49 

2P 
4P 

25.9 
25.9 

50 
50 

10a 

Mittag 

26.7 
26.7 

46 
46 

III.  8 

Oa 
6a 

26.6 
26.5 

46 
46 

2P 

4P 

26.3 
26.3 

50 
50 

6p 

25.8 

52.5 

2p 

27.3 

44 

10a 

27.0 

47 

6P 

26.2 

49.5 

8P 

25.7 

53 

4P 

27.6 

43 

2P 

27.4 

46 

8P 

26.1 

50 

lOP 

25.6 

52 

6p 

27.5 

42 

61' 

27.3 

44 

lOP 

26.1 

50 

Mittern. 

25.6 

52 

lOP 

26.9 

44 

101' 

27.1 

44 

Mittern. 

26.1  1 

51 
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Forschungsi-eise  S.  M.  S.  „Gazelle".    V.  Theil;  Meteorologie. 


Datum 

Zeit 

Temp. 

Sp.G. 

=  1.02 
+ 

Datum 

Zeit 

Temp. 

°C 

Sp.G. 
=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

Temp. 
°C 

Sp.G. 

=  1.02 
+ 

Datum 

Zeit 

Temp. 
°G 

Sp.G. 
=  1.02 

4- 

1875 
III.  18 

2a. 
4a 

26.1 
26.1 

52 

52 

1875 
III.  23 

2a 
4a 

24.2 
24.0 

54 

54 

1875 
III.  28 

2a 
4a 

19.1 
19.2 

66 

67 

1875 
IV.  2 

2a 
4a 

19.1 

19.1 

66 

66 

6a 

8^ 

26.0 
26.1 

52 
52 

6a 

8a 

23.9 
23.7 

62 
62 

6a 

8a 

19.6 
19.8 

65 
65 

6a 

Sa 

18.4 
18.8 

67 
66 

10» 
Mittag 

26.6 
26.9 

49.5 
49.5 

lOa 
Mittag 

22.9 
23.1 

63 
62 

loa 
Mittag 

19.8 
20.0 

65 
65 

- 

loa 
Mittag 

19.0 
19.0 

66 
66 

2P 
4P 

26.8 
26.3 

49.5 
50 

2P 
4P 

23.2 
23.1 

62 
62 

2p 
4P 

20.6 
20.4 

64 
65 

2p 
4P 

18.8 
18.8 

67 
67 

6P 

SP 

26.1 
2.5.9 

51 
51 

6p 
SP 

22.9 

22.7 

63 
64 

6p 
SP 

20.2 
20.1 

65 

65 

6P 

SP 

18.9 
18.1 

70 
70 

lOP 
Mittern. 

25.7 
25.5 

51 
51 

lOr 
Mittern. 

22.6 
22.6 

63 
63 

lOP 
Mittern. 

19.S 
19.9 

66 
66 

lOP 
Mittern. 

18.1 
18.1 

67 

67 

III.  19 

2a 
4a 

25.4 
25.1 

51 
51 

III.  24 

2a 
4a 

22.4 
22.1 

64 
64 

III.  29 

2a 
4a 

20.1 
20.1 

65 
65 

IV.  3 

2a 
4a 

18.1 
18.2 

68 
68 

6a 

8a 

25.6 
26.0 

49 
50 

6a 
Sa 

21.9 
21.7 

64 
64.5 

6a 

Sa 

19.8 
20.0 

66 
65 

6a 
8a 

18.8 
19.0 

67 
68 

loa 
Mittag 

25.3 
25.1 

53 
52 

loa 
Mittag 

21.5 
21.8 

64.5 
65 

loa 

Mittag 

20.4 
20.6 

65 
65 

loa 
Mittag 

19.6 
19.3 

67.5 
67 

2p 
4P 

2G.1 
26.1 

50 
51 

2r 
4P 

21.9 
21.9 

64 
64 

2p 
4P 

21.2 
20.9 

61 
62 

2P 
4P 

19.2 
19.5 

69 
68 

6P 
8P 

25.3 
25.4 

50 
50 

6v 
8p 

22.2 
22.0 

62.5 
63 

6P 
SP 

20.9 
20.6 

63 
65 

6p 

SP 

19.8 
19.8 

67 
67 

lOP 
Mittern. 

25.3 
25.2 

50 
50 

lOP 
Mittern. 

22.0 
22.2 

65 
65 

lOP 
Mittem. 

20.6 
20.4 

65 
65 

lOP 
Mittern. 

19.6 
19.7 

67 
67 

III.  20 

2a 
4a 

25.1 
24.9 

52 
51 

III.  25 

2a 
4a 

20.6 
20.6 

67 
67 

III.  30 

2a 
4a 

20.5 
20.4 

66 
65 

IV.  4 

2a 
4a 

19.8 
19.8 

67 
67 

6a 

8a 

25.1 
25.3 

52 

52 

6a 

Sa 

20.1 

20.2 

69 
69 

6a 

ga 

20.0 
20.2 

67 
67 

6a 

8a 

19.1 
19.6 

68 
67 

lOa 

Mittag 

25.3 
25.5 

51 
48 

lOP 
Mittag 

20.5 
20.5 

70 
69.5 

loa 
Mittag 

20.6 
20.6 

65 
65 

lOa 

Mittag 

19.7 
20.1 

68 
68 

2P 
4P 

25.4 
25.1 

49 
49 

2P 
4P 

20.3 
20.4 

68 
68 

2p 
4P 

20.6 
20.3 

66 
66 

2p 
4P 

19.7 
19.9 

68.5 
68 

6P 

8r 

25.3 
25.4 

49 

49 

6P 
SP 

20.4 
19.6 

68 
68 

6p 
SP 

20.3 
20.4 

66 
66 

6p 

SP 

19.8 
19.5 

69 

68 

lOP 
Mittern. 

25.6 
25.6 

49 
52 

lOP 
Mittern. 

20.4 
20.4 

68 
68 

lOP 

Mittern. 

20.1 
20.3 

66 
66 

lOP 
Mittem. 

19.2 
19.1 

68 
68 

III.  21 

2a 

4a 

25.7 
25.5 

52 
52 

III.  26 

2a 
4a 

20.6 
20.4 

67 
68 

III.  31 

2a 

4a 

20.0 
19.9 

66 
66 

IV.  5 

2a 
4a 

19.1 
19.0 

69 
69 

6a 

8a 

25.3 
25.3 

53 
52 

6a 

8a 

20.S 
20.5 

66 
66 

6a 

Sa 

18.9 
19.0 

68 
68 

6a 

8a 

18.7 
18.9 

69 

70 

lOa 
Mittag 

25.6 
25.9 

52 
51 

lOa 

Mittag 

20.9 
20.9 

65 
65 

10a 

Mittag 

19.7 
19.6 

68 
68 

loa 

Mittag 

19.1 
19.3 

70 
70 

2P 
4P 

26.2 
26.2 

51 
49 

2P 

4P 

20.9 
20.9 

68 
69 

2p 
4P 

20.0 
19.9 

66 
66 

2p 
4P 

19.2 
19.1 

69 
69 

6P 
8P 

25.7 
25.3 

53 
52 

6p 
SP 

20.9 
20  9 

63 
67 

6P 
8P 

19.7 
19.6 

68 
67 

6P 
8P 

19.1 
19.1 

68 
68 

lOr 
Mittern. 

24.S 
24.7 

54 

53.5 

lOP 
Mittern. 

21.1 
20.8 

68 
70 

lOP 
Mittern. 

19.6 
19.6 

68 
68 

lOP 
Mittern. 

19.1 
18.6 

69 
69 

III.  22 

2a 
4a 

24.8 

24.S 

54 
54 

III.  27 

2a 
4a 

20.3 

20.4 

70 
70 

IV.  1 

2a 
4a 

19.1 
19.1 

66 
66 

IV.  6 

2a 
4a 

18.8 
18.7 

68 
68 

6a 

Sa 

24.9 
25.0 

54 

54 

6a 

8a 

19.8 
19.6 

70 
70 

6a 

Sa 

19.3 

19.7 

67 
67 

6a 

Sa 

17.9 
18.2 

68 
68 

loa 
Mittag 

25.1 
25.2 

54 
54 

lOa 

Mittag 

19.4 
20.2 

70 
66 

loa 

Mittag 

19.7 
19.7 

67 
67 

loa 
Mittag 

18.8 
18.6 

68 
70 

2P 
4P 

25.1 
25.0 

53.5 
53.5 

2P 

4a 

20.4 
20.S 

65 
65 

2p 
4P 

19.8 
19.8 

67 
67 

2p 
4P 

19.1 
19.1 

68 
70 

6P 

SP 

25.0 
24.8 

54.6 
54 

6P 
SP 

20.3 
20.3 

65 
65 

6P 
SP 

19.7 
19.8 

66 
66 

6P 
SP 

19.3 
19.0 

71 
70 

lOP 

Mitten). 

24.6 
24.4 

54 
54 

lOP 
Mittern. 

19.4 
19.3 

67 
67 

lOP 
Mittern. 

19.8 
16.6 

67 
67 

lOP 
Mittern. 

19.1 
19.1 

70 
70 
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Datum 

Zeit 

Temp. 

°C 

Sp.G. 
=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

Temp. 

Sp.G. 
=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

Temp. 
°C 

Sp.G. 
=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

Temp. 

°C 

Sp.G. 

=  1.02 

+ 

1875 
IV.     7 

2a 
41 

18.6 
18.6 

70 

70 

IV.   12 

2a 

4a 

16.3 
16.1 

72 

71 

IV.    17 

2a 

4a 

18.1 

IS.l 

73 

73 

IV.   22 

2a 
4a 

23.2 
23.1 

56 
56 

6a 
Sa 

18.8 
18.6 

72 

72 

6a 

8a 

15.6 
15.9 

71 
71 

6a 

8a 

18.1 
18.3 

74 
74 

6a 

Sa 

24.1 

23.2 

53 
55 

loa 
Mittag 

18.0 
17.8 

70 
70 

loa 
Mittag 

16.1 
16.1 

72.5 
73 

loa 
Mittag 

18.1 
18.1 

74 
74 

10a 

Mittag 

23.1 
23.1 

55 

55 

2P 
4P 

17.6 
17.6 

70 
70 

2p 
4P 

15.7 
15.7 

72 

72 

2P 
4P 

18.0 
18.0 

74 
74 

2p 
4P 

24.0 
24.0 

55 
55 

6p 

8P 

17.9 
17.7 

72 
72 

6p 
8p 

16.1 
15.9 

74 
74 

6p 

8p 

18.0 
18.2 

75 
74 

6p 
SP 

24.1 
24.1 

51 
51 

lOP 

Mittern. 

17.5 
17.1 

70 
70 

IOP 
Mittern. 

15.6 
16.0 

73-5 
73 

10p 
Mittern. 

18.0 
IS.O 

74 
74 

IOP 
Mittern. 

24.0 
23.9 

52 
52 

IV.     8 

2a 
4a 

17.5 
17.6 

70 
70 

IV.   13 

2a 
4a 

16.6 
16.0 

73 
73 

IV.    18 

2a 
4a 

17.8 
17.6 

74 
74 

IV.   23 

2a 

4a 

24.1 

24.6 

50 
50 

6a 

8a 

16..3 
16.4 

71 
71 

6a 

8a 

16.8 
16.4 

75 
74 

6a 

8a 

18.0 
18.0 

73 
73 

6a 

Sa 

24.6 
24.6 

50 
50 

loa 
Mittag 

16.1 
16.6 

71 
70 

loa 
Mittag 

16.6 
16.3 

73 
73 

loa 
Mittag 

17.6 
17.6 

74 
74 

lOa 
Mittag 

2.3.9 
23.1 

52 
52 

2P 
4P 

16.3 
16.2 

72 
72 

2p 
4P 

16.3 
16.3 

73 
73 

2p 
4P 

17.8 
17.8 

74 
74 

2P 
4P 

23.8 
23.6 

54 
53 

6p 

8P 

16.0 
16.0 

71 
72 

ep 

8P 

16.1 
16.0 

74 
74 

6P 
8P 

18.1 
18.1 

74 

74 

6p 

8P 

23.7 
23.6 

53.5 
53 

lOP 
Mittern. 

15.1 
15.1 

73-5 
74 

IOP 
Mittern. 

16.4 
16.2 

73 
73 

10p 
Mittern. 

18.0 
17.8 

74 
74 

IOP 
Mittern. 

23.6 
23.6 

55 
55 

IV.     9 

2a 

4a 

15.1 
15.0 

72 

72 

IV.   14 

2a 
4a 

16.6 
16.4 

74 
74 

IV.   19 

Oa 
4a 

18.5 
18.8 

74 
74 

IV.   24 

2a 
4a 

24.3 
24.6 

52 
51 

6a 
8a 

15.4 
15.4 

72 
73 

6a 
8a 

16.2 
16.4 

73 
73 

6a 
Sa 

19.2 
19.2 

74 
74 

6a 
sa 

24.7 
25.0 

50 
48 

IQa 
Mittag 

15.9 
15.9 

74 

71 

lOa 
Mittag 

16.5 
16.6 

74 
74 

10» 
Mittag 

18.9 
18.9 

72 
72 

lOa 
Mittag 

24.5 
24.7 

53 
52 

2P 
4P 

16.0 
16.2 

71.5 
71.5 

2p 
4P 

17.2 
17.3 

73 
72 

2P 
4r 

18.9 
1S.9 

73 
73 

2p 

4P 

25.1 
24.6 

48 
49 

6p 
8P 

16.1 
16.1 

72 
72 

6p 

8p 

16.5 
16.4 

72 
72 

6p 
SP 

19.0 
18.8 

72 
72.5 

6p 

8p 

24.5 
25.5 

50 
48 

lOP 
Mittem. 

16.6 
16.8 

69 
70 

IOP 
Mittern. 

16.8 
16.5 

73 
73 

IOp 
Mittern. 

18.8 
19.0 

72 

72 

IOP 
Mittern. 

25.6 
25.6 

46 
46 

IV.    10 

2a 

4a 

17.1 
17.1 

?1 

IV.  15 

2a 

4a 

16.4 
16.3 

73 
73 

IV.   20 

2a 
4a 

20.1 
19.6 

72 
72 

IV.   25 

2a 
4a 

25.1 
24.8 

47 
47 

6a 
8a 

16.3 
16.4 

72 

72 

6a 

8a 

16.6 
16.6 

73 
73 

6a 

8a 

20.6 
20.7 

69 
65 

6a 

Sa 

24.6 
24.7 

47 

47 

loa 
Mittag 

16.5 
16.8 

70 
70 

10a 

Mittag 

17.1 
17.1 

72 

72 

10a 
Mittag 

20.S 

67.5 

loa 
Mittag 

25.8 
25.9 

43 
42 

2P 
4P 

16.5 
15.6 

70 
71 

2P 
4P 

17.0 
17.1 

72 
72 

2P 
4r 

22.1 

22.2 

62 
60 

2P 
4P 

26.2 
26.3 

42 
42 

6P 
8P 

16.0 
16.2 

72 

72 

6P 
8P 

17.0 
17.3 

74 
74 

6p 
SP 

22.4 

22.4 

58 
58.5 

6p 

8p 

26.4 

26.5 

43 
43 

10p 
Mittern. 

15.7 
15.6 

72 
72 

IOP 
Mittem. 

17.1 
17.0 

73 
72-5 

IOP 
Mittern. 

22.1 
21.7 

60 
59 

10p 
Mittern. 

26.6 
26.7 

43 
43 

IV.   11 

2a 

4a 

16.1 
16.1 

71 
71 

IV.   16 

2a 
4a 

17.1 
16.9 

73 
73 

IV.   21 

2a 
4a 

22.3 
22.1 

59 
59 

IV.   26 

2a 
4a 

26.1 
26.0 

43 
43 

6a 
8a 

16.0 
16.3 

72 
72 

6a 

8a 

17.7 
17.5 

74 
74 

6a 
Sa 

22.0 
22.1 

60 

6a 
Sa 

26.2 
26.4 

43 
43 

loa 

Mittag 

17.1 
17.1 

71 
72 

loa 
Mittag 

17.7 
17.9 

73 
73 

loa 

Mittag 

22.3 
22.1 

61 
61 

loa 

Mittag 

26.6 
26.6 

44 
44.5 

2P 
4p 

16.8 
16.4 

72 
72 

2P 
4P 

18.1 
18.1 

74 
73.5 

2P 
4P 

22.1 
21.6 

61 
62 

2p 
4P 

26.2 
25.9 

44 
44 

6p 

8p 

16.4 
16.6 

72 
72 

6P 
8p 

18.0 
17.8 

74 
74 

6p 

SP 

22.0 
23.2 

58 
54 

6P 
SP 

25.9 
26.0 

43 
43 

IOp 
Mittern. 

16.6 
16.7 

72 

72 

lOP 
Mittern. 

17.6 
17.2 

75 
75 

IOP 
Mittern. 

23.6 
23.7 

54 
54 

lOP 
Mittern. 

26.3 
26.2 

43 
43 

26* 
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Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

1875 

2a 

26.4 

43 

1875 

2a 

26.4 

44 

1875 

2a 

2G.8 

41 

1875 

2a 

27.1 

30 

IV.  27 

4a 

26.4 

43 

V.  3 

4a 

26.4 

44 

V.    8 

4a 

26.9 

41 

V.  13 

.       4a 

27.2 

31 

6ä 

2G.1 

43 

6a 

26.8 

44 

Ga 

2G.9 

41 

Ga 

2G.G 

30 

8^ 

25.9 

43 

8a 

26.3 

44 

Sa 

27.1 

41 

8» 

26.7 

29 

loa 

26.1 

45 

loa 

26.2 

44 

loa 

27.4 

40 

10a 

27.8 

24 

Mittag 

26.1 

48 

Mittag 

26.6 

44 

Mittag 

26.8 

40 

Mittag 

27.9 

23 

2P 

2G.0 

47 

2P 

26.4 

45 

2P 

27.1 

32 

2p 

2S.1 

23 

4P 

25.8 

47 

4P 

26.0 

44 

4P 

26.9 

32.5 

4P 

27.9 

23 

ep 

25.4 

51 

Gp 

26.0 

44 

6P 

26.5 

32 

6p 

27.8 

24 

8P 

25.4 

51 

8p 

25.9 

44 

8p 

26.6 

32 

SP 

27.5 

26 

lOP 

25.3 

51 

lOP 

26.4 

44 

lOP 

2G.G 

33 

lOP 

27.1 

27 

Mittern. 

25.3 

52 

Mittern. 

26.4 

44 

Mittern. 

26.6 

33 

Mittern. 

26.8 

27 

IV.  28 

2a 

24.9 

52 

V.  4 

2a 

26.4 

44 

V.    9 

2a 

26.G 

32 

V.  14 

2a 

26.6 

29 

4a 

— 

— 

4a 

26.3 

44 

4a 

26.6 

32 

4a 

26.4 

30 

Ga 

25.0 

52 

6a 

26.1 

45 

6a 

2G.G 

33 

G' 

27.1 

27.5 

8a 

— 

— 

Sa 

26.2 

45 

Sa 

26.9 

33 

8a 

27.1 

27 

loa 

24.G 

55 

loa 

26.7 

45 

10a 

27.1 

33 

loa 

27.1 

26 

Mittag 

— 

— 

Mittag 

26.7 

45 

Mittag 

27.1 

33 

Mittag 

27.4 

26.5 

2P 

25.6 

54.5 

2p 

26.5 

45 

2p 

27.4 

33 

2p 

27.G 

25 

4P 

— 

4P 

26.4 

45 

4P 

27.3 

32 

4P 

27.5 

25 

6p 

25.4 

54.5 

6p 

26.6 

46 

6p 

27.4 

33 

6p 

27.1 

27 

8P 

— 

8p 

26.6 

46 

8p 

27.4 

33 

SP 

27.0 

25.5 

lOP 

25.1 

45 

lOP 

2G.7 

44 

lOP 

27.2 

32.5 

lOP 

27.1 

26 

Mittern. 

— 

Mittern. 

26.6 

43.5 

Mittern. 

27.3 

33 

Mittern. 

27.1 

26 

IV.  29 

2a 

2.5.2 

45 

V.  5 

2a 

26.4 

42  5 

V.  10 

2a 

27.1 

33.5 

V.  15 

2  a 

2G.G 

26 

6a 

24.3 

56 

4a 

26.3 

43 

4a 

27.3 

33 

Ga 

2G.8 

26 

loa 

24.6 

55 

Ga 

26.6 

43 

6a 

26.3 

29 

loa 

27.0 

26 

2P 

25.2 

55 

8a 

26.6 

43 

Sa 

2G.2 

29 

2P 

27.3 

26 

6P 

25.3 

55 

lOa 

27.0 

42 

loa 

26.8 

29 

GP 

27.2 

26.5 

lOP 

25.0 

45 

Mittag 

27.0 

41.5 

Mittag 

27.2 

29 

101' 

26.8 

27 

IV.  30 

2a 

24.6 

45.5 

2P 

27.1 

42 

2P 

27.6 

29 

V.  16 

2  a 

2G.3 

27 

6a 

24.5 

45 

4P 

27.1 

42 

4P 

27.4 

32 

6a 

26.1 

28 

8a 

24.9 

55 

GP 

26.7 

41 

6p 

27.1 

34 

loa 

2G.6 

27 

loa 

25.1 

54 

8p 

2G.8 

41.5 

8p 

27.1 

34 

2p 

26.6 

27 

Mittag 

— 

— 

lOP 

2G.9 

43.5 

10p 

27.1 

24.5 

Gp 

26.6 

27 

2P 

25.1 

52 

Mittern. 

26.6 

44 

Mittern. 

27.1 

24.5 

10p 

26.5 

28.5 

6p 

25.2 

51 

V.    G 

2a 

26.6 

43 

V.  11 

2a 

26.8 

32.6 

V.  17 

2  a 

26.2 

26 

lOP 

2.5.6 

51 

4a 

26.6 

43 

4a 

26.6 

33 

6a 

26.2 

24 

Mittern. 

— 

— 

6a 

26.7 

43 

6a 

26.1 

34 

10a 

2G.6 

28 

V.    1 

2a 

25.7 

51.5 

8a 

26.8 

43 

8a 

26.2 

34 

2p 

26.8 

27.5 

Ga 

25.G 

52 

10a 

26.8 

43 

loa 

27.1 

35 

6p 

26.6 

28 

loa 

25.6 

49 

Mittag 

26.9 

42 

Mittag 

27.1 

33 

lOP 

26.4 

27.5 

2P 

2G.4 

45.5 

2P 

26.7 

42 

2P 

27.2 

31 

V.  18 

2  a 

26.3 

27.5 

4P 

26.3 

46 

4P 

26.7 

42 

4P 

27.1 

31 

Ga 

26.2 

27.5 

GP 

2G.2 

45 

6p 

26.G 

43 

6p 

27.1 

31 

10a 

26.6 

27 

SP 

26.3 

45 

8p 

2G.6 

44 

8P 

27.1 

33 

2P 

27.1 

26 

lOP 

2G.1 

46 

lOP 

2G.8 

42 

10p 

26.9 

32 

GP 

26.9 

27 

Mittern. 

26.1 

46 

Mittern. 

26.8 

42 

Mittern. 

26.6 

31 

lOP 

26.3 

27 

V.  2 

2a 

26.2 

46 

V.    7 

2a 

27.1 

40 

V.  12 

2a 

26.8 

33 

V.  19 

ov 

26.0 

27 

4a 

26.2 

46 

4a 

27.0 

40 

4a 

2G.S 

33 

6a 

26.6 

29 

6a 

26.3 

45.5 

6a 

27.2 

40 

6a 

27.1 

31 

loa 

27.1 

27.5 

8a 

26.3 

45 

8a 

26!7 

40 

8a 

27.2 

31 

2P 

27.2 

28 

loa 

26.2 

45 

loa 

27.1 

40 

loa 

26.8 

32.5 

6P 

27.1 

28 

Mittag 

26.4 

45 

Mittag 

27.2 

40 

Mittag 

27.2 

32 

lOP 

26.6 

28 

2p 

2G.G 

45 

2p 

27.6 

40 

2P 

28.1 

30 

V.  20 

2a 

26.6 

29 

4P 

26.6 

45 

4P 

27.5 

40 

4P 

28.1 

30 

6a 

26.8 

30 

6p 

26.2 

44 

6p 

27.1 

40 

6p 

27.0 

34 

10a 

27.0 

29 

SP 

26.3 

43 

SP 

27.1 

40 

8P 

26.6 

32 

2P 

27.2 

29 

lOP 

26.1 

44 

lOP 

26.4 

42.5 

lOP 

26.9 

31.5 

6p 

27.0 

29 

Mittern 

26.1 

44 

Mittern. 

26.4 

42 

Mittern. 

27.1 

32 

IOP 

26.6 

29.5 

Spezifisches  Gewicht  und  Temperatur  des  Wassers  au   der  Meeresoberfläche. 
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Temp. 

Sp.  G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

DatuHi 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

4- 

Datum 

Zeit 

°C. 

=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

1875 

2a 

26.6 

29 

1S75 

2p 

27.15 

28.5 

1875 

2P 

25.5 

1.0131 

1875 

Ol 

25.9 

20 

V.  -21 

O-i 

26.2 

28 

V.  28 

4P 

27.15 

28 

VI.  2 

4P 

25.1 

056 

VI.   11 

6a 

2G.1 

17 

10» 

26.9 

29 

GP 

26.65 

28 

6p 

25.G 

148 

loa 

27.1 

20 

2l> 

27.1 

28 

8P 

26.65 

28 

8P 

25.6 

143 

2P 

27.4 

23 

6p 

27.1 

27.5 

lOP 

26.65 

30 

lOP 

25.6 

140 

6p 

26.8 

18 

lOP 

2G.8 

28 

Mittern. 

26.45 

32 

lOP 

26.6 

25 

V.  '22 

2» 

2G.G 

29 

V.  29 

2a 

26.35 

30 

VI.  3 

2a 
6a 

25.8 
25.1 

1.0212.5 
117.3 

Mittern. 

26.6 

26 

loa 
2P 

26.3 
26.6 
27.0 

28 

27.5 

28 

6a 

loa 

2P 

26.85 
26.95 
27.15 

30.5 
30 

28 

8^» 
lOa 

2p 

2G.1 
26.3 
26.7 

242 
40 

20 

VI.  12 

2a 
4a 

26.9 
26.9 

36 
37 

Gp 
lOP 

26.9 
27.0 

27 
27 

Gp 
lOP 

27.25 
27.25 

30 
29 

GP 
lOP 

27.1 
26.4 

1.0178.5 
227 

6a 

8a 

27.3 
27.4 

36.5 
36.5 

V.  23 

Ga 

26.8 
26.9 

27 
28 

Mittern. 

27.15 

29 

VI.  4 

2a 

26.1 

1.0234 

10a 

Mittag 

27.4 
27.4 

35 
36 

IQa 

27.3 

26.5 

V.  30 

2a 

27.15 

29 

Ga 

25.1 

170 

2p 

27.4 

36 

2P 

27.3 

25.5 

4a 

27.15 

29 

loa 

26.2 

232.5 

4P 

27.5 

36 

GP 

27.4 

25 

6a 

26.95 

30 

2P 

26.4 

30.5 

Gp 

27.6 

37 

lOP 

27.1 

26 

8a 

27.15 

28 

6p 

27.0 

IG 

8p 

27.1 

37 

loa 

27.15 

28.5 

lOP 

25.1 

152 

lOP 

27.6 

37 

V.  24 

2a 
Ga  ■ 

26.6 
27.0 

28 
28 

Mittag 

27.15 

29 

VI.  5 

2a 

24.6 

1.0140 

Mittern. 

27.6 

37 

10» 

2P 

27.0 
27.1 

27 
26.5 

2p 
4P 

27.15 
27.35 

28-5 
28 

6a 
loa 

25.6 
26.5 

1.0202.5 
10 

VI.  13 

2a 

27.8 

35-5 

6p 

:op 

27.1 
26.8 

26.5 
27 

GP 

8P 

27.15 
27.35 

28 
27 

2P 

6p 

27.0 
25.7 

72 
1.0143 

4a 
6a 

27.7 
27.3 

36 
37 

lOP 

27.25 

28 

lOP 

26.G 

1.0210 

8a 

27.4 

37 

V.  25 

2  a 

26.6 

27 

Mittern. 

27.15 

27-5 

lOa 

27.6 

34.5 

6a 

26.6 

27 

VI.  6 

2a 

26.0 

05 

Mittag 

27.7 

34 

10a 

26. G 

27.5 

V.  31 

oa 

27.1 

27 

6a 

25.9 

23 

2P 

27.0 

26.5 

la 

27.0 

28 

10a 

26.5 

26.5 

2p 
4p 

27.8 
28.0 

32.5 
32 

V.  2C 

GP 
lOP 

2a 

26.6 
26.6 

26.0 

28 
28 

30.5 

Ga 

8a 

lO'i 
Mittag 

27.1 
27.1 
26.3 
26.6 

28 
28 
29 
28 

2P 

6p 

lOP 

26.6 
26.5 
26.1 

30 
11 
15 

Gp 

8p 

lOP 

27.8 
27.9 
27.8 

30 
30 
25 

G» 

2G.3 

30 

VI.  7 

oa 

25.4 

11 

Mittern. 

27.3 

25 

10a 

26.G 

30.5 

2P 

26.8 

28 

6a 

25.6 

10 

2P 

26.9 

27 

4P 

26.8 

29 

lOa 

26.1 

40 

VI.  14 

2a 

27.1 

26 

6p 

26.4 

30 

6p 

26.3 

29 

2p 

26.3 

35 

• 

4a 

27.1 

25.5 

SP 

26.2 

31 

8P 

26.2 

29 

6P 

25.9 

15 

Ga 

27.6 

31 

lOP 

26.2 

32 

lOP 

26.6 

28 

lOP 

26.9 

62.5 

8a 

27.7 

31 

Mittern. 

26.2 

32 

Mittern. 

26.7 

28 

lOa 

27.8 

31.5 

V.  27 

2a 

26.1 

34 

VI.  1 

2a 

26.1 

28 

VI.  8 

2a 
6a 

26.6 
2G.1 

23 

15.5 

Mittag 

27.9 

29 

4a 

26.0 

34 

4a 

2G.3 

29 

loa 

25.9 

06.5 

2P 

27.2 

27 

6a 

25.9 

34 

6a 

26.0 

20 

2P 

26.4 

07.5 

4P 

27.2 

31 

8a 

26.1 

34 

8a 

2G.4 

29 

Gp 

26.1 

05 

GP 

27.7 

30 

loa 

25.6 

3G.5 

loa 

26.1 

29 

10p 

26.1 

2G.5 

8P 

27.7 

29.5 

Mittag 

26.25 

1)32.5 

Mittag 

26.4 

28 

10p 

27.1 

30 

2P 

26.85 

30.5 

2p 

26.8 

30.5 

VI.  9 

2a 

2G.1 

2G.5 

Mittem. 

27.1 

31 

4P 

2G.35 

32 

4P 

27.0 

24.5 

Ga 

26.1 

15 

6p 

26.15 

33 

6p 

26.7 

30 

loa 

25.3 

25 

VI.  15 

2a 

27.1 

34.5 

8P 

26.15 

33 

8P 

26.6 

31.0 

2P 

26.8 

28 

4a 

27.2 

33.5 

lOP 

26.85 

30 

lOP 

26.6 

32 

6P 

26.1 

18 

6a 

27.3 

33.5 

Mittern. 

26.65 

32 

Mittern. 

26.3 

32 

lOP 

26.6 

28.5 

8a 

27.3 

33 

V.  28 

2a 

26.45 

32 

VI.  2 

2a 

26.1 

32.5 

VI.  10 

2a 

26.4 

25 

10a 

27.4 
27.7 

24 

20 

4a 

26.15 

32 

4a 

26.1 

32 

6a 

26.5 

26 

Mittag 

Ga 

26.05 

31 

6a 

26.3 

33 

10a 

26.8 

15 

2r 

28.7 

10 

8a 

26.75 

30 

8a 

26.0 

30 

2p 

26.9 

00 

4P 

28.6 

10 

lOii 

27.15 

29 

loa 

25.8 

30 

Gp 

26.5 

28 

Gp 

27.9 

10 

Mittag 

27.15 

28.5 

Mittag 

25.6 

30 

lOP 

25.8 

18 

lOP 

27.6 

10 

>)  Der  Index  des  neuen  Thermometers,  welehes  hier  in  Gebrauch  genommen  wurde,  —  0,45°,  ist  im  Original 
nicht  angewandt,  aber  hier  stets  angewandt  worden,  auch  an  allen  folgenden  Tagen;  vom  31.  Mai  an  der  Abkürzung 
wegen  ist  —  0,5°  dafür  angewandt. 
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Datum 


Zeit 


Temp. 
°C 


Sp.G. 
=  1.02 

+ 


Datum 


Zeit 


Temp. 

°C 


Sp.G. 
=  1.02 


Datun 


Zeit 


Temp. 

°C 


Sp.G. 

=  1.02 

+ 


Datum 


Zeit 


Temp. 
°C 


Sp.G. 
1.02 


1875 

2a 

27.1 

20 

VI.  IG 

6a 

27.1 

22 

10a 

28.3 

15 

2P 

28.2 

17 

6p 

28.2 

17 

lOP 

27.G 

15.5 

VI.  17 

2a 

27.5 

15 

Ga 

27.3 

23 

10a 

27.6 

15 

2P 

28.0 

15.5 

6p 

27.9 

19 

lOP 

27.9 

15 

VI.  18 

2a 

27.6 

15 

6a 

27.3 

17.5 

10a 

27.7 

12 

2P 

28.3 

14 

6P 

28.1 

13 

lOP 

28.1 

13 

VI.  19 

2a 

zu  1 

eicht 

6a 

27.3 

18 

10a 

27.5 

17.5 

2P 

27.6 

17 

6p 

27.6 

16 

10p 

27.G 

17 

VI.  20 

2a 

27.6 

17 

Ga 

27.6 

19.5 

10a 

27.7 

17.2 

2p 

28.7 

12.2 

Gp 

28.1 

13 

lOP 

27.3 

14 

VI.  21 

2a 

27.2 

18 

Ga 

27.1 

20 

loa 

27.7 

2G 

2P 

28.7 

26 

Gp 

28.1 

25.5 

10p 

27.G 

27 

VI.  22 

2a 

27.6 

26 

6a 

27.3 

27 

loa 

27.9 

24 

2P 

28.3 

31 

Gp 

27.7 

28 

lOP 

27.7 

11 

VI.  23 

2a 

27.1 

30 

Ga 

27.5 

28 

loa 

27.5 

(1.0117) 

2p 

28.1 

— 

Gp 

27.7 

31 

10p 

27.7 

55 

VI.  24 

2a 

27.4 

37.5 

Ga 

27.G 

26 

10a 

28.1 

31 

2p 

27.8 

24 

Gp 

28.1 

33 

lOP 

27.G 

40 

VI.  25 

2a 

27.G 

40 

Ga 

27.6 

21 

loa 

27.5 

39 

2P 

27.9 

36.5 

4P 

27.6 

38 

GP 

27.6 

36 

SP 

27.7 

36 

lOP 

27.6 

37 

Mittern. 

27.6 

36.5 

1875 
VI.  26 


VI.  27 


VI.  28 


VI.  29 


VI.  30 


2a 
4a 
6a 
8a 
10a 

Mittag 

2P 
4P 
6p 
8P 
lOP 
Mittern. 

2a 
4a 

6a 

8a 

loa 

Mittag 

2P 
4P 

6P 

SP 

10p 

Mittern 

2a 
4a 
6a 
8a 
lOa 
Mittag 

2P 
4P 

6p 

SP 

lOP 

Mittern. 

2a 
4a 
6a 
Sa 
loa 

Mittag 

2P 
4P 
GP 

SP 

iop 

Mittern. 

2a 
4a 
6a 
8a 
loa 
Mittag 

2P 
4P 

6p 

SP 

10p 

Mittern 


26.6 
26.6 
27.3 
27.5 
27.9 
28.1 

27.4 
27.1 

28.2 
27.9 
27.6 
27.6 

27.0 
27.1 
27.1 
27.6 
27.5 
27.6 

27.9 
27.7 
27.6 
27.6 
27.6 
27.7 

27.1 
27.2 
27.6 
27.6 
27.5 
27.4 

27.6 

27.8 
27.5 
27.4 
27.8 
27.7 

27.5 
27.1 
27.4 
27.7 
27.9 
28.1 

28.3 
28.3 
28.1 
28.1 
27.8 
27.6 

27.9 
27.4 
27.8 
27.6 
27.5 
28.1 

27.7 
27.9 
28.1 
28.0 
26.6 
26.7 


42.5 
42 

38 
38 
38-5 
38 

36 
35 
35 
36 
35 
36 

41.5 
41 

35 
36 
33 
36 

37 
39 
38 
38 
38 
38 

36 
36 
40 
40 

38 
38.5 

37.5 

38 

40 

39 

37.5 

38 

40 
40 
40 
40 
39 
39 

39 
38 
40 
39 
41 
41 

41 

40.5 

40 

39 
37 
38 

38.5 

39 

39 

38 

37 

37 


1875 
VII.  1 


VII.  2 


VII.  3 


VII.  4 


VII.  5 


2a 
4a 
6a 
8a 
10a 
Mittag 

2p 
4P 
6p 
SP 
IOP 
Mittern. 

2a 
4a 

6a 

8a 

loa 

Mittag 

2P 
4P 
6p 
8P 
lOP 
Mittern 

2a 
4a 

6a 

8a 

10a 

Mittag 

2P 
4P 
6p 
8P 
10p 
Mittern. 

2a 
4a 

6a 

8a 

lOa 

Mittag 

2P 
4P 
6P 
8p 
IOP 
Mittern. 

2a 
4a 
6a 
Sa 
10a 
Mittag 

2P 
4P 
6P 
8p 
10p 
Mittem, 


27.1 
27.3 
28.1 
27.9 
27.2 
27.4 

28.1 
28.0 
27.6 
27.3 
27.7 
27.6 

27.8 
27.8 
27.8 
27.9 
27.7 
27.6 

27.8 
27.7 
27.6 
27.6 
27.6 
27.6 

27.6 
27.3 
27.6 
27.6 
27.6 
27.9 

28.0 
27.9 
28.0 
27.8 
27.6 
27.6 

27.6 
27.6 

27.8 
28.0 
28.2 
28.5 

29.5 
29.1 
27.8 
27.9 
28.1 
27.9 

28.6 
28.1 
28.1 
28.6 
28.1 
28.6 

28.3 
28.3 
28.5 
28.4 
28.3 
27.8 


40 
40 
39 
39 
39 
39 

37 
38 

38 
37.5 

41 
40 

39 
40 
41 
41 
40 
38 

38 

38 

40.5 

40 

39 

39.5 

40 
40.5 

40 
39 
35 
39 

40 
40.5 

39 
39.5 

40 
41 

40 

40 

39 

39 

38.5 

39 

33 
34.5 

39 
39 

37 
37 

40 

40 

38.5 

39 

36 

37 

36 

36 

35.5 

36 

36 

37 


1875 
VII.  6 


VII.  7 


VII.  8 


VII.  9 


VII.  10 


2a 
4a 

6a 

Sa 

loa 

Mittag 

2P 
4P 
6p 
SP 
IOP 
Mittern. 

2a 
4a 

6a 

Sa 

10a 

Mittag 

2p 
4P 
6p 
8P 
IOP 
Mittern. 

2a 
4a 

6a 

8a 

loa 

Mittag 

2p 
4P 
6p 
SP 
10p 
Mittern 

2a 
4a 

6a 

8a 

loa 

Mittag 

2P 
4P 
6p 
SP 
IOP 
Mittern 

2a 
4a 

6a 

8a 
loa 

Mittag 

2p 
4P 
6p 
SP 
10p 
Mittem, 


27.5 

27.4 

27.8 
27.7 

27.9 
28.2 

28.4 
28.3 
28.1 
28.1 
27.8 
28.0 

27.9 
27.7 
28.1 
28.3 
27.6 
27.7 

27.9 

27.S 
27.8 
27.7 
27.6 

27.7 

27.6 
27.6 
27.6 
27.7 

27.8 
28.0 

28.1 
28.1 
28.0 
27.9 

27.8 
27.8 

27.6 
27.5 
27.6 
27.8 
27.8 
28.0 

28.1 
28.0 

27.9 

27.7 
27.5 
27.7 

27.6 
27.6 
27.6 
27.7 
27.9 
27.9 

28.2 
28.2 
28.1 
27.6 
27.6 
27.6 


40 

40.5 

38 

38 

38 

38 

38 
38 
38 
39 
40 
40 

39.5 

39 

39 

39.5 

42 

42 

41 

42 

40.5 

40 

40 

41 

45 
41 
40 
41 
41 
42 

41 

41 

40.5 

41 

41 

40 

39.5 

40 

40 

40 

41 

41 

41 

41.5 

41 

42 

42.5 

42.5 

42 
42 
40 
41 
43 
43.5 

38 
39 
40 
43 
40 
40 
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Temp. 
°C 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Datum 

Zeit 

=  1.02 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

H- 

+ 

+ 

1875 

2a 

27.6 

40 

1875 

2a 

27.6 

45 

1875 

2» 

27.1 

45 

1875 

2P 

29.1 

36 

VII.  11 

4a 

27.8 

40 

VII.  16 

4a 

27.6 

44 

VII.  23 

6» 

27.7 

50 

VII.  29 

4P 

28.8 

36.6 

6a 

28.1 

42 

6» 

27.8 

41.5 

loa 

27.4 

25 

6P 

28.9 

35 

8a 

28.3 

42 

8a 

28.0 

41 

2P 

27.6 

27.5 

8P 

29.0 

36 

10» 

28.1 

40 

loa 

28.6 

39 

6p 

27.7 

22.5 

IOP 

28.7 

35.5 

Mittag 

28.6 

39 

Mittag 

28.9 

38 

lOP 

27.7 

50 

Mittern. 

28.5 

36 

21' 
4P 

28.6 
28.6 

37 
37 

2P 
4P 

28.4 
28.6 

38 
37.5 

VII.  24 

6a 

27.6 
27.6 

55 
50 

VII.  30 

2a 
4a 

28.5 
28.6 

35.5 
36 

6P 

8P 

28.6 
28.3 

38 
38 

6p 

8P 

28.8 
28.5 

37.5 
40 

loa 

■2V 

27.2 
29.3 

45 
00 

6a 

8a 

28.8 
29.0 

37 
36.5 

lOP 
Mittern. 

27.6 
27.6 

38.5 
38.5 

lOP 
Mittern. 

28.1 
27.9 

41 

40 

6p 
lOP 

28.1 
26.5 

05 
10 

loa 
Mittag 

28.0 
28.5 

38 
37.5 

VII.  12 

2a 

27.9 

42.5 

VII.  17 

2a 

27.8 

41.5 

2P 

29.5 

29 

4a 

27.7 

43 

4a 

27.6 

41.5 

VII.  25 

2a 

26.5 

15 

4P 

29.2 

27 

6a 

28.0 

40 

6a 

27.6 

41 

6a 

27.6 

50 

6P 

28.7 

26 

8a 

28.0 

40 

8a 

27.8 

41.5 

lOa 

27.7 

15 

8P 

28.5 

26 

10» 

28.8 

35 

loa 

28.1 

41.5 

2p 

26.6 

(1.0092.5) 

IOP 

28.9 

25 

Mittag 

28.9 

38 

Mittag 

28.3 

41 

6P 

26.1 

90 

Mittern. 

■    — 

— 

2p 

29.1 

35 

2p 

28.6 

45 

10l> 

27.6 

1.0233 

VII.  31 

2a 

29.0 

38 

4p 

29.5 

36 

4P 

28.6 

44 

6a 

28.5 

38 

6p 

29.1 

36 

6P 

27.7 

43.5 

VII.  26 

2a 

26.6 

25 

10a 

28.9 

26 

8P 

28.5 

36 

8P 

27.7 

43.5 

6a 

26.4 

20 

2P 

29.4 

17 

lOP 

27.6 

38 

lOP 

27.6 

41.5 

10a 

27.1 

1.0170 

6p 

29.1 

15 

Mittern. 

27.6 

38 

Mittern. 

27.7 

42 

2P 

28.0 

1.0221 

IOP 

28.0 

18 

VII.  13 

2a 
4a 
6a 

27.5 
27.7 
27.8 

38 
38 
38 

VII.  18 

2a 
4a 

6a 

27.8 
27.7 
27.6 

45 
44 

43 

6P 
lOP 

27.9 

27.4 

1.0160 
1.0210 

VIII.  1 

2a 

28.1 
28.1 

24 

37 

8a 

27.5 

38 

8a 

28.4 

44 

VII.  27 

2a 

28.6 

25 

lOa 

2P 

28.9 
29.5 

(?)  13.8 
25 

lOa 

27.1 

39 

loa 

27.8 

45 

4a 





6P 
IOP 

29.3 
28.5 

40 
50 

Mittag 

27.3 

39 

Mittag 

— 

— 

6a 

28.5 

37 

2P 

28.1 

37 

2r 

28.2 

45 

8a 



— 

4P 

28.1 

37 

4P 

— 

— 

loa 

29.2 

34 

VIII.  2 

2a 

28.1 

40 

6P 

28.0 

38 

6p 

28.1 

41 

Mittag 

29.5 

36 

6a 

28.1 

30 

8P 

27.8 

38 

8p 

— 

— 

2p 

29.5 

34 

lOa 

28.9 

38.5 

lOP 

27.9 

38 

lOP 

27.9 

40 

4P 

29.6 

34 

2P 

29.2 

38 

Mittern. 

27.6 

38 

Mittern. 

__ 

6p 

29.1 

34 

6P 

29.5 

38.5 

VII.  14 

2a 

27.8 

40 

VII.  19 

2a 

27.6 

40 

8P 

29.0 

34 

IOP 

28.5 

41 

4a 

27.5 

41 

6a 

27.6 

41 

IOp 

28.9 

34.5 

Mittern. 

28.4 

42 

6a 

8a 

26.7 
26.9 

43 
43 

lOa 
2p 

27.8 
27.4 

40.5 
41 

Mittern. 

28.9 

34 

VIII.  3 

2a 
4a 

28.5 
28.5 

42 
42 

loa 
Mittag 

28.2 
28.3 

40 

41 

6P 
lOP 

28.0 
27.9 

40.5 
40 

VII.  28 

2a 
4a 

28.8 
28.6 

34.5 
34 

6a 

8a 

28.5 
28.7 

39 
41 

2P 

28.3 

37 

VII.  20 

2a 

27.9 

40 

6a 

28.7 

35.5 

lOa 

29.4 

42 

4P 

28.2 

37 

6a 

28.0 

40 

8a 

29.5 

36 

Mittag 

29.3 

42 

6P 
8P 

28.2 
27.9 

36 
36 

loa 

2p 

28.1 
28.4 

39 
40 

loa 
Mittag 

29.5 
29.6 

35.5 
34 

2P 
4P 

29.3 
29.3 

38 
37.5 

lOP 

27.8 

38.5 

6p 

28.2 

39 

Mittern. 

27.8 

39 

lOP 

28.1 

40 

2P 
4p 

29.3 
29.5 

33 
31 

6p 
8P 

28.9 
28.8 

38 
36 

VII.  15 

2a 

27.9 

39.5 

VII.  21 

2a 

28.2 

40 

4a 

27.9 

39.5 

6a 

27.7 

40 

6P 
8P 

28.8 
28.9 

32.5 
33 

10p 
Mittern. 

28.5 
28.2 

35 
38 

6a 

27.9 

40 

loa 

27.9 

40 

8a 

28.1 

40 

2p 

29.6 

37 

10p 

29.0 

33 

VIII.  4 

2a 

28.5 

39.5 

loa 

28.3 

39 

6P 

28.4 

39 

Mittern 

28.9 

33 

4a 

28.3 

34 

Mittag 

28.5 

37 

lOP 

28.1 

35.5 

6a 

28.3 

41 

2p 

28.5 

35 

VII.  22 

2a 

28.1 

36.5 

VII.  29 

2a 

28.0 

38.5 

8a 

28.7 

41 

4P 

28.6 

35 

6a 

28.0 

38 

4a 

28.0 

39 

loa 

28.0 

38 

6P 

28.5 

36 

lOa 

28.3 

20.5 

6a 

28.5 

38 

Mittag 

28.8 

37 

8P 

28.2 

36 

2P 

27.4 

03 

8a 

29.2 

39 

2p 

29.5 

36 

lOP 

28.0 

45 

SP 

25.1 

(1.0101) 

loa 

29.1 

33 

6p 

29.0 

36.6 

Mittern 

27.7 

46 

lOP 

25.6 

02 

Mittag 

29.0 

33 

IOP 

28.5 

40 

i 
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Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

4- 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

1875 

2a 

28.3 

41.5 

1875 

2a 

28.0 

40 

1875 

2a 

281 

41 

1875 

2p 

28.9 

37.5 

VIII.  5 

6" 

27.8 

41.4 

VIII.  lO!       4a 

28.0 

40 

VIII.  17 

6a 

28.0 

41 

VIII.  23^      4P 

29.0 

38 

10» 

28.6 

39 

6a 

28.0 

41 

loa 

28.2 

40 

GP 

26.5 

37.5 

Mittag 

28.6 

37 

Sa 

28.3 

41 

2P 

28.7 

39 

8P 

28.2 

38 

2P 

28.8 

35 

loa 

28.1 

40 

6P 

27.8 

40 

IOP 

28.2 

38.5 

41' 

28.5 

34 

Mittag 

28.7 

37.5 

IOP 

27.9 

41.5 

Mittern. 

28.0 

38.7 

61' 

2S.1 

10.8 

2P 

28.7 

35 

Mittern. 

27.8 

41 

81' 

27.6 

24.,^ 

4P 

28.5 

37 

VIII.  24        2a 

27.8 

41 

10l> 

27.5 

10.3 

6P 

28.3 

41 

vm.  18 

2  a 
4a 

27.9 
28.1 

41 
41 

4a 

28.1 

40.5 

Mittern. 

27.3 

10.4 

8P 

28.0 

39 

Ga 

28.0 

3G.5 

VIII.  6 

2a 

27.5 

18.G 

IOp 
Mittern. 

28.0 
28.0 

39.5 
40 

6a 

8a 

27.9 
28.1 

38.5 
39 

8a 
10a 

28.2 
28.1 

37 
39.5 

4a 

28.1 

39.0 

■loa 

28.4 

39 

Mittag 

28.2 

39 

6a 

28.4 

39.8 

VIII.  11 

2a 

27.8 

41 

Mittag 

28.7 

40 

2p 

28.3 

38.5 

8a 

28.5 

40 

4a 

27.9 

41 

2P 

28.0 

42.5 

4P 

28.3 

40 

loa 

28.2 

39.5 

6a 

27.7 

41.5 

4P 

27.8 

42 

Gp 

28.2 

39 

Mittag 

28.5 

39 

8a 

28.0 

40 

6P 

27.8 

41 

8p 

28.0 

38.5 

21' 
41' 

28.0 
28.2 

39.2 
41.0 

loa 
Mittag 

28.2 
28.6 

39 
40 

8P 
IOP 

27.8 
27.7 

38.5 
41 

IOP 
Mittern. 

28.0 
28.2 

41 
41.5 

Bv 

28.2 

40.5 

2p 

28,6 

41 

Mittern. 

— 

— 

8p 

28.6 

42 

4P 

28.5 

41 

VIII.  25l       2a 

28.0 

40.5 

lOl' 

28.1 

40.3 

6P 

28.1 

40.5 

VIII.  19 

2  a 

27.5 

42.5 

4a 

27.9 

40 

Mittern. 

28.0 

40.6 

SP 

28.0 

41 

6a 

27.6 

41.5 

Ga 

27.7 

41 

IOP 

27.8 

40.5 

loa 

27.8 

42 

8a 

27.9 

39.5 

VIII.  7 

2a 

29.0 

41 

Mittern. 

27.6 

39.5 

2P 

26.7 

19.5 

loa 

28.7 

37.5 

4a 

29.0 

40.5 

6P 

26.7 

25.5 

Mittag 

28.9 

37 

6a 
Sa 

28.0 
28.3 

40.5 
42 

VIII.  12 

2a 
4a 

27.5 
27.7 

42 
40.5 

IOP 

27.0 

39.5 

2P 
4P 

29.2 

28.5 

35 
36 

loa 
Mittag 

28.1 
28.7 

40.2 
36.6 

6a 

Sa 
loa 

27.9 
28.9 

42 
38.5 

VIII.  20 

2  a 

6a 

loa 

26.9 
26.3 

27.5 

38.5 
33.5 
39 

6p 
IOP 

28.0 
27.9 

34 
37 

2P 

29.0 

3G.5 

Mittag 

28.9 

38 

2P 

27.7 

40 

41' 
61' 

29.0 
28.7 

36 

38.5 

2p 
6p 

28.7 
28.8 

37.5 

37 

6p 
IOP 

27.6 

27.5 

40 
41 

VIII.  26 

2a 
6a 

27.9 

27.7 

37 
40.5 

81' 

28.3 

39.5 

loa 

28.1 

37 

lOP 

28.1 

39 

lOP 

28.7 

39 

VIII.  21'      2a 

27.3 

42 

2P 

28.5 

32.5 

Mittern. 

27.9 

41 

VIII.  13 

2a 
6a 

28.6 
27.9 

39 
41 

6a 
lOa 

27.5 
28.0 

41.5 
41 

Gp 
10p 

28.2 
28.2 

35 
35 

VIII.  8 

2a 

27.7 

37 

2P 

27.9 

40 

4a 

6a 

27.8 
28.0 

38.2 
40 

loa 

2p 

28.5 
28.5 

39.5 
39.5 

6p 
8p 

27.9 
27.7 

40 
41 

VIII.  27 

2a 
Ga 

27.5 

28.0 

35 
34.5 

8a 
lOa 

28.1 
28.2 

40 
39 

6p 

IOP 

28.5 
28.5 

37.5 
35 

IOP 
Mittern. 

27.3 
27.4 

41 

41.5 

loa 
2P 

28.1 
29.0 

32 
34 

Mittag 
2p 

28.5 
28.7 

39 
30.7 

VIII.  14 

2a 
6a 

28.0 
28.1 

34 

40.5 

VIII.  22 

2a 

27.G 

42 

GP 
IOP 

28.2 
28.0 

35 
38 

4P 

28.9 

30.7 

loa 

28.5 

39.5 

4a 

27.6 

42 

6p 

28.2 

39.4 

2P 

29.0 

37.5 

6a 

27.6 

42.5 

VIII.  2S 

2  a 

27.8 
27.7 

37 

8P 

28.1 

40 

GP 

28.3 

39 

8a 

27.7 

43 

Ga 

40 

lOP 

28.1 

40 

lOP 

28.4 

39 

10a 

27.9 

44 

loa 

27.8 

30.5 

Mittern. 

28.0 

42 

Mittag 

28.0 

40 

2P 

29.0 

36 

VIII.  15       2a 

28.1 

39.5 

2P 

28.5 

38 
38 

6P 

29.3 

34 

VIII.  9 

2a 

4a 

27.7 
28.0 

39.8 
39 

6a 

28.2 

41 

4P 

28.6 

10p 

28.1 

32 

6a 

8a 

27.8 
28.2 

40 
40 

loa 
2P 

28.7 
29.1 

38.5 
39 

6P 
8P 

28.5 
28.7 

41.5 
42 

VIII.  29 

2a 
6  a 

28.0 
27.7 

40 
38 

loa 
Mittag 

28.5 
28.9 

40 
41 

6P 
10p 

28.4 
28.5 

40 
39 

IOP 
Mittern. 

27.7 
27.6 

42 
42 

lOa 
Mittag 

28.4 
29.2 

37 
36.5 

2p 

29.3 

36.5 

VIII.  16 

2a 

28.0 

41 

VIII.  23 

2a 

27.7 

40 

2p 

29.2 

35 

4P 

28.9 

38 

6a 

28.3 

40 

4a 

27.6 

41 

4P 

29.1 

35 

6P 

28.4 

37 

loa 

28.8 

39 

Ga 

28.0 

40.5 

GP 

28.9 

35 

81' 

28.3 

38 

2P 

28.6 

41 

8a 

27.7 

40 

SP 

28.7 

36 

10p 

28.0 

40.5 

GP 

28.5 

41 

loa 

28.3 

40 

IOP 

.28.0 

36 

Mittern. 

28.2 

41 

IOP 

28.3 

42 

Mittag 

28.5 

41 

Mittern. 

28.0 

37 
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Datum 

Zeit 

Temp 
°C 

Sp.G 
=  1.0 

2   Datum       Zeit 

Temp 

°C 

Sp.G. 
=  1.01 

'    Datum 

Zeit 

Temp 
°C 

Sp.G. 
=  1.02  Datum        Zeit 

Temp 
°C 

Sp.G. 
=  1.02 

+ 

+ 

+ 

1 

+ 

1875 

vni.  3 

2« 

3         4a 

27.9 
27.7 

38 
39 

1875 
IX.  4 

2» 
4» 

26.9 
27.1 

43.5 
44 

1875           2a 
IX.     9         4a 

26.9 

26.8 

41.5 

41 

1875          2a 
IX.    14        4a 

24.5 
25.0 

50 
49.S 

6a 
8a 

27.9 
28.1 

38 
37.5 

6a 

8a 

27.3 
27.7 

42 

41.5 

6a 

8a 

26.9 
27.1 

42 
41 

j        6a 
1        8a 

25.2 
25.4 

48 
!     48.5 

10a 
Mittag 

28.2 
27.9 

28.6 
36.5 

loa 
Mittag 

27.6 
27.5 

40.5 
40 

loa 
Mittag 

26.5 
26.7 

42.5 
42.5 

loa 
Mittag 

26.0 
25.8 

47 
47 

2P 
4P 

28.0 
28.1 

37 
37.5 

2p 
4P 

27.5 
27.7 

36 
35 

2p 
4P 

27.3 
27.3 

41..i 
41 

2p 
4P 

25.6 
25.5 

47 
47.5 

6p 
8p 

28.0 
28.1 

37 
38 

6p 
SP 

27.0 
26.9 

40.5 
40 

6p 
8p 

27.2 
27.1 

41 
43 

GP 

SP 

25.4 
25.7 

48 
47.5 

lOP 
Mittern 

28.0 
.     28.2 

39 
38.5 

lOr 
Mittern 

27.2 
27.0 

40 
41 

lOP 
Mittern 

26.2 
26.3 

42 
43 

IOP 
Mittern 

24.9 
25.0 

50 
50 

vin.  3] 

2  a 
4a 

27.9 
27.7 

38 
39 

IX.  5 

2a 
4a 

27.1 
27.0 

41.5 
42 

IX.   10 

2a 
4a 

26.0 
26.0 

45 
45 

IX.   Ic 

2a 
4a 

24.8 
24.6 

49 
49.5 

6a 

8a 

27.5 
27.9 

40.5 
41 

6a 
8a 

27.0 
27.1 

42.5 
42 

6a 
8a 

26.0 
26.1 

45 
44.5 

6a 

8a 

24.7 
24.8 

45 
49.5 

loa 
Mittag 

27.7 
28.1 

38.5 
37.5 

loa 
Mittag 

26.2 
27.4 

42 
42 

10a 
Mittag 

26.6 
27.1 

44 
43.5 

loa 
Mittag 

24.9 
24.8 

49.5 
50 

2P 
4P 

28.5 
28.1 

38 
37.5 

2P 
4P 

27.1 
27.2 

39.6 
40 

2p 
4P 

26.8 
2G.6 

43.5 
43.5 

2p 
4p 

25.0 
24.8 

50 
50 

6p 

8p 

27.7 
27.5 

35.5 
39.5 

6p 
8P 

27.1 
26.9 

39 
40 

6p 

SP 

26.2 
26.1 

43.5 
44 

6P 

8p 

24.0 
23.8 

51 
50 

lOP 
Mittern. 

27.4 
27.2 

37.5 
37 

lOP 

Mittern. 

26.5 
26.3 

41 
40 

IOp 
Mittern. 

25.9 
25.5 

45 
45 

lOP 
Mittern. 

23.7 
23.8 

50.5 
50 

IX.  1 

oa 
4a 

27.0 
27.2 

37.5 
38 

IX.  6 

2a 
4a 

26.4 
26.4 

41 
41.5 

IX.   11 

Oa 
4a 

26.0 
25.9 

45 
45 

IX.   16 

2a 
4a 

23.8 
23.5 

56 
55 

6a 
8a 

27.3 
27.1 

39.5 
41.5 

6a 
8a 

26.9 
27.1 

42 
41 

6a 
8a 

26.0 
26.2 

45 
47.5 

6a 
8a 

23.4 
23.2 

54 
55 

loa 
Mittag 

27.5 
27.9 

41 
40.5 

loa 
Mittag 

27.0 
27.4 

41 
41.5 

loa 
Mittag 

26.4 
26.5 

43.5 
44 

10a 
Mittag 

23.7 
23.8 

53 
55 

2P 
4P 

27.5 
27.5 

40.5 
40.5 

2p 
4P 

27.5 
27.5 

39.5 
40 

2p 
4P 

26.0 
26.1 

44.5 
44 

2p 
4P 

23.9 
23.7 

55 
55 

6p 
8P 

27.5 
27.3 

40 
40 

6p 

8l> 

27.0 
26.8 

39.5 
39 

6p 
8P 

25.6 
25.8 

46.5 
45 

GP 
8P 

23.5 
23.6 

54 
53.5 

lOP 
Mittern. 

27.0 
27.1 

41 
41 

lOP 
Mittcrn. 

27.1 
27.2 

43 
42 

lOP 
Miltern. 

25.3 
25.2 

45 
4.J 

IOP 
Mittern. 

23.7 
23.7 

52 
53 

IX.  2 

2a 
4a 

27.3 
27.5 

40.5 
41 

IX.  7 

Oa 
4a 

27.0 
27.0 

42.5 
42 

IX.   12 

2a 
4a 

25.3 
25.2 

47 
46.5 

IX.   17 

2a 
4a 

23.0 
22.9 

54 
54 

6a 

8a 

27.5 
27.6 

41 

41.5 

6a 

8a 

27.0 
27.1 

41.5 

41 

6a 
8a 

25.4 
25.5 

50 
50 

6a 

8a 

22.4 
22.3 

54 
54 

loa 
Mittag 

27.3 
27.2 

38.5 
3S 

loa 

Mittag 

27.4 
27.7 

41 

40.;, 

10a 

Mittag 

25.7 
25.8 

48 
48 

loa 

Mittag 

22.3 
22.5 

62 
63 

2p 
4P 

27.1 
27.4 

41 
41 

2p 
4P 

27.4 
27.2 

42 
42 

2P 
4P 

26.0 
26.2 

47 
46.5 

2P 
4P 

22.5 
22.7 

62 
62 

6p 

8p 

27.1 
27.0 

42 
41 

6p 
8p 

27.1 
27.0 

41 
41 

6p 
8p 

26.0 
25.8 

48 
47.5 

6p 

8p 

22.3 
22.0 

62 
61 

10p 
Mittern. 

27.1 
27.0 

42.5 
42 

10p 
Mittem. 

27.0 
26.8 

42 

42 

IOP 
Mittern. 

25.0 
24.9 

49 
48.5 

IOP 
Mittern. 

21.5 
21.4 

59 
59 

IX.  3 

2a 
4a 

27.0 
26.9 

43 
42.5 

IX.   8 

2a 

4a 

26.7 
26.5 

41 
39.5 

I.X.   13 

Oa 
4a 

24.9 
25.0 

49.5 
49 

IX.   18 

2a 
4a 

21.9 
21.8 

61 
61 

6a 

8a 

26.9 
27.0 

44 
43.5 

6a 

8a 

26.9 
27.1 

41 

41.5 

6a 
8a 

25.1 
24.9 

49.5 
50 

6a 

8a 

21.9 
21.9 

60 
60 

10a 

Mittag 

27.1 
27.3 

42 

41.5 

10a 

Mittag 

26.9 
27.0 

36.5 
38.5 

lOa 
Mittag 

25.9 
26.2 

47 
47.5 

loa 
Mittag 

22.0 
22.4 

60 
62 

2p 
4P 

28.2 
28.1 

41.5 
40 

2P 
4P 

27.1 
27.2 

41.5 
42 

2p 
4P 

26.0 
25.9 

46 
46 

2P 
4P 

22.2 
22.1 

60 
60 

6p 
8p 

27.7 
27.5 

41 
41 

6p 

81' 

26.9 
27.1 

41.5 
41.5 

6p 

8P 

25.5 
25.4 

48 
47.5 

6p 
8P 

22.0 
21.8 

62 
61 

lOP 

Mittern. 

27.3 
27.0 

40 
41.5 

lOP 
Mittern. 

27.3 
27.0 

42 
41 

IOP 
Mittem. 

25.0 
24.9  [ 

50 

50 

. 

IOP 
Wittern. 

22.3 
22.3 

60.5 
61 

Forschi 

ingsreise  S 

.  M.  S.  „C 

iazelle". 

V.  Theil: 

Meteoroloj 

;i6. 
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Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

1875 

2» 

21.7 

61 

1875 

2a 

21.3 

63.5 

1875 

2a 

205 

64 

1875 

2a 

20.3 

51.5 

IX.  19 

4> 

21.5 

62 

IX.  24 

4» 

20.4 

64.5 

IX.  29 

4a 

— 

— 

X.  8 

6a 

19.9 

51 

6» 

21.3 

64 

6" 

19.3 

70 

6a 

20.7 

64 

loa 

21.0 

51 

8» 

21.9 

62 

8a 

20.1 

68 

8a 

— 

— 

2p 

21.5 

53 

10» 

22.7 

60 

10a 

20.9 

65 

loa 

19.5 

51 

6p 

21.3 

51 

Mittag 

22.7 

61.5 

Mittag 

21.0 

65 

Mittag 

— 

— 

lOP 

20.9 

53 

2P 
4P 

22.9 
22.3 

62 
62 

2P 

22.2 

60 

2p 

20.7 

45 

X.  9 

2a 

20.1 

51 

4P 

22.0 

58 

4P 

— 

— 

6a 

20.7 

52.5 

6P 

8P 

22.8 
22.9 

61 

61 

6P 

22.1 

58 

6P 

20.7 

44.5 

10a 

21.9 

50 

8P 

22.3 

59 

8P 

— 

— 

2P 

22.1 

51 

lOP 
Mittern. 

22.5 
22.5 

62 
62 

lOP 

21.5 

60.5 

10l> 

19.8 

49.5 

6p 

22.0 

52 

Mittern. 

21.5 

60.5 

Mittern. 

— 

— 

lOP 

21.3 

50.5 

IX.  25 

2a 

21.5 

61 

IX.  30 

2a 

19.7 

48.5 

X.  10 

2a 

21.1 

51 

4a 

21.5 

60.5 

6a 

19.9 

48 

6a 

20.6 

50 

IX.  20 

2a 
4. 

22.2 
22.1 

61.5 
62 

6a 

8a 

21.5 
21.3 

60.5 
62 

loa 

2p 

20.0 
20.5 

46 
47 

loa 

2P 

21.4 
22,0 

50 
50.5 

6a 

8a 

22.3 
22.1 

61.5 
61.5 

loa 

21.3 

60 

6p 

20.7 

47 

6P 

21.5 

50.5 

Mittag 

21.6 

60.5 

lOP 

20.3 

45 

lOP 

20.9 

50 

loa 

22.1 

60.5 

Mittag 

22.3 

60 

2p 

22.0 

61 

X.  1 

2a 

20.1 

44 

X.  11 

Oa 

20.7 

50 

4P 

21.9 

61 

6a 

19.9 

45 

6a 

20.5 

50 

2P 

22.5 

59 

6P 

21.3 

62 

10a 

20  0 

44.5 

10a 

21.3 

50 

4P 

22.3 

60 

8P 

21.2 

60 

2P 

20.4 

46 

2P 

21.8 

50.5 

6P 

22.6 

59 

lOP 

21.2 

61 

6p 

20.4 

45 

6p 

21.9 

50 

8P 

22.5 

60 

Mittern. 

21.1 

61 

10p 

20.1 

46.5 

lOP 

22.0 

50 

lOP 

21.5 

63 

IX.  26 

2a 

21.7 

60.5 

X.  2 

2a 

20.0 

46 

X.  12 

2a 

20.7 

50 

Mittern. 

21.7 

62.5 

4a 

21.8 

60 

6a 

20.8 

44 

6a 

21.0 

50 

6a 

21.7 

61 

10a 

20.8 

43.5 

loa 

21.3 

50.5 

IX.  21 

2a 

21.5 

62 

8a 

21.8 

60.5 

2p 

21.1 

44 

2p 

21.5 

51 

4a 

21.7 

60.5 

loa 

21.8 

60 

6P 

21.5 

43 

6P 

21.7 

50 

6a 

21.9 

60 

Mittag 

22.1 

60 

lOP 

21.5 

44 

lOP 

21.0 

49.5 

8a 

21.7 

61 

2p 

22.4 

60 

X.  3 

Oa 

20.5 

43 

X.  13 

2a 

20.9 

50 

loa 

21.1 

62 

4P 

22.0 

60.6 

6a 

21.0 

42 

6a 

21.0 

50 

Mittag 

21.4 

63 

6? 

22.0 

60 

lOa 

21.5 

41.5 

loa 

21.2 

50 

8P 

21.8 

60 

2P 

21.6 

42 

2p 

21.4 

50.5 

2P 

23.2 

58.5 

lOP 

22.0 

60 

6P 

21.8 

41.5 

6p 

21.7 

50.5 

4P 

21.5 

62 

Mittern. 

21.7 

59.5 

lOP 

21.5 

42.5 

lOP 

21.4 

50 

6P 

21.3 

62 

IX.  27 

2a 

21.6 

60.5 

X.  4 

2a 

21.7 

43 

X.  14 

23 

21.1 

51 

8P 

21.6 

61 

4a 

21.5 

60.5 

6a 

21.5 

42.5 

6a 

20.9 

50.5 

lOP 

20.1 

63 

6a 

21.6 

63 

loa 

20.8 

45 

loa 

21.4 

51 

Mittern. 

20.0 

62.5 

8a 

21.8 

63 

2P 

22.0 

42.5 

2p 

21.7 

51 

10a 

21.9 

60.5 

6p 

21.9 

41.5 

6P 

22.0 

56 

rX.  22 

2a 

20.0 

66 

Mittag 

22.0 

61.5 

lOP 

21.7 

43 

lOP 

22.3 

49.5 

6a 

20.0 

64 

2P 

22.2 

59.5 

X.  5 

2a 

21.5 

42 

X.  15 

2a 

22.2 

50.5 

loa 

20.4 

65 

4P 

22.3 

60 

6a 

21.5 

42 

6a 

22.0 

49 

2P 

20.5 

68 

6p 

21.5 

61 

loa 

20.5 

47 

loa 

23.0 

45 

er 

20.5 

64 

8P 

21.9 

60 

2P 

21.1 

45 

2p 

23.0 

44 

lOP 

20.3 

62 

lOP 

21.2 

60.5 

6P 

21.0 

43 

6p 

22.6 

49 

Mittern. 

2L3 

60 

lOP 

20.7 

44 

lOP 

22.5 

48 

IX.  23 

2a 

20.2 

64 

IX.  28 

2a 

21.7 

60 

X.  6 

2a 

21.3 

41.5 

X.  16 

2a 

22.5 

48 

6a 

19.7 

65 

4a 

21.5 

60 

6a 

20.0 

49 

«a 

22.6 

47 

8a 

19.9 

65 

6a 

21.5 

61 

lOa 

20.1 

48.5 

lOa 

22.5 

47.5 

10» 

19.9 

68 

8a 

21.7 

61.5 

2P 

20.3 

48 

2p 

22.4 

48 

Mittag 

20.4 

66 

loa 

21.9 

60.5 

6P 

19.9 

49 

6p 

22.3 

48 

Mittag 

22.1 

60 

lOP 

19.7 

48.5 

lOP 

22.2 

49 

2P 

20.6 

65.5 

2P 

22.5 

59.5 

X.  7 

2a 

19.5 

51 

X.  17 

2a 

22.5 

47 

4P 

21.0 

64.5 

4P 

22.1 

60 

6a 

19.5 

50 

6a 

22.4 

47.5 

6P 

20.5 

65 

6P 

20.8 

63 

10a 

19.8 

49 

loa 

22.7 

48 

8P 

20.5 

66 

8p 

20.6 

63.5. 

2p 

20.4 

51.5 

2P 

22.8 

47.5 

lOP 

20.9 

64.5 

lOP 

20.3 

64.5 

6p 

21.1 

51 

6P 

22.4 

47 

Mittem. 

21.5 

63 

Mittern. 

— 

— 

10p 

20.7 

51 

lOP 

22.2 

48 
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Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Datum 

Zeit 

°C 

=  2.62 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

4- 

+ 

+ 

4- 

1875 

2a 

22.0 

47.5 

1875 

2a 

17.5 

69 

1875 

2a 

15.0 

65 

1875 

2a 

14.6 

58 

X.  18 

6a 

21.7 

47 

X.  -.'4 

4a 

17.5 

69.5 

X.  29 

Ga 

14.9 

51 

XI.  8 

6a 

14.8 

56 

loa 

22.2 

413 

6» 

18.0 

70 

10a 

15.1 

53 

10a 

15.1 

53.5 

2P 

22.5 

47 

8a 

18.3 

69.5 

2p 

16.2 

52 

2p 

15.2 

59.5 

6P 

22.5 

47 

lOa 

18.1 

70 

6p 

16.4 

55 

6p 

15.0 

58 

lOP 

22.1 

47.5 

Mittag 

18.3 

70 

lOP 

14.9 

60 

lOP 

14.8 

57.5 

2P 

18.5 

68 

X.  30 

9a 

14.G 

60 

XI.   9 

2a 

14.0 

59 

X.  19 

2a 

21.9 

47 

4P 

18.3 

68 

6a 

14.9 

60 

6a 

14.0 

57.5 

6a 

22.2 

49.5 

6p 

18.2 

70.5 

lOa 

15.1 

50 

10a 

14.5 

53 

10a 

22.3 

49 

8P 

18.0 

71 

2P 

15.5 

47 

2p 

14.8 

60 

2P 

22.6 

48.5 

lOP 

17.7 

70.5 

GP 

15.3 

49 

6P 

14.7 

57 

6P 

22.4 

48 

Mittem. 

17.5 

70 

lOP 

15.2 

54 

IOP 

14.5 

58 

lOP 

22.4 

48 

X.  25 

2a 

17.5 

72 

X.  31 

2a 

14.9 

55 

XI.   10 

2a 

14.3 

60 

X.  20 

2a 

22.1 

47  5 

4a 

17.6 

71 

6a 

14.7 

54.5 

6a 

14.2 

58 

Ga 

22.2 

48.5 

6a 

18.1 

71 

lOa 

15.1 

54 

10a 

15.0 

60 

lOa 

22.3 

48.5 

8a 

18.2 

71 

2P 

15.2 

50 

2p 

14.8 

58 

2P 

22.1 

54 

10a 

17.0 

72 

Gp 

15.1 

54.5 

6p 

14.6 

53 

4P 

22.2 

54 

Mittag 

17.4 

72 

lOP 

14.7 

57 

IOP 

14.5 

59 

6P 

21.7 

54.5 

2p 

17.7 

72 

XL   1 

2a 

14.4 

50 

XI.  11 

2a 

14.2 

61 

8p 

21.7 

54.5 

4P 

17.8 

72.5 

Ga 

14.3 

55 

6a 

14.3 

59 

lOp 

21.8 

55 

6P 

17.5 

72.5 

10a 

14.9 

54.5 

10a 

15.4 

58-5 

Mittem. 

21.G 

54.6 

8p 

17.5 

72.5 

2p 

15.3 

53 

2p 

15.7 

62.5 

lOP 

15.1 

74 

6p 

15.1 

53 

6p 

15.3 

62 

X.  21 

2a 

21.4 

54.5 

Mittern. 

14.9 

73.5 

lOP 

14.8 

49-5 

IOP 

14.8 

72 

4a 

21.2 

55 

X.  26 

2a 

15.4 

73.5 

XI.   2 

2a 

14.4 

50 

Mittern. 

14.G 

73 

6a 

22.3 

55 

4a 

15.5 

73.5 

6a 

14.6 

50 

XI.   12 

2a 

14.6 

73 

8a 

22.4 

54.5 

6a 

15.0 

76 

10a 

14.6 

59 

4a 

14.5 

73 

loa 

22.2 

57 

8a 

15.7 

75.5 

2r 

14.6 

58 

6a 

16.2 

73 

Mittag 

22.2 

58 

lOa 

15.2 

75 

6p 

14.7 

50 

8a 

16.5 

72 

2P 

22.0 

58 

Mittag 

15.6 

74 

IOp 

14.4 

51 

10a 

16.5 

72 

4P 

22.0 

57 

2p 

15.7 

74 

XI.  3 

2a 

14.6 

52 

Mittag 

17.1 

72.5 

6p 

20.8 

63 

4P 

16.0 

75 

6a 

14.5 

49 

2p 

19.5 

69 

8P 

20.7 

62.5 

6p 

15.7 

75 

10a 

14.7 

49.5 

4P 

19.2 

70-5 

10p 

20.8 

63 

8P 

15.3 

75.5 

2p 

14.9 

52 

6P 

18.3 

70 

Mittern. 

20.2 

64 

10p 

16.0 

75.5 

6p 

14.7 

51 

8P 

18.0 

71 

Mittern. 

16.0 

75.5 

10p 

14.7 

57 

10p 

17.7 

71 

X.  22 

2a 

19.8 

64 

Mittem. 

17.5 

72 

63 

X.  27 

2a 

15.1 

75.5 

XI.  4 

2a 

14.5 

46 

4a 

19.9 

4a 

15.3 

75.5 

6a 

14.4 

49 

XI.  13 

2a 

17.1 

73 

6a 

20.3 

65 
65 

6a 

15.5 

7G 

lOa 

14.9 

57 

4a 

17.2 

73 

8a 

20.4 

8a 

15.8 

76 

2P 

14.8 

51 

6a 

17.0 

74 

lOa 

20.5 

63 

loa 

15.5 

76 

6r 

14.9 

47 

8a 

17.4 

73 

Mittag 

20.7 

64 

Mittag 

15.4 

75 

IOP 

14.5 

57 

lOa 

18.0 

73 

2P 
4P 

21.0 

20.7 

65 
64.5 

2P 
4p 

15.4 
15.5 

74 
75 

XI.  5 

2a 
6a 

14.5 
14.4 

53 
50 

Mittag 
2p 

18.3 
19.5 

72 
70 

6P 
8P 

19.3 

65 

4P 

19.3 

70.5 

19.2 

64.5 

6p 

8p 

16.0 
16.0 

75 
75.5 

10» 
2P 

15.1 
15.2 

54 
44.5 

6p 

17.7 

71.5 

lOP 
Mittem. 

18.0 
17.8 

66 
65 

10p 
Mittern. 

14.9 
14.8 

75 
75 

6p 

10p 

14.5 
14.4 

46 
44.5 

8P 
IOP 
Mittem. 

17.6 
16.8 
16.7 

72 
75 
75 

X.  23 

oa 

17.6 

67 

X.  28 

2a 

16.1 

74 

XI.  6  ;       2a 

14.4 

51 

XI.  14 

2a 

16.9 

72 

4» 

17.6 

66.5 

4a 

16.0 

75 

6a 

14.6 

44 

4a 

17.8 

71 

6a 

17.9 

66 

6a 

16.2 

75 

loa 

15.0 

54 

6a 

18.6 

71 

8a 

18.2 

66 

8a 

15.5 

74 

2p 

15.1 

45.5 

8a 

18.7 

71.5 

lOa 

18.5 

69 

10a 

15.2 

73 

6p 

14.6 

49 

loa 

19.1 

69.5 

Mittag 

19.3 

69.5 

Mittag 

15.4 

72 

10p 

14.7 

59 

Mittag 

19.4 

70 

2P 

18.9 

68 

2P 

15.9 

73 

XI.   7 

2a 

14.7 

59 

2P 

19.5 

68.5 

4P 

19.2 

67 

4P 

15.6 

72 

6a 

14.4 

49 

4P 

19.2 

70 

SP 

19.1 

68 

6p 

15.6 

69.5 

lOa 

15.0 

57 

6p 

19.0 

71 

8P 

18.7 

68 

8p 

15.5 

69 

2P 

15.1 

46 

8P 

19.0 

70 

lOP 

18.3 

68.5 

lOP 

15.5 

64.5 

6p 

15.6 

50 

IOP 

19.0 

69 

Mittem. 

18.0 

69 

Mittem. 

— 

— 

IOP 

15.0 

49 

Mittem. 

18.9 

69.5 

27* 
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Temp. 

Sp.  G. 

Temp. 

Sp.  G. 

Temp. 

Sp.  G. 

Temp. 

Sp.  G. 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.01: 

Datum 

Zeit 

°C 

=  i.o: 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

+ 

+ 

1 

+ 

1875 

2i> 

18.5 

68 

1875 

2a 

21.7 

66 

1875 

2a 

25.0 

53 

1875 

2p 

26.2 

50 

XI.  15 

4a 

18.7 

70 

XI.  20 

4a 

21.6 

63 

XI.  26 

4a 

24.9 

52.5 

XII.  4 

4l> 

26.2 

50 

6a 

19.0 

70 

6a 

21.G 

63 

6a 

25.0 

54 

6p 

25.5 

52 

8^ 

18.9 

70.5 

8» 

21.8 

64 

8a 

25.1 

53 

8p 

25.4 

51 

10a 

19.1 

70 

10a 

22.6 

60 

10a 

26.2 

49 

10p 

25.4 

52 

Mittag 

19.0 

70 

Mittag 

22.7 

60 

Mittag 

26.5 

47 

Mittern 

25.2 

52 

2p 

19.0 

70 

2P 

24.3 

53 

2p 

26.6 

47 

4P 

19.0 

70 

4P 

22.5 

53 

6p 

2G.3 

49 

XII.   5 

2a 

24.9 

53 

6p 

19.0 

70 

6p 

24.0 

57 

IOp 

25.9 

50 

4a 

24.8 

54 

8p 
10p 

19.0 
19.0 

70 
70 

8P 
lOr 

23.5 
22.5 

59 
63 

XI.  27 

2a 
Ga 

25.5 
25. G 

51 
49 

6a 
8a 

•25.0 
25.1 

52 
52 

Mittern 

18.5 

70 

Mittern 

22.2 

63.5 

loa 

2p 

25.9 
26.8 

50 
51 

10a 

2G.0 

50.5 

XI.  IG 

oa 

19.0 

70 

XI.  21 

2a 
4a 

22.5 
22.3 

60 
60 

Mittag 

26.2 

50 

4a 

18.9 

70 

6a 

22.3 

60 

6p 

26.4 

50 

2p 

26.1 

50.5 

6a 

19.1 

69.5 

8a 

22.5 

60 

10p 

26.1 

50 

4P 

26.4 

51 

8» 

19.3 

70 

loa 

22.5 

60 

XI.  28 

2a 

26.0 

50 

Gp 

26.1 

51.5 

10-1 

19.5 

69 

Mittaf 

23.2 

60 

6a 

25.9 

50 

8p 

26,2 

51 

Mittag 

19.7 

70 

2p 

22.8 

59 

10a 

26.0 

50 

lOr 

26.0 

52 

2P 

20.1 

68.5 

4P 

22.5 

58 

2p 

26.7 

45 

Mittern. 

26.1 

52 

4P 

19.8 

69 

6p 

23.0 

58 

6p 

2G.6 

49 

6p 
SP 

19.5 
19.4 

70.5 
70 

8p 
lOP 

22.6 
23.1 

58.5 
58 

XI.  29 

10p 

2a 

26.2 
26.1 

49 
50 

XII.   6 

2a 
4a 

26.2 
26.0 

51 

50 

lOP 

Mittern. 

18.5 
18.5 

70.5 
70.5 

XI.  22 

Mittern. 
2a 

23.0 
23.0 

59 
59 

Ga 
10a 

25.G 
26.0 

51 
50 

6a 
8a 

26.0 
26.1 

52 
51 

XI.   17 

2a 

20.1 

69 

4a 

22.7 

59.5 

2p 

2G.8 

46 

10a 

26.5 

50 

4a 

20.0 

69.5 

Ga 

23.6 

57 

6P 

26.5 

50 

Mittag 

2G.8 

50 

6a 

20.1 

70 

8a 

24.2 

57.5 

IOp 

26.1 

49 

8a 

20.2 

70 

loa 

24.0 

57 

XI.  30 

2a 

25.7 

50 

2p 

26.7 

49 

10a 

20.0 

69.6 

Mittag 

23.9 

57 

6a 

2G.0 

50 

4P 

26.5 

50 

Mittag 

20.0 

69 

2p 

24.2 

55,5 

10a 

2G.2 

49.5 

6p 

26.3 

50 

2P 

19.9 

69 

4P 

24.0 

55.5 

2p 

26.9 

50 

8p 

2G.1 

50 

4P 

19.8 

69.5 

6p 

23.7 

50 

6p 

26.7 
26.4 

50 

IOP 

26.0 

42 

6p 

19.7 

69 

8P 

23.4 

57 

IOP 

50 

Mittern. 

26.3 

44 

8p 
lOp 

19.5 
19.0 

70 
70 

10p 
Mittern. 

24.0 
24.0 

57 
57.5 

XII.    1 

2a 
Ga 

26.3 
26.1 

50 
48 

XII.    7 

2a 

26.0 

49 

XI.   18 

Mittem. 
2a 

18.9 
20.1 

70 
69 

XI.  23 

2a 
4a 

23.5 
23.3 

60 
59 

10a 
2P 

25.5 
25.6 

46 
46 

4a 
6a 

26.0 
26.1 

49.5 
50 

4a 
6a 

20.0 
20.2 

69.5 
69 

6a 

8a 

24.0 
24.1 

54 

56 

Gp 
lOr 

25.4 
25.2 

48 
49 

8a 
10a 

26.2 
26.3 

50.5 
49 

8a 

10a 

Mittag 

20.5 
20.9 
21.2 

68 
63 
63.5 

10a 

Mittag 

2p 

24.2 
24.2 
24.7 

55 
55 
53 

XII.   2 

2a 
Ga 

25.5 
25.3 

48 
48 

Mittag 

2p 

26.4 
26.9 

50 

48.5 

4P 

24.6 

52 

lOa 

25.7 

47 

4P 

26.8 

48.5 

2P 
4P 

21.3 
21.1 

66 
66 

6P 
lOP 

24.9 
24.7 

52 
50.5 

2P 
6P 

25.8 
25.6 

47 
48 

6p 
8P 

2G.7 
26.4 

48.5 
49 

Gp 

21.1 

64 

IOP 

25.2 

49.5 

8P 

20.9 

64.5 

XI.  24 

2a 

24.5 

52.5 

IOP 

27.0 

50 

lOP 
Mittern. 

20.9 
20.8 

63 
64 

6a 
10a 

2p 

24.5 
24.5 
24.8 

52 
51 
51.5 

XII.   3 

2a 

6a 

loa 

25.1 
25.G 
25.8 

48 

50.5 

50 

Mittern. 

27.1 

50.5 

XI.   19 

Oa 
4a 

21.2 
20.8 

66 
66 

Gp 
10p 

24.6 
24.3 

52 

54 

2P 
4P 

26.0 
26.2 

51 
49 

XII.   8 

2a 
4a 

26.8 
26.5 

49 
49.5 

6a 

21.0 

67 

XI.  25 

2a 

24.5 

54 

6P 

26.0 

49 

6a 

8a 

25.6 

25.8 

50 

50.5 

8a 

21.2 

66.5 

Ga 

24.5 

53 

8P 

25.9 

49 

lOa 

Mittag 

22.0 
22.1 

63 
63 

10a 

Mittag 

24.4 
24.6 

54 
52 

IOP 
Mittern. 

25.2 

25.0 

51-5 

51 

10a 
Mittag 

26.0 
26.1 

52 
51 

2P 

22.1 

Gl 

2l> 

24.6 

53 

Xfl.   4 

2a 

25.2 

51 

2p 

26.7 

51 

4P 

22.1 

Gl 

4P 

25.0 

52.5 

4a 

25.G 

51 

4P 

26.8 

51 

6p 

21.9 

62 

Gp 

24.7 

51.5 

6a 

25.4 

51 

GP 

26.9 

51 

8P 

21.7 

62 

81' 

24.5 

51 

8a 

25.6 

50.5 

8P 

26.5 

51 

lOp 

22.0 

60.5 

lOP 

24.5 

56 

10a 

25.3 

51 

IOP 

26.5 

50.5 

Mittern. 

21.8 

61 

Mittem. 

24.6 

55 

Mittag 

25.7 

51 

Mittern. 

26.4 

51 
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Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 
+ 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

Datum  !     Zeit 

i 

°C 

=  1.02 

+ 

1875 

•2a 

26.5 

50 

1875 

2» 

24.2 

56 

1875 

2a 

28.0 

47 

1875           2a 

27.8 

50 

XII.   9 

4a 

26.3 

49.5 

XII.  15 

4a 

24.1 

55 

Xn.22 

4a 

28.0 

47 

XII.  29         4» 

27.6 

49 

6a 

26.6 

48 

6a 

24.0 

55 

6a 

26.9 

44 

6a 

27.5 

47 

8a 

26.6 

48 

8» 

24.3 

55 

8» 

27.2 

45 

8a 

27.7 

48.5 

10a 

26.8 

48 

loa 

24.7 

55 

loa 

27.9 

45 

10» 

27.3 

49 

Mittag 

27.1 

48.5 

2p 

24.6 

50.5 

Mittag 

28.0 

44 

Mittag 

27.4 

49 

21' 

26.9 

49 

Gp 
10p 

24.2 
24.3 

50 

2p 

29.0 

43 

2P 

26.9 

50.5 

4P 

26.7 

50 

yö 

4P 

29.0 

43 

4P 

26.8 

50 

Gl' 

27.0 

49 

XU.  16 

2a 

24.5 

54.5 

6p 

28.3 

44.5 

6p 

27.0 

50 

8l> 

26.5 

49.5 

Ga 

24.2 

54 

8p 

27.8 

44 

8p 

26.4 

52 

10p 

26.2 

50 

10» 

24.6 

55 

lOP 

27.5 

47 

IOp 

26.1 

50 

Mittern. 

26.3 

50 

2P 

25.1 

53 

Mittern. 

27.2 

48 

Mittern. 

25.9 

51 

XII.  10 

2a 

26.5 

49 

6P 
lOP 

25.0 
24.4 

54 
55 

XII.  23 

2» 

27.7 

47 

XII.  30:        Oa 

25.5 

48 

4a 

26.3 

49 

4» 

26.5 

46 

-±*' 

25.7 

48.5 

6a 

26.6 

50 

xn.i7 

2a 

24  2 

54.5 

6» 

27.3 

48 

6» 

2.5.8 

48 

8a 

26.5 

50 

Ga 

24.3 

54 

8» 

27.4 

47 

8a 

25.8 

48 

loa 

26.2 

50 

loa 

24.6 

53 

10a 

28.3 

45 

loa 

25.9 

52 

Mittag 

26.3 

50 

2P 

25.1 

52 

Mittag 

28.8 

42 

Mittag 

26.1 

51.5 

2P 
4P 

26.3 
26.3 

48.5 
48.5 

6p 
10p 

24.7 
24.4 

55 
55 

2P 
4P 

28.9 
28.8 

43 
43.5 

2p 
4P 

25.8 
25.5 

53 
54 

6p 

25.9 

49 

xn.i8 

2a 

24.3 

54 

6p 

28.5 

44 

6p 

8P 

25.5 

53 

8P 

25.8 

50 

6a 

24.2 

56 

8p 

28.4 

45 

25.5 

52-5 

lOP 
Mittem. 

25.2 
25.6 

56 

54 

loa 

2P 

24.7 
25.1 

55 
53 

10p 
Mittern. 

28.0 
27.8 

47 
46 

IUP 

Mittern. 

25.5 
25.4 

54 
53 

XII.  11 

2a 
4a 

25.0 
24.8 

50 
51 

6P 

lOP 

Mitteni. 

24.7 
24.4 
24.2 

54 

58 
58 

XU.  24 

2» 

4a 

27.5 
27.3 

44 
45 

XII.  31 

2a 
2» 
6a 

25.6 
25.7 
25.8 
25.9 

53 
53 
50 

Ga 

25.0 

52 

6a 

'  27.5 

45.5 

sa 

50-5 

Sa 

25.1 

51 

XII.  19 

2a 

24.2 

58 

8a 

27.7 

45 

10» 

25.7 

54 

10» 

25.0 

52.5 

4a 

24.1 

57.5 

loa 

28.4 

281) 

Mittag 

25^5 

25.5 
25.5 

53 

53 
54 

Mittag 

25.8 

52 

6a 

24.1 

57 

2P 

29.4 

26.5 

2p 

2P 
6p 

25.9 
25.5 

52 
45 

8a 
10a 

24.3 
24.4 

57 
58 

6p 
10p 

29.0 
27.3 

27 
20 

4P 
6p 

8p 

10p 

25.0 

45 

Mittag 

24.8 

57 

XU.  25 

2a 

26.2 

21 

25.4 
25.1 

50 
51 

XII.  12 

2a 

24.9 

47 

2p 

25.6 

53 

6a 

26.3 

23 

lOP 

24.9 

53 

6a 

25.0 

51.5 

6p 

25.0 

55 

10a 

28.1 

32 

Mittern. 

24.8 

54 

loa 
2p 
Gp 

10p 

25.4 
25.5 
25.3 
25.0 

49 
44 
45 
45 

xn.2o 

lOP 

2» 

6» 

10» 

24.9 

24.6 
24.6 
24.9 

55 

54.5 

55 

54 

2p 

6p 

lOP 

28.9 
29.0 
27.5 

29 
25 

31.5 

1876 
I.     1 

2» 
4» 
6a 

8» 

24.5 
24.6 
24.8 
25.2 

54 
55 
57 
56 

XII.  13 

2a 

25.0 

50 

2P 
4P 

25.4 
25.6 

52 

XII.  26 

2» 

27.3 

33 

loa 

25.1 

52.5 

6a 

25.1 

52 

51 

6a 

27.5 

42 

Mittag 

25.3 

52 

loa 

2P 

6p 

25.1 
25.9 
25.6 

50.5 

49 

48 

GP 

SP 

25.8 
25.7 

51 
54 

loa 

2P 
6p 

28.0 
28.5 
28.4 

38.5 

36 

30 

2P 
4p 
6P 

25.3 
25.2 
25.1 

53 
54 
54.5 

lOP 

25.0 

54 

10p 

25.6 

54 

lOP 

28.2 

31 

8p 

24.9 

55 

Mittern. 

25.0 

54 

Mittern. 

25.4 

53.5 

XII.  27 

2a 

28.0 

38 

IOP 
Mittern. 

24.9 
24.7 

56.5 
56 

XII.  14 

2a 

24.7 

53 

xn.2i 

2a 

25.7 

54 

6a 

27.5 

40 

4a 

24.6 

54 

4a 

25.8 

53 

lOa 

28.1 

37.5 

I.     2 

2a 

25.0 

55 

6a 

24.6 

55 

Ga 

26.2 

51 

2P 

28.6 

36 

4a 

24.8 

56 

8a 

24.8 

54 

8a 

26.3 

52 

6p 

28.3 

31 

6» 

24.9 

56 

10» 

Mittag 

24.5 
25.0 

55 
52 

10» 

Mittag 

26.7 
27.9 

53 
50 

XU.  28 

10p 

2a 

27.4 
27.9 

19 
34 

8» 

10» 

Mittag 

25.2 
25.2 
25.4 

54 

53.5 

53 

2p 

25.2 

51 

2r 

29.5 

43 

6» 

28.0 

39 

2p 

26.7 

51 

4P 

25.1 

51 

4P 

29.2 

44 

10» 

27.6 

37.5 

4P 

26.5 

52 

-6P 

24.3 

56 

6p 

28.1 

40 

2P 

27.7 

36 

6p 

25.8 

52 

8P 

24.4 

55 

SP 

27  8 

4G 

6P 

27.2 

37 

8P 

25.2 

50 

lOP 

24.5 

55 

lOP 

27.5 

47 

lOP 

27.9 

442) 

IOP 

24.8 

49 

Mittern. 

24.5 

54.5 

Mittern. 

27.7 

47 

Mittern. 

27.8 

47 

Mittern. 

24.6 

49 

1)  Normal.     Greiner.  —  '■')  Steeger.     Aräometer. 


214 


Forschungsreise  S.  M.  S.  , Gazelle".     V.  Theil:  Meteorologie. 


Datum 

Zeit 

Temp. 

Sp.G. 

=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

Temp. 

°C 

Sp.G. 
=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

Temp. 
°C 

Sp.G. 
=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

Temp. 

°C 

Sp.G. 

=  1.02 

+ 

1876 
I.  3 

2» 

4a 

24.5 
24.5 

57 

57 

1876 
I.  7 

Oa 
4a 

21.9 
21.6 

63 
64 

1876 
I.  12 

2a 
4a 

17.0 
17.0 

68 
68 

1876 
I.  17 

2a 
4a 

12.5 
12.6 

74 
74 

6a 

8» 

24.4 
24.6 

54 
53 

6a 
8a 

21.8 
22.0 

63 
61 

6a 
8a 

17.3 
17.4 

67 
66.5 

6a 

8a 

12.0 
12.1 

74 
73.5 

lOa 
Mittag 

25.0 
24.9 

56 
55 

10a 
Mittag 

22.2 
22.4 

60.5 
50.9 

10a 
Mittag 

17.2 
17.4 

68 
67 

loa 
Mittag 

11.5 
11.8 

75 
72.5 

2P 
4P 

25.8 
25.5 

52 
54 

2p 
4P 

21.7 
21.5 

62 
61 

2p 
4p 

17.5 
17.2 

67 
66 

2p 
4P 

11.8 
11.8 

73 
73 

6p 

8P 

25.1 
24.7 

54 
5?, 

6p 
8p 

21.3 
21.1 

61 
61 

6p 

8p 

17.0 

16.8 

67 

68 

6p 

8p 

11.5 
11.5 

74 
73 

IOp 
Mittern. 

24.5 
24.3 

57 
58 

IOp 
Mittem. 

20.6 
20.3 

60 
61 

IOp 
Mittern. 

16.5 
16.7 

69 
69 

10p 
Mittem- 

11.7 
11.7 

73 
73 

I.  3 

brt 

2a 
4a 

24.0 
23.8 

58 
57 

I.  8 

2a 
4a 

20.9 
21.0 

60 
60 

I.  13 

2a 
4a 

17.0 
16.7 

70 
70 

I.  18 

2a 
4a 

11.2 
10.9 

74 
74 

6a 

8^ 

24.1 
24.4 

57 
56 

6a 
8a 

21.0 
21.2 

60.5 
61 

6a 
8a 

16.5 
16.5 

68 
68 

6a 

8a 

11.3 
12.5 

75 
75 

(3 
o 

10a 
Mittag 

24.G 
25.0 

55 
53 

10a 
Mittag 

20.9 
21.0 

60 
62 

10a 
Mittag 

16.6 
16.8 

68 

68 

lOa 

Mittag 

12.5 
12.5 

73 

74 

J3 
w 
BD 

2p 

4p 

25.2 
25.1 

52 
51.6 

2p 
4p 

21.0 
21.0 

62 
62 

2p 
4P 

16.0 
16.3 

69 

68 

2p 
4p 

12.2 
12.3 

74 
74-5 

13 

6p 
8p 

24.9 
24.7 

54 
55 

6p 
8p 

21.1 
21.3 

61 
62 

6p 
8P 

16.4 
15.9 

70 
69 

6p 
8p 

12.1 
11.9 

73 
74 

10p 
Mittern. 

24.8 
24.7 

54 
54 

IOp 
Mittern. 

20.8 
20.6 

62-5 
63 

IOp 
Mittern. 

15.6 
15.3 

68 
69 

10p 
Mittern. 

11.7 
11.6 

75 
74-5 

I.  4 

2a 
4a 

24.2 
23.9 

58 
58 

I.   9 

2a 
4a 

20.7 
20.7 

65 
65 

I.  14 

2a 
4a 

15.0 
14.9 

68 
68 

I.  19 

2a 
4a 

11.3 
11.2 

75 
75 

6a 

8a 

24.2 
24.6 

55.5 
55 

6a 

8a 

20.3 
20.5 

65 
66 

6a 

8a 

14.8 
15.0 

68.5 
68.5 

6a 

8a 

10.8 
11.1 

75 
73 

loa 
Mittag 

25.2 
25.0 

53.5 
53 

lOa 
Mittag 

20.1 
20.3 

62 
62 

loa 
Mittag 

15.5 
15.2 

69 
70 

loa 
Mittag 

11.6 
11.7 

73 
74 

2p 
4P 

25.5 
25.3 

54 
54.5 

2P 
4P 

20.7 
20.4 

63 
64 

2P 

4P 

15.5 
15.4 

68 
68 

2p 
4P 

13.0 
12.2 

74 
75 

6p 
8p 

25.0 
24.7 

55 
54 

6p 
8P 

19.9 
19.7 

65 
65.5 

6p 
8P 

15.5 
15.3 

70 
70 

6p 
8p 

11.7 
11.6 

74 

74 

10p 
Mittem. 

24.5 
24.4 

54 
55 

IOP 
Mittern. 

19.7 
19.5 

65 
65 

lOP 
Mittem. 

14.8 
15.0 

70 
69 

lOP 
Mittern. 

11.3 
11.1 

73.5 
73 

I.  5 

2a 
4a 

24.5 
24.2 

55 
56.S 

I.   10 

2* 
4a 

19.8 
19.5 

65 
66 

I.  15 

2a 
4a 

14.7 
14.6 

69.5 
69 

I.  20 

2a 
4a 

11.0 
11.1 

76 
75 

6a 

8a 

24.2 
24.4 

56 
55 

6a 
8a 

19.5 
19.5 

65 
65 

6a 
8a 

14.4 
14.5 

69 
68 

6a 

8a 

11.5 
12.1 

75 
75 

10a 
Mittag 

24.5 
24.7 

57 
56 

lOa 
Mittag 

19.4 
19.6 

66 
65 

loa 
Mittag 

14.5 
14.9 

70 
70 

loa 
Mittag 

12.0 
12.3 

75 
73 

2p 
4P 

24.7 
24.7 

52 
52 

2P 
4P 

19.6 
19.7 

65 
65 

2p 
4P 

14.7 
14.6 

69 
69 

2p 
4p 

13.0 
12.8 

71 
71 

6p 
8P 

24.0 
23.8 

56 
55 

6p 

8p 

19.5 
19.4 

65 
65 

6p 
8p 

14.6 
14.4 

69 
70 

6p 

8p 

12.4 
12.3 

74 
73 

10p 
Mittern. 

23.5 
23.5 

57 

58 

10p 
Mittern. 

18.9 
18.7 

67 
66 

IOP 

Mittern. 

13.9 
13.5 

71 

71 

10p 

Mittern. 

12.0 
11.7 

72.5 
73 

I.  G 

2a 
4a 

23.1 
23.0 

57 
57.5 

I.   11 

2a 
4a 

18.0 
18.1 

67.5 
67 

I.  16 

2a 

4a 

12.7 
12.6 

74 
73 

I.  21 

2a 

4a 

11.6 
11.8 

73 
73.5 

ea 

8a 

23.2 
23.4 

57 
56 

6a 
8a 

18.3 
18.2 

67.5 
68 

6a 
8a 

12.7 
13.0 

73 
72 

6a 

8a 

12.1 
12.3 

75 

75 

loa 
Mittag 

22.5 
22.8 

60 
59 

loa 
Mittag 

18.1 
18.0 

69 
68 

10a 
Mittag 

13.0 
13.3 

71 
70 

lOa 

Mittag 

12.7 
12.7 

74.5 
73.5 

2p 
4P 

23.0 
22.5 

58.5 
60 

2P 
4P 

18.0 
18.1 

66 
66 

2p 
4p 

13.3 
13.2 

72 
73 

2p 
4P 

12.6 
12.6 

73 
73 

6p 

8P 

22.5 
22.4 

61 

61.5 

6P 

8P 

18.1 
17.8 

66.5 
67 

6p 

8p 

13.0 
12.7 

74 
74 

6p 

8p 

12.5 
12.1 

74 
73.5 

IOP 
Mittem. 

22.1 
22.0 

62 
62 

IOP 
Mittem. 

17.5 
17.3 

67 
68 

IOp 
Mittern. 

12.1 
12.4 

72.5 
74 

IOP 
Mittem. 

12.0 
12.1 

73 
73 

Spezifisches  Gewicht  und  Temperatur  des  Wassers  an  der  Meeresoberfläche. 
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Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

Datum       Zeit 

"C 

=  1.02 

Datum       Z,eit    .1 

°C 

=  1 .02 

Datum 

Zeit 

°C 

==  1.02 

+ 

+ 

■ 

+ 

+ 

1876 

2a 

12.2 

74 

1876 

2» 

11.1 

73 

1876 

2a 

9.1 

74 

1876 

2» 

8.7 

G7 

I.  22 

4» 

12.2 

74 

I.  27 

4a 

11.0 

72 

II.  1 

4a 

9.3 

73 

n.  9 

4» 

8.7 

68 

6» 

12  5 

72.5 

6» 

11.0 

74 

6a 

9.1 

72.5 

6a 

8.7 

72 

8» 

12.8 

72.5 

8a 

10.7 

74 

8a 

9.0 

72 

8» 

8.9 

73 

10» 

13.1 

72 

lOa 

10.6 

74 

loa 

9.0 

70 

loa 

8.8 

71 

Mittag 

13.4 

72.5 

Mittag 

10.8 

74 

Mittag 

9.0 

71 

Mittag 

8.7 

71 

21' 

13.7 

72 

2p 

11.0 

76 

2p 

9.2 

70 

2p 

8.8 

71.5 

4l' 

13.0 

73 

4P 

11.0 

75.5 

4P 

9.6 

70 

4P 

9.3 

71 

6l' 

12.5 

74.5 

6P 

11.0 

75 

6p 

9.0 

49 

6P 

9.7 

70 

81' 

12.2 

74 

81' 

10.8 

75 

10p 

8.8 

48.5 

8p 

9.5 

71 

lOl' 

12.1 

74 

101' 

10.7 

75 

II.  2 

2a 
6a 

8.6 
8.7 

48 
47 

lOP 

10.5 

66 

Mittern. 

12.7 

73 

Mittern. 

10.7 

75 

Mittern. 

10.6 

70 

I.  23 

2a 

12.1 

73.5 

I.  28 

2  a 

11.0 

75 

lOa 

9.0 

41 

II.  10 

2a 

10.4 

71 

4a 

12.3 

73 

4a 

10.8 

75 

2P 

8.9 

43 

4a 

10.2 

70 

6a 

12.5 

68.5 

6a 

10.5 

75 

6P 

9.5 

381) 

6a 

11.5 

69 

8» 

12.8 

68 

8a 

10.5 

75 

IOP 

9.4 

37 

8a 

11.3 

69 

10a 

13.0 

71 

loa 

10.5 

75 

loa 

11.3 

67 

Mittag 

2P 

12.9 
12  5 

73 
72 

Mittag 
2p 

10.8 
10.7 

75 
74 

II.  3 

2a 
6» 

9.2 
8.9 

37.5 
45 

Mittag 
2p 

11.2 
11.8 

68 
69 

4P 

12.5 

72 

4P 

11.0 

73.5 

8a 

8.9 

47 

4P 

12.1 

68 

6P 

12.6 

72.5 

6P 

11.0 

75 

loa 

9.3 

36 

6P 

12.0 

70 

8p 

12.4 

72 

8P 

10.7 

75 

Mittag 

9.2 

35 

SP 

12.0 

71 

lOP 

12.2 

73.5 

IOp 

10.2 

75 

2P 

9.0 

36 

IOP 

12.0 

69 

Mittern. 

12.2 

73.5 

Mittern. 

10.1 

74 

6P 
IOP 

8.6 
8.7 

37 

35 

Mittern. 

11.8 

69 

I.  24 

2  a 

11.5 

70 

I.  29 

2a 

10.5 

75 

11.11 

2  a 

12.1 

69 

4a 

11.8 

70 

4a 

10.5 

75 

II.  4 

Oa 

8.5 

36 

4a 

12.2 

69 

6a 

11.9 

70 

6a 

10.5 

75 

6a 

8.3 

42 

6a 

12.5 

69 

8^ 

11.9 

70 

8a 

10.5 

74 

8a 

8.2 

42 

Sa 

12.9 

69 

loa 

12.0 

69 

loa 

10.5 

75 

lOa 

8.2 

46 

loa 

13.2 

68 

Mittag 

12.0 

68.5 

Mittag 

10.7 

74 

2p 

8.2 

49 

Mittag 

13.4 

66 

2p 

11.9 

66 

2P 

10.5 

74 

4P 

8.2 

48.5 

2p 

14.0 

65 

4P 

11.4 

G6.5 

4P 

10.3 

74 

6P 

8.4 

49 

4P 

14.3 

64 

6p 

10.7 

73 

6P 

10.0 

75 

SP 

8.3 

48 

6p 

14.2 

64 

8p 

10.7 

73.5 

8P 

9.6 

75 

IOP 

8.0 

47 

8P 

14.0 

64.5 

lOP 
Mittern. 

10.6 
10.7 

75 

74.5 

IOP 
Mittern. 

9.6 
9.5 

73 

73 

II.  5 

2a 

6a 

8.0 

8.5 

47.5 
48 

IOP 
Mittern. 

13.7 
13.3 

64 
64 

I.  25 

2a 

10.7 

74 

I.  30 

2a 

9.3 

74 

loa 

10.0 

47.8 

II.  12 

Oa 

12.7 

68 

4a 

10.7 

73 

4a 

9.3 

73 

2p 

9.2 

49 

4a 

12.5 

68 

6a 

11.1 

72 

6a 

9.2 

74 

6P 

8.9 

50 

6a 

13.6 

67 

8a 

11.5 

72 

8a 

9.2 

74 

IOP 

8.8 

48 

8a 

13.9 

67 

loa 

11.1 

72 

loa 

9.3 

77 

lOa 

13.3 

66 

Mittag 

11.3 

72 

Mittag 

9.5 

75 

II.  6 

2a 
6» 

8.5 
8.9 

46 
47 

Mittag 

13.4 

65 

2P 

11.6 

73 

2p 

9.5 

76 

2p 

13.8 

64.5 

4P 

11.5 

72 

4P 

9.4 

75.5 

10a 

10.1 

47 

4P 

14.0 

63.5 

6p 

12.0 

71 

6p 

9.0 

76 

2p 

9.4 

4S 

6P 

14.1 

66 

8P 

11.8 

71.5 

SP 

8.9 

77 

6p 

9.0 

48.5 

8P 

13.9 

66 

lOP 

11.5 

73 

lor 

8.7 

76 

IOP 

8.5 

47 

IOP 

14.4 

65 

Mittern. 

11.5 

72 

Mittern. 

8.5 

76 

II.  7 

2a 

8.4 

47 

Mittern. 

14.3 

66 

I.  26 

Oa 

11.5 

69 

I.  31 

2a 

8.8 

78 

6a 

7.9 

49 

II.  13 

Oa 

14.3 

66 

4a 

11.6 

69 

4a 

8.9 

77 

loa 

8.3 

48 

4a 

14.3 

66 

6a 

11.7 

70 

6a 

9.0 

76 

2p 

9.1 

49 

6a 

15.0 

65 

8a 

11.8 

70 

8a 

9.0 

75 

6P 

8.9 

50 

sa 

15.2 

66 

10» 

12.1 

70 

loa 

8.9 

75 

lOP 

8.6 

49 

loa 

15.5 

64 

Mittag 

11.9 

70.5 

Mittag 

8.9 

75 

II.  8 

2a 

8.4 

48 

Mittag 

15.7 

63 

2p 

11.9 

72 

2p 

9.1 

77 

6a 

8.5 

49 

2P 

15.7 

63.5 

4P 

11.6 

72 

4P 

8.9 

76 

lOa 

8.7 

49 

4P 

15.6 

64 

6P 

11.5 

72.5 

6P 

9.5 

72 

2P 

8.5 

49 

6P 

15.7 

64 

8P 

11.6 

72 

8P 

9.5 

73 

6p 

9.1 

49 

8p 

15.6 

65 

lOP 

11.2 

71 

IOP 

8.5 

76 

IOP 

9.4 

63'') 

lOP 

15.5 

63 

Mittern. 

11.0 

72 

Mittern. 

8.9 

74 

Mittern. 

9.2 

62 

Mittern. 

15.5 

64 

1)  Normal-.Aräometer  Greiner.     ^)  Steeger-Aräometer. 
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Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 
4- 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

4- 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 
+ 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

1876 

2a 

15.5 

63 

1876 

2a 

20.0 

25 

1876 

2a 

21.3 

67 

1876 

2a 

21.5 

64 

II.  14 

4a 

15.5 

62 

II.  20 

4a 

19.8 

30 

IL  25 

4a 

2L1 

67 

III.   1 

4a 

21.4 

65 

6a 

15.7 

63 

ea 

20.2 

52.5 

6a 

21.2 

67 

6a 

22.3 

60.5 

Sa 

16.0 

64 

8a 

20.4 

52.5 

Sa 

21.2 

66.5 

Sa 

22.5 

60 

loa 

16.6 

62.5 

loa 
Mittag 

20.7 
20.7 

50 
50 

lOa 

21.4 

67 

loa 

23.2 

60 

Mittag 

17.2 

59 

Mittag 

21.2 

67 

Mittag 

23.6 

61 

211 

17.9 

60 

2p 
3P 
5p 

21.2 
20.5 
21.9 

55 

703) 

60 

2P 

21.4 

66 

2p 

23.8 

59 

41' 

18.0 

60 

4P 

21.2 

67 

4P 

23.6 

59.5 

6p 

18.0 

60 

6p 

21.9 

59 

6P 

21.6 

65 

6p 

23.2 

60.5 

8P 

17.7 

60 

8p 

22.0 

59.5 

8P 

21.6 

68 

SP 

22.9 

60 

lOP 

17.2 

59 

lOP 

22.1 

70 

lOP 

21.8 

68 

lOP 

23.0 

60 

Mittern. 

16.9 

60 

Mittern. 

22.0 

69 

Mittern. 

21.7 

67.5 

Mittern. 

23.0 

60 

II.  15 

2a 

16.9 

60 

II.  21 

2a 

21.8 

69 

II.  26 

2a 

21.7 

70 

III.  2 

2a 

22.8 

60.5 

4a 

16.8 

60 

4a 

21.7 

70 

4a 

21.5 

69 

4a 

22.6 

60.5 

6a 

17.3 

60 

6a 

21.3 

67 

6a 

22.0 

68 

6a 

23.0 

60 

8a 

18.1 

60 

8a 

21.4 

67 

Sa 

22.1 

68 

Sa 

23.5 

59.5 

loa 

18.6 

58 

loa 

21.9 

67 

loa 

21.7 

67 

loa 

23.9 

57 

Mittag 

19.8 

56 

Mittag 

22.1 

65.5 

Mittag 

2  LS 

66 

Mittag 

24.0 

57.2 

2p 

20.9 

47 

2p 

22.6 

66 

2P 

21.7 

66 

2p 

25.8 

54 

4P 

21.8 

43 

4P 

22.7 

65 

4P 

21.5 

67 

4P 

25.9 

54 

6P 

21.8 

1.0182.51) 

6P 

22.7 

67 

6p 

21.2 

67.5 

6P 

25.3 

54 

8P 

21.2 

82.5 

SP 

22.5 

68 

SP 

21.0 

69 

SP 

25.1 

55 

lOP 

20.7 

97.5 

lOP 

21.5 

65 

10p 

21.2 

67 

lOP 

24.8 

58 

Mittern. 

20.2 

1.0200 

Mittern. 

21.2 

65 

Mittern. 

21.1 

66 

Mittern. 

24.7 

57.5 

II.  16 

2a 

21.0 

07.5 

II.  22 

2a 

21.3 

66 

II.  27 

2  a 

20.6 

67 

m.  3 

2a 

24.7 

57.5 

4a 

20.8 

07.5 

4a 

21.4 

65 

4a 

20.4 

67 

4a 

24.9 

58 

6a 

20.6 

1.0190 

6a 

21.6 

66 

6a 

21.0 

67 

6a 

25.4 

57 

8a 

20.9 

62.5 

8a 

21.7 

66 

Sa 

21.2 

67 

Sa 

25.3 

54.5 

lOa 

21.7 

20 

lOa 

22.3 

65 

lOa 

21.2 

67 

loa 

25.8 

55.5 

Mittag 

22.7 

1.0092.5 

Mittag 

22.7 

64.5 

Mittag 

21.5 

66 

Mittag 

26.0 

54.5 

2p 

23.7 

77.5 

2p 

22.3 

64.5 

2p 

21.1 

64.5 

2P 

26.3 

55 

6P 

23.0 

95 

4P 

22.6 

63 

4P 

21.0 

65.5 

4P 

26.6 

54 

lOP 

22.0 

57.05 

SP 

22.0 

66 

6p 

20.7 

65.5 

6p 

26.4 

53.5 

8P 

21.8 

66.5 

SP 

20.5 

66 

SP 

26.3 

54 

II.  17 

2a 

21.5 

1.0112.5 

10p 

21.2 

68 

lOP 

20.7 

66 

lOP 

25.9 

56 

6a 

21.7 

25 

Mittern. 

21,0 

68 

Mittern. 

20.8 

65.5 

Mittern. 

26.0 

59 

loa 

24.7 

1.0035 

II.  23 

2a 

20.5 

70 

II.  28 

2  a 

21.0 

65 

IIL  4 

2a 

25.9 

58.5 

2p 

22.7 

65.2 

4a 

20.4 

69 

4a 

21.0 

66 

4a 

25.7 

58 

6p 

22.9 

1.0150.5 

6a 

20.8 

70 

6a 

21.0 

54 

6a 

26.1 

57.5 

lOP 

22.5 

1.0092.5 

Sa 

20.9 

70 

Sa 

21.1 

62 

Sa 

26.2 

56 

lOa 

21.9 

69 

loa 

21.1 

65 

lOa 

26.2 

55 

II.  18 

2a 

22.1 

92.5 

Mittag 

21.5 

68 

Mittag 

20.9 

66 

Mittag 

26.7 

54 

6a 

21.9 

1.0135 

2p 

21.8 

67.5 

2p 

20.6 

66 

2P 

26.7 

54.5 

lOa 

23.2 

00 

4P 

21.6 

68 

4p 

20.5 

65.5 

4P 

26.5 

55 

2P 

23.3 

25 

6p 

21.7 

68 

6P 

20.4 

66 

6P 

26.5 

55 

6p 

22.7 

32.5 

8P 

21.5 

68 

SP 

20.3 

66 

8P 

25.9 

54 

lOP 

21.4 

50 

lOP 

21.1 

67.5 

lOP 

19.9 

68 

lOP 

25.8 

57 

Mittern. 

20.8 

68 

Mittern. 

19.8 

68 

Mittern. 

25.7 

57 

II.  19 

2a 

21.2 

42.52) 

II.  24 

2a 

21.2 

67.5 

IL  29 

2a 

19.6 

68 

III.  5 

2a 

25.7 

58 

6a 

21.5 

42.5 

4a 

21.0 

68 

4a 

19.5 

68 

4a 

25.6 

57.5 

IQa 

21.0 

85 

6a 

20.6 

67.5 

6a 

19.5 

68 

6a 

25.6 

55.5 

Mittag 

21.2 

1.0207 

8a 

20.7 

67 

8a 

19.6 

68 

Sa 

26.3 

57.5 

lOa 

21.3 

66 

loa 

20.0 

67 

loa 

26.6 

58 

2P 

21.0 

17.5 

Mittag 

21.7 

65 

Mittag 

21.0 

66 

Mittag 

26.9 

56 

4P 

21.0 

20 

2p 

21.8 

65 

2p 

21.5 

64.5 

2p 

26.7 

57 

6p 

8P 

21.2 
20^9 

30 
42 

4P 
6P 

SP 

21.6 
21.9 

21.7 

65 

65.5 

66.5 

4P 
6p 
SP 

21.4 
21.0 

20.7 

64.5 
66.5 
67 

4P 
6p 
8P 

26.9 
26.6 
20.3 

58 
58.5 

58 

lOP 

20.5 

20 

lOP 

21.8 

68 

lOP 

20.6 

65 

lOP 

26.1 

60 

Mittem. 

20.3 

22.5 

Mittern. 

21.5 

68 

Mittern. 

20.4 

65 

Mittern. 

25.9 

60 

Nurmal -Aräometer  von  Greiner.     2)  Normal -Aräometer  von  Greiner.     ^)  Steeger- Aräometer. 
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Temp. 

Sp.G. 

1 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

,Sp.G. 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

4- 

Datum  '     Zeit 
1 

°C 

=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

4- 

Datum       Zeit 

"C 

=  1.02 

+ 

187G 

2a 

25.7 

62 

1876    '        2a 

26.2 

61.5 

1876 

2a 

27.4 

49 

1876    1        2a 

2G.9 

50 

III.     6 

4a 

25.6 

61.5 

III.  11            4a 

26.3 

62 

III.  16 

4a 

27.5 

50 

III.  21           4a 

26.8 

50 

6a 

26.2 

61 

6a 

26.6 

59.5 

6a 

27.8 

4.1.5 

6a 

25.9 

53.5 

8-1 

26.3 

61 

8a 

26.8 

58 

8a 

27.8 

46 

8a 

26.2 

53.5 

10» 

26.Ö 

Gl 

loa 

26.9 

57 

loa 

2.S.5 

45 

lOa 

26.6 

54 

Mittag 

26.9 

62 

Mittag 

27.4 

55 

Mittag 

27.9 

45 

Mittag 

26.8 

52 

2  p 

26.6 

61.5 

2p 

27.5 

57 

2P 

27.9 

45 

2P 

26.5 

52 

41' 

26.2 

61 

4P 

27.5 

57 

4P 

27.9 

45 

4P 

26.4 

52.5 

(jp 

26.6 

62 

6p 

27.4 

57 

6p 

27.5 

47 

61' 

26.1 

55 

81' 

26.2 

63 

8P 

27.2 

58 

8P 

27.4 

4S 

81' 

26.0 

54.5 

lOP 

26.0 

63 

lOP 

27.2 

58 

lOP 

27.5 

48 

lOP 

25.7 

56.5 

Mittorn. 

26.0 

62.5 

Mittern. 

27!3 

58 

Mittern. 

27.5 

48 

Mittern. 

25.5 

57 

III.     7 

2" 

26.2 

63 

III.  12          2' 

27.1 

56 

III.  17 

2a 

27.5 

4.i 

IH.  22          2a 

25.4 

57 

4a 

26.3 

64 

4a 

27.0 

56 

4a 

27.5 

46 

4a 

25.3 

57 

6a 

26.6 

62.  .i 

1          6a 

27.5 

54.5 

6a 

27.7 

46 

6a 

25.1 

57 

8a 

26.9 

62.5 

.Sa 

27.4 

54 

8a 

27.5 

45 

8a 

25.0 

57.5 

10» 

26.6 

63 

loa 

27.9 

53 

loa 

27.5 

40.5 

loa 

25.2 

57 

Mittag 

26.7 

61.5 

Mitlag 

28.1 

52 

Mittag 

27.8 

40 

Mittag 

25.2 

58 

2P 

26.7 

61.5 

2P 

28.2 

.52.5 

2P 

28.1 

42.5 

2P 

25.5 

57.5 

4P 

26.6 

61.5 

:       ^'' 

28.3 

53 

4P 

28.2 

42 

i        -tP 

25.4 

57.5 

6p 

26.2 

61.5 

1      (;p 

27.3 

51.5 

6P 

28.0 

40 

6P 

25.3 

58.5 

8P 

26.0 

62 

8p 

27.1 

52 

8P 

27.5 

38 

8p 

25.1 

59.5 

10p 

26.0 

66 

lOP 

27.2 

51 

101' 

27.5 

45 

lOP 

24.9 

59.5 

Mittern. 

26.0 

65 

Mittern. 

27.1 

51.5 

Mittern. 

27.5 

46 

Mittern. 

24.7 

59.5 

III.     8 

2a 

25.9 

65.5 

III.  13 

2a 

27.5 

50 

III.   18 

2a 

27.5 

46 

III.  23 

2a 

24.6 

60 

4» 

26.0 

64.5 

4a 

27.5 

51 

4a 

27.6 

46 

4a 

24.5 

60 

6a 

26.1 

64.5 

6a 

27.7 

50 

6a 

27.4 

46 

6a 

24.6 

59.5 

8a 

26.3 

64 

8a 

27.6 

50 

8a 

27.1 

41 

Sa 

24.9 

58 

loa 

26.4 

65 

loa 

27.9 

50 

loa 

27.0 

42 

loa 

25.2 

57.5 

Mittag 

26.7 

64 

Mittag 

28.2 

49 

Mittag 

28.0 

42 

Mittag 

25.6 

56.5 

2p 

26.6 

64.5 

i        21, 

28.5 

4S 

2p 

28.1 

43.5 

2P 

25.8 

57 

4P 

26.5 

65 

4P 

28.4 

47 

4P 

28.2 

42.5 

4P 

25.6 

56 

6p 

26.3 

65 

6P 

28.0 

47.5 

6P 

27.9 

43 

6p 

25.6 

57 

8p 

26.0 

65 

8p 

27.9 

48 

8p 

27.6 

45 

8p 

25.1 

58 

lOP 

25.8 

66 

lOP 

27.5 

50 

lOP 

27.3 

46.5 

10p 

25.0 

58 

Mittern. 

25.7 

6.5.5 

Mittern. 

27.3 

50 

Mittern. 

27.0 

47 

Mittern. 

24.7 

57 

III.     9 

2a 

26.0 

67 

III.  14 

2  a 

27.3 

.'il 

III.   19 

2  a 

27.1 

47 

III.  24 

2  a 

24.6 

60 

4a 

26.0 

66 

4a 

27.1 

51.5 

4a 

27.0 

48 

4a 

24.5 

60 

6a 

26.0 

65.5 

6a 

27.1 

50 

6a 

27.0 

49 

6a 

24.7 

59 

8a 

26.1 

64.5 

8a 

27.5 

51.5 

8a 

27.1 

49 

Sa 

24.5 

60 

loa 

26.1 

62 

loa 

27.5 

49 

10a 

27.2 

49 

'        loa 

25.0 

58 

Mittag 

26.2 

62.5 

Mittag 

27.7 

50 

Mittag 

27.4 

49 

Mittag 

25.1 

59 

2P 

26.2 

65 

21' 

28.0 

49 

2p 

27.4 

50 

2P 

25.1 

59 

4P 

26.1 

64 

41' 

27.9 

49 

41' 

27.4 

50 

4P 

25.0 

59 

6P 

25.9 

64.5 

6p 

27.4 

51 

(Ui 

27.3 

50 

6P 

25.0 

59 

SP 

26.0 

65 

8p 

27.4 

50 

SP 

27.4 

50 

8P 

24.7 

60 

101' 

26.2 

64 

lOP 

27.0 

50 

lOP 

27.2 

50 

lOP 

24.3 

62 

Mittern. 

26.0 

64 

Mittern. 

26.9 

49 

Mittern. 

27.0 

50 

Mittern. 

24.5 

62 

III.   10 

3a 

26.0 

63 

III.  1  5 

Oa 

26.9 

49 

III.  20 

2a 

27.0 

49 

III.  25 

2» 

24.5 

61 

4a 

26.1 

63 

4a 

26.6 

49 

4a 

27.0 

49 

4a 

24.5 

60.5 

6a 

26.2 

60 

6a 

26.7 

52.5 

6a 

27.3 

48.5 

6a 

24.7 

60.5 

8a 

26.1 

62 

8a 

26.8 

51.5 

Sa 

27.3 

48 

8a 

24.8 

60 

lOa 

26.1 

59.5 

lOa 

26.9 

51 

loa 

27.5 

48 

lOa 

25.2 

59 

Mittag 

26.4 

59 

Mittag 

27.3 

50 

Mittag 

27.9 

48 

Mittag 

25.3 

57 

2P 

26.7 

59 

2p 

27.5 

49.5 

2p 

27.7 

48.5 

2P 

25.3 

59 

4P 

26.6 

;     59.5 

4P 

27.8 

48 

4P 

27.5 

48 

4P 

25.2 

58 

(!P 

26.2 

61.5 

61' 

27.8 

48 

6P 

27.4 

49 

6p 

25.1 

58 

7P 

26.1 

62.5 

SP 

27.6 

48.5 

SP 

27.3 

5(1 

SP 

25.0 

58 

101' 

26.2 

62 

lOP 

27.6 

'     49.5 

lOP 

27.3 

51 

lOP 

24.9 

58.3 

Mittern. 

26.1 

62 

Mittern. 

27.5 

50 

Mittern. 

27.2 

51 

Mittern. 

24.7 

60 
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Temp. 

Sp.G. 

! 

Temp. 

Sp.G. 

' 

Temp. 

Sp.G. 

Temp. 

Sp.G. 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

Datum  '     Zeit 

°C 

=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit     1 

°C 

=  1.02 

+ 

Datum 

Zeit 

°C 

=  1.02 

-(- 

1876 

2a 

24.6 

59 

1876 

2a 

23.1 

71 

1876 

2a 

20.2 

83 

1875 

2a 

16.9 

84 

III.  2f. 

4a 

24.5 

59 

III.  31 

4a 

22.8 

72.5 

IV.  5 

4a 

20.3 

82 

IV.  10 

4a 

17.3 

83 

fia 

24.8 

69 

6a 

23.0 

74 

6a 

20.8 

80 

6a 

16.7 

83 

8» 

24.9 

59 

8a 

22.8 

73.5 

8a 

21.0 

80 

8a 

17.1 

83 

10» 

25.5 

57 

loa 

23.2 

72 

IOP 

21.4 

79 

10a 

17.2 

83.5 

Mittag 

26.1 

57 

Mittag 

23.7 

71 

Mittag 

21.7 

7S 

Mittag 

16.5 

84 

2l' 

26.0 

56.5 

2p 

22.7 

70 

2p 

22.0 

77.5 

2P 

16.2 

84 

41' 

26.2 

55.5 

4P 

21.5 

75 

4P 

22.1 

76 

4P 

16.1 

84 

6l' 

26.1 

56 

6p 

23.1 

72 

6p 

21.6 

79 

6p 

15.9 

83 

8V 

25.7 

58 

8p 

22.9 

71.5 

8p 

21.2 

79 

8P 

15.9 

83 

101' 

25.3 

59 

IOP 

22.7 

74 

IOP 

21.1 

79.5 

10p 

15.7 

83 

Mittern. 

25.0 

59 

Mittern. 

22.5 

74 

Mittern 

20.9 

79.5 

Mittern. 

— 

— 

HI.  27 

Qa 

25.0 

59.5 

IV.  1 

2a 

22.3 

74.5 

IV.  6 

Oa 

20.6 

79.5 

IV.   11 

2a 

15.5 

82 

4a 

25.0 

60 

4a 

22.3 

75 

4a 

20.5 

80 

6a 

15.2 

83.5 

6a 

24.8 

59 

6» 

22.5 

74.5 

6a 

20.8 

79.5 

10a 

15.5 

82 

8a 

25.1 

59.5 

8a 

22.9 

71.5 

8a 

20.6 

80 

2p 

16.0 

83 

loa 

26.0 

56 

loa 

23.0 

72 

loa 

20.8 

79.5 

6P 

15.8 

82.5 

Mittag 

26.1 

56.5 

Mittag 

23.1 

72 

Mittag 

20.8 

79 

IOP 

15.8 

83 

2P 

26.5 

55 

2P 

23.1 

73.5 

2P 

21.0 

79 

IV.  12 

Oa 

15.3 

82.5 

4l' 

26.3 

56 

4P 

23.1 

74.5 

4P 

21.3 

80.5 

6a 

15.3 

83 

ev 

26.0 

55.5 

6P 

22.5 

76 

6p 

21.1 

79.5 

loa 

15.5 

82.5 

SP 

25.8 

56 

8P 

22.4 

76 

8  p 

20.9 

79 

2P 

15.9 

82.5 

lOr 

25.4 

59 

IOP 

22.3 

76.5 

IOP 

20.5 

SO 

6p 

15.5 

83 

Mittern. 

25.1 

61 

Mittern. 

22.1 

77 

Mittern. 

20.3 

81 

IOP 

15.5 

83.5 

III.  28 

2a 

24.8 

60 

IV.   2    '        2a 

22.5 

76 

IV.  7 

2a 

20.1 

79 

Mittern. 

15.5 

84 

4a 

24.7 

60 

4a 

22.4 

77 

4a 

20.0 

79 

IV.   13 

oa 

15.5 

82 

6a 

25.2 

59.5 

6a 

22.8 

76 

6a 

20.0 

79.5 

4a 

15.3 

82 

8  a 

25.1 

58.5 

8a 

22.3 

76 

Sa 

20.1 

79 

6a 

15.7 

82 

IQa 

25.2 

59 

!      loa 

22.2 

75 

10a 

20.0 

79 

8a 

15.5 

82 

Mittag 

25.9 

57 

Mittag 

22.7 

75 

Mittag 

19.9 

80.5 

10a 

15.6 

82.5 

2l> 

26.3 

56 

2P 

22.9 

75 

2p 

19.7 

74.5 

Mittag 

15.3 

83 

4P 

26.3 

58 

4P 

23.2 

74.5 

4P 

19.5 

73 

2p 

15.3 

82.5 

BP 

25.8 

56 

6P 

23.4 

75.5 

6p 

19.5 

79 

4P 

15.5 

82.5 

8P 

25.1 

Ö9 

8p 

22.6 

75 

8p 

19.7 

79.5 

«" 

15.3 

82.5 

IOp 

25.0 

59 

10p 

22.2 

77 

IOP 

19.3 

79.5 

8P 

15.2 

83 

Mittem. 

24.9 

59 

Mittern. 

22.2 

77.5 

Mittern. 

19.2 

78 

IOP 

14.7 

83 

1 

Mittern. 

14.9 

83.5 

III.  29 

Oa 

24.9 

60 

IV.    3    *         2a 

22.0 

78 

IV.  8 

2a 

18.3 

77 

4a 

24.8 

59.5 

4a 

22.0 

78 

4a 

18.3 

78 

IV.  14 

2  a 

14.5 

84.5 

6a 

25.0 

60 

Sa 

22.0 

77 

6a 

18.5 

79 

4a 

14.7 

83 

Sa 

25.1 

60 

8a 

22.3 

76.5 

8a 

18.7 

79 

6a 

14.9 

83 

lOa 

25.0 

58 

lOa 

23.1 

76 

lOa 

19.0 

75.5 

8a 

15.0 

83.5 

Mittag 

25.2 

59 

Mittag 

22.3 

75.5 

Mittag 

20.1 

79 

loa 
Mittag 

14.8 
14.9 

83.5 
84 

2P 

25.5 

58.5 

2p 

22.6 

75.5 

2p 

19.4 

79 

2P 
4P 

14.9 
14.9 

83 
83 

41' 

25.2 

60 

4P 

22.2 

76 

4p 

18.9 

79.5 

6p 

25.0 

60 

6p 

21.2 

76 

6p 

18.8 

79 

6p 

8  p 

14.8 
14.8 

8r 

24.8 

60 

8P 

21.0 

77 

8P 

18.7 

79 

82 
83 
84 
84 

10p 

24.7 

61 

10p 

20.0 

82 

IOP 

18.3 

79.5 

lOP 
Mittern. 

14.6 
14.5 

Mittern. 

24.5 

61.5 

1  Mittern. 

20.0 

80 

Mittern. 

18.0 

80.5 

III.  30 

2a 

24.1 

61.5 

IV.  4   '       2a 

20.5 

80 

IV.  9 

2a 

18.1 

79 

IV.  15 

2a 

14.4 

84 

4a 

23.9 

61.5 

1        4a 

20.6 

79 

4a 

18.1 

79 

4a 

14.3 

83.5 

6a 

24.0 

66 

6a 

20.7 

79 

6a 

17.9 

80 

6a 

14.1 

83.5 

8a 

24.0 

66 

8a 

20.9 

79 

8a 

18.0 

79.5 

8a 

14.4 

82.5 

lOa 

24.1 

65 

loa 

21.0 

79 

lOa 

18.0 

80 

loa 

14.3 

83 

Mittag 

24.2 

65 

Mittag 

21.1 

79.5 

Mittag 

18.3 

80.5 

Mittag 

14.2 

82.5 

2p 

24.2 

65 

1       2P 

20.7 

79 

2p 

18.2 

80.5 

2P 

14.3 

83 

4P 

24^2 

65.5 

!       4P 

20.8 

79 

4P 

18.2 

80 

4P 

14.4 

82.5 

6p 

23.9 

G6 

6p 

20.7 

81 

(iP 

17.9 

82 

6p 

14.2 

83.5 

8p 

23.6 

67 

8  p 

20.6 

81 

8p 

17.1 

S2 

Si' 

14.1 

83 

IOP 

23.3 

70 

IOP 

20.8 

81 

101' 

16.9 

Sil 

lOP 

14.2 

80 

Mittem. 

23.2 

70.5 

Mittern. 

20.3 

82 

Mittern. 

16.7 

82 

Mittern. 

14.1 

81 
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Datum 

Zfic 

Temp. 
°C 

Sp.G. 
=  1.02 

1 
Datum        Zeit 

1 

Temp. 
°C 

Sp.G. 
=  1.02 

+ 

Datum       Zeit 

i 

Temp. 

Sp.G. 
=  1.02 

+ 

Datum        Zeit 

1 

Temp. 

1 

Sp.G. 
=  1.02 

+ 

1876 
IV.  le 

2a 
4» 

13.8 
13.7 

81 
82 

1876'       2» 
IV.  17!       4a 

12.1 
12.1 

86 
80 

187G        2» 
IV.    18        4» 

11.2 
11.0 

87 
80 

1876        2a 
IV.    19         4a 

'     9.9 
9.3 

85 
85 

8^ 

13.7 
13.8 

84 
83.5 

6» 

8» 

12.0 
12.1 

87 
87 

Ga 
8» 

10.7 
10.8 

84.:. 
84 

G» 
8» 

9.9 
10.0 

85 
85 

10» 
Mittag 

13.9 
13.7 

84 
83 

10» 
Mittag 

12.4 
12.3 

86 
87 

10» 
Mittag 

10.9 
11.3 

84 
83 

10» 

!        2P 

10.3 
;    10.3 

62') 
60 

2p 
4P 

13.2 
13.4 

79 
81 

1 

2P 
4P 

12.5 
12.5 

80 
85.5 

2p 
41- 

10.9 
10.9 

80 
87 

6P 
101- 

1    10.0 
!      9.9 

64 

47 

Gl' 

8P 

13.0 
12.G 

SO 

8.5 

OP 
8P 

11.9 
12.0 

87.5 
87 

Gp 

i        8P 

10.5 
10.9 

8G.5 

87 

1 

lOl' 
Mittern. 

12.8 
12.1 

84 

lOP 
Mittern. 

11.4 
11.2 

80 
SO 

:    lOP 
Mittern. 

i 

10.3 
10.0 

87 
87.5 

')  Zu   AiikiT  iiu   Hal'i'u   von  l'lynioiitli. 


Die  TJeiibaeliUiui^en   siud   im    IlalVn   von   Plviiuiutli   ein^'estcllt. 


IV.  Die  meteorologischen  Beobachtungen  auf  der  Kerguelen-Insel; 

Betsy  Cove. 

Als  es  sich  darum  bandelte,  eine  Beobachtungsstation  für  die  Zwecke  der  Physik  der  Ei-de  in 
Verbindung  mit  der  deutschen  Beobachtungsstation  für  den  Vorübergang  der  Venus  vor  der  Sonnen- 
seheilje  zu  errichten,  ging  man  in  erster  Linie  von  der  Ansicht  aus,  dass  der  Untersuchung  der 
meteorologischen  Phänomene  in  jenen  interessanten,  meteorologisch  und  klimatologisch  noch  wenig 
erforschten  Gegenden  der  Erde  eine  eingehende  Beachtung  zugewendet  werden  müsse.  Demgemäss 
wurde  die  Ausstattung  einer  meteorologischen  Station  der  I.  Ordnung  ins  Auge  gefasst  und  auch  zur 
Durchführung  gebracht.  Wie  schon  in  der  allgemeinen  Einleitung  zu  diesem  Werke  dargelegt  ist, 
war  die  Beschaflung  der  hierzu  erforderlichen  Instrumente  mit  nicht  geringen  Schwierigkeiten  veiknüi)ft. 
Die  Stationen  auf  Kergueleu  und  den  Auckland-Inseln  sind  mit  ganz  gleichen  Instrumenten  ausgestattet 
worden;  die  Prüfung  und  Vergleichung  derselben  wurde  in  eingehendster  Weise  und  mit  Sorgfalt 
ausgeführt. 

Da  die  Expedition  nach  Kerguelen  in  Verbindung  mit  jener  S.  M.  S.  „Gazelle"  ausgeführt 
worden  ist,  so  wurde  dafür  Sorge  getragen,  dass  die  Instrumente  beider  Expeditionen  gleichfalls 
sorgfaltig  verglichen  und  die  Beobachtungsweisen  in  vollem  Einklänge  gehalten  werden  konnten. 

In  welcher  Weise  die  Station  in  Betsy-Cove  situirt,  welcher  Natur  die  Umgebung  war,  geht 
zur  Genüge  aus  den  Schilderungen  an  anderer  Stelle  hervor.')  Die  Observations-Halbinsel  geht  nach 
Nord  und  Ost  in  eine  steinige  Tiefebene  über,  die  durchchnittlich  kaum  9  m  über  dem  Meeresniveau 
liegt.  Im  Westen  ist  sie  von  dem  Slraucll-Bergzuge,  der  dort  etwa  tJO  m  hohe  Ausläufer  hat,  und  von 
einem  186  m  hohen  Bergzuge,  welcher  „Tafelberg"  genannt  wurde,  begrenzt. 


')  Tlieil    I,  Seite   82   ft'. 
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Die  ganze  Halbinsel  ist  bedeckt  mit  felsigem  Steingeröll,  das  in  seinen  Vertiefungen  ein 
System  von  unzälilbaren,  mitunter  grossen  Seen  und  Sümpfen  umftisst.  Diese  wasserreiche  Steinwüste 
ist  von  trostloser  Einförmigkeit  und  kaum  von  einigen  Enten  und  den  hier  nistenden  Eaubmöven  belebt. 

Das  Wohnhaus  auf  dem  „Observatiousberge"  in  Betsy-Cove,  in  dessen  Nähe  die  meteorologische 
Station  errichtet  war,  liegt  in  49°  9,2  südlicher  Breite  und  70°  11,2  östlicher  Länge  von  Greenwich. 
Das  Barometer  befand  sich  23,1  m  über  mittlerem  Meeresniveau. 

Es  sind  bereits  die  Resultate  der  meteorologischen  Beobachtungen  in  mehr  oder  minder 
umfassenden  Besprechungen  zur  allgemeineren  Kenntniss  gelangt;  so  unter  Anderem  in  den  Annalen 
der  Hydrographie  und  maritimen  Meteorologie,  Jahrgang  IH,  Seite  115—122  und  Jahrgang  V, 
Seite  296  u.  ff.,  sowie  im  XH.  Jahi^ange  der  Zeitschrift  der  Oesterreichischen  Gesellschaft  für 
Meteorologie,  Seite  100  u.  ff.,  auf  welche  interessante  Besprechungen  wir  hiermit  verwiesen  haben 
wollen.  Wir  bemerken  jedoch  gleich  hier,  dass  in  Fällen,  wo  ein  Vergleich  der  in  nachfolgender 
Darlegung  enthaltenen  Zahlenwerthe  mit  jenen  der  früheren  Abhandlung  Unterschiede  ergeben  sollte, 
dies  auf  den  Umstand  zurückzufüln-en  ist,  dass  es  zur  Zeit,  als  die  ersten  Diskussionen  im 
Jahre  1875 — 1877  ausgeführt  wurden,  nicht  möglich  war,  die  genauen  Werthe  der  Instrumenten- 
Korrektionen  festzustellen,  wie  sie  nur  die  später  vorgenommene  eingehende  Untersuchung  ergeben 
konnte. 

Die  mit  der  Durchführung  der  Beoljachtungen  Itetrauten  Offiziere  der  Kaiserlichen  Marine 
waien  die  Herren  Unterlieutenants  zur  See  v.  Ahlefeld  und  Wachenhusen.  Den  von  den  genannten 
Herren  über  die  Errichtung  und  Einrichtung  der  Stationen,  über  die  Art  der  Beobachtungen  und 
einzelne  Resultate  eingelieferten  Berichten  sind  die  wesentlichsten  der  hier  folgenden  Ausführungen 
entlehnt,  und  ist  es  nur  billig,  hier  hervorzuheben,  dass  dieselben  der  Durchführung  der  Beobachtungen 
eine  höchst  anerkennenswerthe  Sorgfalt  gewidmet  haben. 

Den  Beobachtern  wurde  eine  in  alle  Einzelheiten  eingehende  Instruktion  als  Richtschnur  für 
die  auszuführenden  Arbeiten  mitgegeben.  Dieselbe  ist  in  allen  Theilen  gleichlautend  mit  jener,  welche 
die  Beobachter  der  Station  auf  den  Auckland-Inseln  erhielten,  und  lehnte  sich  so  viel,  als  es  damals 
überhaupt  noch  möglich  war,  an  die  hierfür  geltenden  internationalen  Sti]nüatioiien  des  Wiener 
Meteorologen-Kongresses  (1873)  an. 

Die  Instruktion  enthielt  unter  Anderem  auch  eine  vollständige  Beschreibung  der  Instrumente, 
wobei  der  Behandlung  derselben  eine  besondere  Sorgfalt  gewidmet  wurde.  Ueberdies  empfingen  die 
Beobachter  vor  ihrer  Abreise  von  Europa  in  einem  mehrwöchentlichen  Kursus  eine  gründliche  dies- 
bezügliche Unterweisung.  Wenn  dennoch  —  wie  aus  Nachfolgendem  hervorgeht  —  nicht  unerhebliche 
Schwierigkeiten  sich  den  Beobachtern  darstellten,  so  hat  das  seinen  Grund  zu  einem  guten  Theile  in 
der  Unvollkommenheit  der  damals  zur  Verwendung  gelangten  Instrumente  und  Apparate,  welche 
UnvoUkommenheit  nicht  nur  den  besonderen,  gewählten  Instrumenten  anhaftete,  sondern  überhaupt  zu 
jener  Zeit  die  Anwendung  von  Eegistrir-Apparaten  auf  Reisen  erschwerte.  In  den  letzten  14  Jahren 
sind  gerade  nach  dieser  Richtung  hin  ganz  bedeutende  Fortschritte  zu  verzeichnen. 

Die  meteorologischen  Beobachtungen  begannen  nach  Aufstellung  der  erforderlichen 
Häuser,  Hütten  etc.  am  6.  November  1874;  vollständig  wurden  dieselben  von  der  nach  Vollendung 
des  Wohnhauses  am  13.  November  stattgefundenen  Ausschiffung  des  Beobachtungs-Personales  an. 

Die  Beobachtungen  sind  in  das  für  dieselben  bestimmte  Tagebuch  eingetragen  worden. 

Zur  Erläuterung  der  in  dem  Tagebuche  gemachten  Angaben  werden  nachstehende  Erklärungen 
hinzugefügt: 
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Die  Windrichtung  ist  rechtweisend  niid  nach  Strichen  geschätzt  worden.  Bei  Benrtheilnng 
der  Windstärken  ist  die  allgemein  gebräucldicbe  zwölftheilige  Skala  zu  (Jninde  gelegt. 

Die  Bedeckung  des  Himmels  ist  nach  zehn  Nummern  bezeichnet,  von  denen  die  höchste  den 
grössten  Grad  der  Bedeckung  anzeigt.  Der  Zug  der  Wolken  ist  in  einem  der  Windrichtung 
entgegengesetzten  Sinne  angegeben. 

Die  Menge  des  täglichen  Niederschlages  ist  stets  am  nächsten  Morgen  um  9  Uhr  gemessen 
und  für  diese  Zeit  in  das  Journal  eingetragen.  Die  Auffangefläche  des  Regen-  und  Schneemessers 
liclrug  202n  qcm,  das  Messgefäss  war  in  Kubikcentimeter  eingetheilt.  1  mm  Regenhöhe  lieferte  somit 
im  Regenmesser  202.5  ccm  Wasser. 

Die  Extreme  der  Temperatur  wurden  am  Beginne  der  Beobachtungen  um  9  Uhr  Morgens, 
seit  dem  14.  November  um  4  Uhr  Morgens  abgelesen  und  für  den  Tag  der  Ablesung  im  Tagebuche 
verzeichnet. 

Der  Ozongehalt  der  Luft  ist  regelmässig  für  die  Periode  von  24  Stunden,  nebenher  oftmals 
noch  für  einen  kürzeren  Zeitraum,  seit  dem  2.  Januar  1875  namentlich  für  die  Zeit  von  3  Uhr 
Nachmittags  bis  4  Uhr  Morgens  gerechnet  worden. 

Zur  Reduktion  des  Psychrometers  stand  eine  Tafel  zu  Gebote,  deren  Angaben  für  Röauraur- 
Grade  in  pariser  Linien  ausgedrückt  waren.  Da  nun  bei  der  Umwandlung  der  letzteren  in  Millimeter 
Ungenauigkeiten  in  der  zweiten  Decimale  entstanden,  so  wurde  die  Spannkraft  der  Dämpfe  in  beiden 
Maassen  angegeben. 

Die  Ablesungen  an  dem  für  die  Station  bestimmten  Normal-Barometer  No.  516  Ijegannen  am 
9.  Novemlier,  nachdem  durch  Vollendung  des  zur  Aufnahme  des  selbstregistrirenden  Barometers 
hergestellten  Anbaues  am  Wohnhause  auch  für  ersteres  ein  vorläufiger  Aufstellungsplatz  gewonnen 
war.  Am  20.  November  wurde  das  Normal-Barometer,  jedoch  der  grö.sseren  Sicherheit  wegen,  in  einem 
ungeheizten  Räume  des  Wohnhauses  aufgestellt. 

Bei  den  Barometer-Ablesungen  sind  beide  am  Instrumente  befindlichen  Thermometer  ver- 
zeichnet; die  obere  Angabe  im  Tagebuche  bezeichnet  den  Stand  des  an  der  Metallskala  befestigten, 
die  untere  denjenigen  des  in  die  Holzfassung  eingelassenen  Thermometers.  Letzteres,  dessen  Angaben 
die  niedrigeren  sind,  hat  bei  zahlreichen  Vergleichen  mit  einem  daneben  aufgehängten  Normal- 
Thermometer  seine  Richtigkeit  bewiesen  und  ist  zu  den  Reduktionen  auf  0°  verwendet  worden. 

Um  eine  etwa  in  späterer  Zeit  gewünschte  Reduktion  der  Barometerstände  auf  das  mittlere 
Meeresniveau  zu  ermöglichen,  ist  die  Höhe  des  Nullpunktes  des  Barometers  über  demselben 
gemessen  und  zu  23  1  m  gefunden. 

Unter  der  Rubrik  Bemerkungen  ist  täglich  eine  kurze  Beschreibung  der  herrschenden  Witterung 
gegeben  worden. 

Beobachtungen  mit  dem  Hygrometer  konnten  nicht  angestellt  werden,  da  sich  kein  solches 
Insti'ument  für  die  meteorologische  Station  am  Lande  mitgegeben  fand.*) 

Ein  Vergleich  der  für  die  meteorologischen  Beobachtungen  an  Bord  S.  M.  S.  „Gazelle"  und 
am  Lande  gebräuchlichen  Instrumente  fand  am  18.  November  1874  an  Bord  S.  M.  S.  „Gazelle"  statt. 
Die  betreffenden  Normal-Thermometer  erwiesen  sich  als  übereinstimmend;  in  den  Barometerständen 
ergab  sich  eine  Differenz  von  0.5  mm.  Ein  genauerer  Vergleich  beider  Barometer  ward  zweimal,  in 
der  Zeit  vom  13.  bis  15.  Dezember  1874  und  vom  29.  bis  30.  Januar  1875,  am  Lande  angestellt. 
Bei  denselben  waren  die  Instrumente  nebeneinander  in  gleicher  Höhe  aufgehängt.     Nach  ausgeführter 


*)  Das  betreffende  Instrument  blicLi  an  Burd  S.  M.  S.   , Gazelle* 
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Reduktion  auf  0°  ergab  der  erste  Vergleich  aus  dem  Mittel  von  50  Ablesungen  eine  Korrektion 
von  —  0.339mm,  der  zweite  ans  dem  Mittel  von  13  Ablesungen  eine  Korrektion  von 
—  0.348  mm  für  das  Scbiflsl)arometer. 

Ein  nach  Abschluss  der  Beobachtungen  am  30.  Januar  1875  vorgenommener  zweiter  A'ergleich 
der  beiderseitig  verwendeten  Normal-Thermometer  fand  diese  ohne  Korrektion. 

Die  bei  den  beiden  Vergleichen  der  Barometer  gemachten  Ablesungen  sind  als  Anlagen  zu 
Seite  8  und  17  des  Tagebuches  in  letzteres  eingetragen.') 

Eine  theilweise  Unterbrechung  in  der  Beobachtung  trat  nur  durch  augenblickliches  Unlirauchbar- 
werden  des  Regenmessers  ein.  Am  8.  Januar  er.  nämlich  wurde  bei  sehr  schwerem  Sturme  aus  WSW 
in  einer  lieftigen  Bö  das  untere  Sammelgefäss  des  Regenmessers  von  dem  oberen  Auffangegefäss 
abgebrochen.  Nach  einer  Stunde  jedoch  war  die  Reparatur  bereits  durch  Herrn  Hofmechanikus  Krille, 
welclier  die  deutsche  Venus-Expedition  begleitete,  l)eendet. 

Die  zur  Aufnahme  eines  Theiles  der  meteorologisclien  Instrumente  mitgegebene  Thermometer- 
hütte wurde  am  4.  November  aufgestellt.  Der  Ort  der  Aufstellung  ist  so  gewählt  worden,  dass 
dieselbe  von  den  Einflüssen  des  Wohnhauses  und  der  Observatorien,  in  deren  Mitte  sie  mit  einem 
Abstände  von  10.5,  resp.  9.5  m  belegen  war,  völlig  frei  Idieb.  Die  Thür  der  Hütte  zeigte  nach  Süd, 
um  beim  Oefi'nen  derselben  der  Sonne  keinen  Eiufluss  auf  die  Instrumente  zu  gestatten. 

In  der  Hütte  hatten  das  Maximum-  und  das  Minimum-Thermometer,  das  Psychrometer  und 
Ozonometer  Aufnahme  gefunden.  Ausserhalb  derselben  war  an  der,  der  Sonne  ausgesetzten  Rückwand 
das  Sonnen-Thermometer  angebracht. 

Der  Regen-  und  Schneemesser  war  derartig  aufgestellt,  dass  der  Niederschlag  durch  kein 
Lokalhinderniss  beeinflusst  werden  konnte,  im  NW  des  Wohnhauses,  20.3  m  von  diesem,  13  m  vom 
astronomischen  Observatorium  entfernt. 

Zur  Aufnahme  des  Casellaschen  Anemometers  war  ursprünglich  das  eiserne  Haus  des  Fluth- 
messers  bestimmt.  Es  stellten  sich  jedoch  unüberwindliche  Schwierigkeiten  hindernd  in  den  Weg,  da 
die  zur  Anbringung  des  Fluthmessers  weitaus  geeignetste  Schlucht  auf  drei  Seiten  von  überhöhendem 
Ufer  eingeschlossen  war  und  somit  dem  Winde  keinen  freien  Zutritt  gestattete.  Es  blieb  sonach  nur 
übrig,  das  Anemometer  auf  das  Dach  des  Wohnhauses  zu  setzen  und  zwar  wurde  die  westliche  Ecke 
desselben,  als  die  den  vorherrschenden  Winden  zugekehrte,  ausgewählt. 

Sobald  die  Bedachung  des  Hauses  weit  genug  vorgeschritten  war,  am  5.  November,  wurde  die 
Aufstellung  des  Anemometers  in  Angriff  genommen.  Der  würfelförmige,  gusseiserne  Untersatz  ward 
zum  liesseren  Schutze  des  innen  befindlichen  Räderwerkes  ganz  ins  Dach  eingelassen  und  unterhalb 
des  letzteren  auf  einer  hergestellten  Plattform  liefestigt;  0.5  m  tiefer  war  der  Registi'ir-Apparat  auf- 
gestellt. Es  zeigte  sich  jedoch,  dass  der  von  der  Dachkante  aufgefangene  Wind  eine  aus  der  Wind- 
lichtung  ablenkende  Bewegung  des  Windzeigers  verursachte.  Zur  Vermeidung  dieses  Uebelstaudes 
ward  auf  dem  Dache  eine  0.4  m  hohe  Aufklotzung  angebracht,  auf  welcher  der  würfelförmige  Untersatz 
befestigt  wurde,  so  dass  jetzt  die  ganze  Säule  nebst  Untei'satz  sich  über  dem  Dache  erhob.  Seit 
dieser  Veränderung,  die  am  8.  ejd.  ))eendet  war,  wurde  der  Apparat  in  Thätigkeit  gesetzt  und 
arbeitete  zur  Zufriedenheit. 

Die  Aufstellung  des  Anemometers  war  eine  derartige,  dass  der  Wind  von  SSW  durch  Nord 
bis  Südost  völlig   unbeeinträchtigt  auf  dieses  einwirkte.     Nur   im  Süden    des  Hauses    orliolj    sich   ein 


')   Dieselben    werden,    du    f\f    einen    wesentliilien    Kinliuss    auf   die    angewendeten    Kunvkliiinen    nielit    ansüljten,    liier 
nielit  aligedruekf. 
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Felsen,  dessen  etwa  120  in  entfernte  S|)itze  das  Dach  überliöliLc.  Zaliliciclio  \'ury,leiclie  halien  jedocli 
bewiesen,  dass  die  obige  Entfernung  genügte,  um  ancli  hier  die  richtige  Registrirung  des  Windzeigers 
nicht  zu  beeinträchtigen. 

Die  selbstthätig  registi-irendcn  Instrumente  liestanden  aus  einem  Anemometer 
und  einem  Barometer. 

Das  Anemometer  von  Casella  ward  am  S.  November  1874  in  Thätiglceit  gesetzt. 

Jus  sind  durch  dasselbe  82  Registrirblätter  erhalten  worden. 

Die  einzelnen  Theile  des  Apparates  hatten  sich  bald  einander  akkommodirt  und  arbeiteten 
befriedigend.     Der  Gang  der  Uhr  war  in  wenigen  Tagen  regulirt. 

Eine  Unterbrechung  in  der  Registrirung  trat  am  8.  Januar  ein,  als  bei  starkem  WSW- Sturm 
durch  eine  sehr  heftige  Böe  die  Axe,  auf  der  das  Sehalenkreuz  sich  dreht,  aus  der  gusseisernen  Säule 
herausgerissen  wurde,  nachdem  die  Schraube,  welche  diese  Axe  in  der  Säule  festhält,  durch  die  Gewalt 
des  Windes  gelöst  worden  wai\  Die  Axe  wurde  hierbei  halbkreisförmig  verbogen  und  beim  Falle 
eines  der  vier  Blechgefässe  abgebrochen. 

Nach  vier  Stunden  jedoch  war  die  Reparatur  durch  Herrn  Hof-Mechanikus  Krille  vollzogen,   so 
dass  das  Anemometer  wieder  in  Gebrauch  genommen  werden  konnte. 

Zur  Erläuterung  der  durch  dasselbe  erhaltenen  Angaben  wird  Nachstehendes  hinzugefügt: 

Der  Windpfeil,  welcher  sich  stündlich  auf  dem  Registrirstreifen  markirt,  bezeichnet  mit  seiner 
Spitze  den  Weg,  welchen  der  Wind  genommen.  Er  war  seit  dem  9.  November  1874  derartig  orientirt, 
dass  die  Nord-Süd-Linie  parallel  lief  mit  den  Kanten  des  Papierstreifens.  Um  für  jede  Zeit  während 
des  Tages  eine  leichte  Orientirung  auf  den  Streifen  zu  ermöglichen  und  den  Vergleich  der  durch  das 
Anemometer  registrirten  mit  den  unabhängig  von  diesem  geschätzten  Windrichtungen  und  Stärken  zu 
erleichtern,  sind  die  zu  den  vier  Beobachtungszeiten  vom  Anemometer  verzeichneten  Windrichtungen 
mit  der  Angabe  ihres  Werthes  versehen.  Bevor  die  obengenannte  Orientirung  des  Pfeiles  vor- 
genommen war,  wurden  die  Angaben  des  Anemometers  stündlich  auf  dem  Papierstreifen  erläutert. 

Während  es  durch  häufiges  Einölen  des  Apparates  erzielt  werden  konnte,  dass  die  durch  den- 
selben angegebenen  Windgeschwindigkeiten  einen  hohen  Grad  von  Zuverlässigkeit  erlangten,  kann 
dasselbe  nicht  in  eben  demselben  Maasse  von  der  registrirten  Richtung  des  Windes  gesagt  werden. 
Das  Spielen  der  Windfahne  betrug  bei  starkem  Winde  2 — 3  Striche,  ja  bei  böigem  Wetter  bemerkte 
man  mehrfach,  dass  sich  die  Fahne,  wenn  auch  nur  auf  kuize  Augenblicke,  in  gerade  entgegengesetzter 
Stellung  zur  Windrichtung  befand.  Hierdurch  werden  die  auf  dem  Registrirstreifen  bemerkbaren 
Abweichungen  bei  sonst  konstantem  Winde  erklärt. 

Recht  brauchbaren  Werth  erhalten  jedoch  die  Angaben  des  Anemometers  auch  dann,  wenn 
die  im  meteorologischen  Tagebuche  unter  der  Rubrik  „Windrichtung"  und  unter  den  Bemerkungen 
angegebenen  Daten  über  die  jedesmalige  Windrichtung  nelien  den  ersteren  bei  der  Beurtheilung  in 
Rechnung  gezogen  werden. 

Fehler  in  der  Registrirung  entstanden  viermal  dadurch,  dass  die  Kette,  welche  den  Stand  der 
Windfahne  direkt  auf  den  Apparat  überträgt,  in  Folge  heftigen  Spielens  der  Fahne  sich  auf  dem 
unteren  Rade  des  Anemometers  verschoben  hatte.  Da  jedoch  die  Grösse  dieses  Fehlers  beim 
Bemerken  desselben  von  der  am  Apparate  augebrachten  Windrose  abgelesen  werden  konnte,  so  war 
es  möglich,  die  falschen  Registrirungen  dementsprechend  zu  verbessern.  Auch  wurde  solbrt  die 
Orientirung  der  Windfahne  aufs  Neue  vorgenommen. 

Schliesslich  entstanden  dadurch  im  Anfange  Unrcgelmäs.'-igkeiti.'n.  da.-s  die  Schraube,  welche 
bestimmt  ist,  die  Papierrolle  auf  ihiem  Halter  festzuhalten  und  sie  gegen  eine  Verschiebung  auf  dem- 


224  Forschungsreise  S.  M.  S.   „Gazelle".     V.  Theil:   Meteorologie. 

selben  zu  scliülzcu,  sieb  in  demselben  Sinne  tliebtc,  wie  die  sich  abwickelnde  Eolle.  Die  Folge  war, 
dass  sich  diese  Scliraube  beim  Abwickeln  des  Papicrstreifens  selbsttbätig  anzog  und  dadurcb  scbliosslicb 
die  Papierrolle  festklemmte.  Da  sieb  der  Zweck,  welcbem  die  Scbraube  dient,  aucb  obne  dieselbe 
erreicben  Hess,  so  wurde  sie  fortan  ganz  abgenommen. 

Die  Registrirstreifen  wurden  jeden  Mittag  abgesebnitten  und  mit  dem  Datum,  der  laufenden 
Nummer,  sowie  aucb  den  Bemerkungen  über  etwa  eingetretene  Unregelmässigkeiten  verseben.  Das 
Datum  wurde,  um  es  nicbt  stets  auf  einem  und  demselben  Streifen  wecbseln  zu  müssen,  astronomiscb 
gewählt. 

Die  laufende  Nummer  ward  für  den  Tag  der  Almabme  in  das  meteorologiscbe  Tagcbucb  ein- 
getragen; ebendaselbst  ist  aucb  die  uliengenaunte  Unterbrecbung  mit  Angabo  der  Veranlassung  ver- 
merkt worden. 

Das  selbstregistrirende  Barometer  war  am  8.  November  1874  aufgestellt  worden.  Der 
Ort  der  Aufstellung  wurde  in  einem  seitlicben  Anbaue  des  Wobnbauses  auf  dessen  östlicher  Seite 
gewählt.  Wie  in  der  Instruktion  vorgeschrieben,  wurden  zwei  2.5  m  lange  Pfähle  A  und  A'  (siehe 
Figur  1  und  II)  0.9  m  tief  in  den  Boden  eingerammt  und  oben  durch  ein  eingelassenes  Querstück  B 
zusammengehalten.  Vor  den  Pfählen  lag  horizontal  eine  auf  gut  nivellirter  Unterlage  E  befestigte 
Bohle  D,  auf  der  der  Barometerschrank  stand.  Die  Rückwand  desselben  war  durch  je  zwei  Schrauben 
mit  den  auf  die  Pfähle  genagelten  Brettern  C  und  C  fest  verbunden.  Zum  Schutze  gegen  Nässe  und 
Sturm  war  um  die  Barometer-Aufstellung  ein  Verschlag  hergerichtet  worden.  Der  Bau  des  Fundaments 
war  am  5.  November  begonnen  worden. 

Das  Instrument  verursachte  ganz  erhebliche  Schwierigkeiten,  die  während  der  ganzen  Dauer 
der  Beobachtuugsepoche  nicbt  beseitigt  werden  konnten,  wie  aus  Nachfolgendem  hervorgeht. 

Sowohl  das  Auspacken,  wie  die  Aufstellung  des  Barometers  waren  mit  höchster  Sorgfalt  aus- 
geführt woi-den,  und  es  ist  gewiss,  wie  auch  die  späteren  häufigen  Untersuchungen  stets  ergeben 
haben,  dass  dem  Apparate  kein  äusserer  Schaden  zugefügt  war.  Dennoch  blieb  die  treibende  Uhr 
stets  stehen,  sobald  die  Zahnschiene  in  das  Triebrad  derselben  eingeschaltet  war.  Da  auch  bereits  in 
der  Instruktion  ülter  das  selbstregistrirende  Barometer  darauf  aufmerksam  gemacht  worden,  dass  einer- 
seits die  Uhr  stehen  bleiben,  wenn  die  Schiene  zu  fest,  andererseits  der  Rahmen  herunterfallen  würde, 
wenn  derselbe  zu  lose  eingeschaltet  wäre,  so  wurde  von  vornherein  in  diesem  Punkte  mit  grosssr 
Vorsicht  verfahren. 

Nach  den  ersten  erfolglosen  Bemühungen  lag  nunmehr  die  Vermuthuug  nahe,  dass  in  der 
Aufstellung  des  Barometers  irgend  welches  Versäumniss  vorgekommen  sei.  Es  ward  daher  der  Apparat 
nochmals  genauestens  nivellirt,  die  Aufstellung  jedoch  fehlerfrei  gefunden.  Alsdann  Hess  mau  die  Uhr 
mehrere  Tage  lang  ohne  Einschaltung  des  Rahmens  gehen,  um  den  Gang  derselben  zu  kontroliren. 
Derselbe  erwies  sich  als  ganz  korrekt;  sobald  jedoch  der  Versuch  gemacht  wurde,  die  gezahnte 
Schiene  einzuschalten,  trat  die  frühere  Wahrnehmung  wieder  zu  Tage.  Von  dem  Momente,  in  welchem 
einer  der  vier  Zapfen  des  Triebrades  der  Uhr  begann,  den  Hebel  zu  beben,  mit  dem  durch  seidene 
Fäden  der  kleine  Klopfer  und  das  Fallstüsk  verlmnden  sind,  w^urde  der  Schlag  der  Uhr  wesentlich 
leiser  und  unregelmässiger,  und  nur  selten  und  nie  mehr  als  zweimal  gelang  es  ihr,  den  geringen 
Widerstand  des  um  seineu  Drehpunkt  gut  eingeölten  Hebels  zu  überwinden. 

Es  lag  nunmehr  der  Gedanke  nahe,  dass  sich  der  in  Rede  stehende  Uebelstand  vielleicht 
dadurch  beseitigen  Hesse,  wenn  das  für  das  Triebrad  der  Uhr  immerhin  bedeutende  Gewicht  des 
Rahmens  durch  Vergrösserung  des  bereits  vorhandenen,  aber  nur  kleinen  Gegengewichtes  vermindert 
wurde.     Das  Gegengewicht  ward  demnach  durch  hinzugefügte  Bleistückcben  derartig  vermehrt,    dass 
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die  Ulu-  nur  noch  ein  ilinimum  von  Kraft  aufzuwenden  hatte,  um  den  Rahmen  nach  unten  zu  bewegen. 
Zuo^leich  wurde  auch  zur  Erzeugung  eines  kräftigeren  Ganges  das  an  der  Uhr  befindliche  Gewicht 
durch  Bleistückchen  vermehrt.  Es  war  unverkennbar,  dass  diese  Maassnahmen  einen  Fortschritt  hatten 
erzielen  lassen,  der  leider  jedoch  noch  nicht  genügte,  das  gewünschte  Resultat  zu  gewährleisten. 

Nachdem  auch  der  Drehpunkt  der  Zahnschiene  durch  Herrn  Hof-Mechanikus  Krille  so  weit 
nach  rechts  verlegt  worden  war,  dass  eine  senkrechte  Einschaltung  derselben  in  das  Triebrad  vor- 
genommen werden  konnte  —  was  ursprünglich  nicht  möglich  gewesen  war  — ,  funktionirte  der  Apparat 
bedeutend  besser,  die  Uhr  blieb  weit  seltener  stehen,  wenn  auch  noch  vier-  Ijis  fünfmal  am  Tage. 
Allein  deutlich  sichtbare  Registrirpunkte  wurden  auch  jetzt  noch  nicht  hervorgerufen,  da  die  Uhr  das 
Fallstück  und  den  Klopfer  nur  dann  zu  heben  vermochte,  wenn  die  seidenen  Fäden,  welche  diese 
beiden  Theile  des  Apparates  mit  dem  Hebel  verbinden,  nur  einem  Minimum  der  Anspannung  unter- 
worfen wurden,  während  doch  andererseits  der  Druck  des  Fallstückes  auf  die  Aluminiumschiene  und 
somit  auf  die  dicht  über  dem  Papiere  befindliche,  stets  scharf  zugespitzte  Bleifeder  nicht  genügte,  um 
deutliche  Eindrücke  auf  dem  Papiere  hervorzurufen. 

Unter  diesen  Umständen  erschienen  die  zu  den  vier  Beobachtungszeiten  gemachten  Ablesungen 
am  Normal-Barometer  als  ungenügend,  um  daraus  die  Schwankungen  des  Barometers  während  der 
Beobachtuugsperiode  deutlich  zu  erkennen.  Die  Ablesungen  wurden  daher  verdreifacht;  bei  besonders 
starken  Schwankungen  auch  noch  häufiger  vorgenommen,  so  dass  es  gelungen  ist,  aus  ihnen  ein 
anschauliches  und  getreues  Bild  der  Barometerschwankungen  zu  erhalten.  Dieselben  sind  in  einer 
Kurve  graphisch  dargestellt  worden;  von  der  Wiedergabe  dieser  Diogramme  wird,  da  sie  nur  für  den 
Verfolg  einzelner,  auf  kurze  Epochen  beschränkter  Phänomene,  also  theil  weise  nur,  von  erheblichem 
Interesse  sind,  aus  naheliegenden  Gründen  Abstand  genommen. 

Es  ist  sehr  zu  bedauern,  dass  der  Barograph,  welcher  aus  der  Werkstätte  des  Herrn  Schade- 
well  in  Dresden  stammte,  nicht  zu  einem  befriedigenden  Funktionireu  gebracht  werden  konnte,  da  der 
ganz  ähnliche  Apparat  an  der  meteorologischen  Station  auf  den  Auckland-Inseln  in  Thätigkeit  erhalten 
wurde  und  interessante  Kurven  der  Barometerschwankungen  lieferte. 

Die  Schwankungen  der  Temperatur  wurden  seitens  der  Beobachter  in  ganz  ähnlicher  Weise, 
wie  die  Barometerschwankungen,  in  Diagrammen  niedergelegt. 

Der  Abschluss  der  Beobachtungen  erfolgte  am  29.  Januar  1875. 

Nach  dem  Abbruche  der  Beobachtungsstation  wurde  das  meteorologische  Stativ  mit  einem 
Maximum-  und  einem  Minimum -Thermometer  am  Lande  zurückgelassen.  Das  Stativ  erhielt  die 
Bezeichnung : 

S.  M.  S.  „Gazelle". 

Lat.  49°    8.9'*) 
Long.  70°  10.0'  V.  Grw. 
1.  2.  1875. 

In  einem  ebenfalls  im  Stativ  zurückgelassenen  Beobachtungsbuche  ist  eine  in  englischer  Sprache 
abgefasste  Instruktion  über  die  Ablesung  und  Einstellung  der  Instrumente,  sowie  die  Bitte  an  die 
späteren  Beobachter  enthalten,  die  gemachten  Ablesungen  in  das  ausgelegte  Buch  einzutragen  und 
dieselben  im  nächsten  Hafen  dem  Konsul  des  Deutschen  Reiches  oder  einei-  etwa  vorhandenen  wissen- 
schaftlichen Beobachtungsstation  zur  weiteren  Bekanntmachung  zu  übermitteln. 


*;    Die  späteren   genaueren,  aus  den  Beobachtungen  gemachten  Ableitungen   ergaben  für  die  geographische  Lage  der 
Station  49°  9'  ü"  S-Br  und  70°  11'  11"  0-Lg. 
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Die  letzte,  am  1.  Februar  1875  an  den  Instrumenten  gemachte  Ablesung  war 

Maximum-Thermometer     .     .     9.1°, 

Minimum-Thermometer      .     .     4.6°. 
Die  Indices  beider  wurden  darauf  auf  die  herrschende  Temperatur  =  0.4°  eingestellt. 
Diese  Ablesung  ist  sowohl  im  meteorologischen  Tagebuche,  als  auch  in  dem  zurückgelassenen 
Beobachtungsbuche  vermerkt  worden. 

Die  Verwerthung  der  Beobachtungen. 

Die  beschränkte  Anzahl  von  Beobachtungen  im  Monat  November  1874  und  die  an  und  für 
sich  geringe  Ausdehnung  der  Beobachtungs-Epoche  (vom  9.  November  1874  bis  29.  Januar  1875)  ge- 
stattete nicht,  dass  eine  grössere,  nach  den  verschiedenen  Richtungen  der  Meteorologie  hin  er- 
schöpfende Diskussion  ausgeführt  werden  konnte;  es  musste  von  vornherein  darauf  verzichtet  werden, 
eine  gründliche  Studie  über  das  Klima  von  Kerguelen  auf  Grundlage  der  vorliegenden  Beobachtungen 
auszuarbeiten,  und  zwar  schon  aus  dem  Grunde,  weil  sich  dieselben  nur  ül)er  einen  Theil  der  Sommer- 
monate erstreckten  und  das  wichtigste  Desiderat  für  eine  solche,  Beobachtungen  über  die  meteorologi- 
schen Verhältnisse  in  den  Wintermonaten,  auch  jetzt  noch  nicht  erbracht  werden  konnte.  Zunächst 
schien  es  daher  wichtig,  die  einzelnen  beobachteten  Elemente  in  Tabellen,  die  möglichst  vollständig 
die  Original-Beobachtungen  enthielten,  niederzulegen.  Dabei  wurde  begreiflicherweise  darauf  Bedacht 
genommen,  die  Ablesungen  thunlichst  von  den  Instrumentalfehlern  zu  befreien,  sowie  denn  auch  alle 
jene  Reduktionen,  welche  nach  festen,  gegenwärtig  angenommenen  Regeln  auszuführen  sind,  bei  den 
ursprünglichen  Ablesungen  angebracht  wurden.  Es  bezieht  sich  dies  sowohl  auf  die  Reduktion  des 
Barometers  auf  die  Temperatur  des  Gefrierpunktes,  wie  auch  andererseits  auf  die  Ableitung  der  Spann- 
kraft der  Dämpfe  und  der  relativen  Feuchtigkeit,  welche  nach  den  Jelinekschen  Tafeln  in  der  An- 
leitung zu  meteorologischen  Beobachtungen  ausgeführt  sind. 

Die  vorliegenden  drei  Tabellen  für  die  Monate  November  und  Dezember  1874  und  Januar  1875 
enthalten  unter  Beachtung  der  eben  gegebenen  Erklärungen  die  folgenden  meteorologischen  bezw. 
klimatologischeu  Angaben.  Die  erste  Hauptkolumne,  überschrieben  „Barometer",  enthält  den  Luftdruck 
in  Millimetern  für  die  Stunden  4  a.  m.,  9  a.  m. ,  3  p.  m.,  9  p.  m.  und  das  rohe  Mittel  aus  diesen  vier 
Stunden  für  jeden  Tag  der  Beobachtung.  x\m  Fusse  der  Kolumne  sind  die  Mittelwerthe  für  die  ein- 
zelnen Stunden  und  ebenso  der  Mittelwerth  für  den  Monat  eingetragen.  Diese  sämmtlichen  Angaben 
sind  nicht  auf  das  Meeresniveau  und  nicht  auf  die  Normalschwere  für  45°  der  Breite  reduzirt.  Die 
für  diese  letztere  Reduktion  erforderlichen  Angaben  befinden  sich  am  Kopfe  einer  jeden  Tabelle  ein- 
getragen. 

Die  zweite  Hauptkolumne,  überschrieben  „Psychrometer";  enthält  die  Temperatur  des  trockenen 
und  des  feuchten  Thermometers  in  Centigraden  für  die  Stunden  4  a.  m.,  9  a.  m.,  3  p.  m.  und  9  p.  m. 
für  jeden  Tag  der  Beobachtung.  Am  Fusse  dieser  Kolumne  sind  die  Mittelwerthe  der  Temperatur 
des  trockenen  und  des  feuchten  Thermometers  für  den  ganzen  Monat  eingetragen. 

Die  dritte  Hauptkolumne  enthält  die  aus  den  Psychrometer-Beobachtungen  abgeleiteten  Werthe 
der  Dunstspannung  in  Millimetern  für  die  Stunden  4  a.  m.,  9  a.  m..  3  p.  m.,  9  p.  m.,  sowie  das  rohe 
Mittel  für  den  Tag  und  für  jeden  Tag  der  Beobachtung.  Am  Fusse  dieser  Kolumne  sind  die  Mittel- 
werthe für  jede  einzelne  Stunde  und  für  den  ganzen  Monat  enthalten. 

Die  vierte  Hauptkolumne,  überschrieben  „Relative  Feuchtigkeit",  giebt  die  aus  den  Psychrometer- 
Beobachtungen    abgeleiteten  Prozente    der    relativen  Feuchtigkeit    für    die  Stunden  4  a.  m.,    9  a.  m., 

29* 
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3  p.  ru.,  9  p.  m.  und  das  rohe  Mittel  aus  den  Wertben  dieser  vier  Stunden  für  jeden  Beobaclitungstag. 
Am  Fusse  dieser  Kolumne  ist  das  Mittel  für  jede  Stunde  und  das  Mittel  für  den  Monat  enthalten. 

Die  fijnfte  Hauptkolumne  enthält  die  mittlere  Tagestemperatur  und  das  Mittel  der  Temperatur 
für  den  Monat. 

Die  sechste  Hauptkolumne  enthält  die  Angaben  der  Maximum-  und  Miniraum-Thermometer  für 
jeden  Tag  der  Beobachtung.  Die  Maximum-  und  Minimum-Thermometer  wurden  des  Morgens  um  4h  an 
jedem  Tage  abgelesen  und  um  diese  Zeit  am  jedesmaligen  Tage  der  Ablesung  eingetragen.  Am  Fusse 
sind  die  Mittelwerthe  der  Beobachtung  des  Maximums  und  des  Minimums  für  den  Monat  verzeichnet. 

Die  nächste  Kolumne,  überschrieben  ,, Mittel  aus  den  Extremen",  enthält  die  Mittelwerthe  aus 
dem  Maximum  und  dem  dazu  gehörigen  Minimum  und  am  Fusse  den  Mittelwerth  dieser  Mittel  für 
den  Monat. 

Die  Hauptkolumne,  überschrieben  „Wind",  enthält  die  rechtweisende  Eichtung  des  Windes 
für  die  Stunden  4  a.  m.,  9  a.  m.,  3  p.  m.  und  9  p.  m.,  sowie  die  Angabe  der  Stärken  des  Windes  nach 
der  Beaufortschen  Skala,  wie  sie  zur  Zeit,  da  die  Richtung  beobachtet  wurde,  notirt  worden  sind.  In 
der  daran  liegenden  Kolumne  sind  die  Mittelwerthe  der  Windstärken  für  die  vier  Beobachtungsstunden 
für  jeden  Tag  der  Beobachtung  eingetragen.  Am  Fusse  der  Kolumne  findet  sich  das  Mittel  für  jede 
Stunde  und  jeden  Monat  angegeben. 

Die  Hauptkolumne,  überschrieben  „Bewölkung",  giebt  für  die  Stunden  4  a.  m.,  9  a.  m.,  3  p.  m. 
und  9  p.  m.  und  für  jeden  Tag  der  Beobachtung  die  Form  der  Wolken  nach  der  gewöhnliehen  Nomen- 
klatur, die  rechtweisende  Richtung  des  Wolkenzuges  (wohin  die  Wolken  zogen)  und  den  Grad  der 
Bewölkung  nach  der  Skala  von  0 — 10.  Die  letzteren  Werthe  sind  für  jeden  Tag  zu  Mittelwerthen 
vereinigt,  sowie  auch  die  Mittel  für  jede  Stunde  und  für  den  Monat  am  Fusse  der  betreffenden 
Kolumne  eingetragen  sind. 

Die  Kolumne,  überschrieben  „Niederschläge",  enthält  die  Angabe  über  Art  der  Nieder- 
schläge, oll  Regen  (mit  B  bezeichnet),  Nebel,  Hagel  oder  Schnee,  starker  Regen  (B),  sehr  starker 
Regen  (B),  Regenschauer  (B),  und  über  Dauer  sowie  den  Betrag  des  Niederschlages  für  jeden  Tag 
der  Beobachtung,  in  Kubikcentimetern  ausgedrückt.  Am  Fusse  der  Kolumne  ist  die  Summe  des  Be- 
trages des  Niederschlages  für  den  ganzen  Monat  gegeben.  Es  schien  zweckmässig,  in  dieser  Kolumne 
die  Original-Beobachtungen  in  Kubikcentimetern  wiederzugeben  und  es  Jenen,  welche  diese  Tabellen 
benutzen  wollen,  zu  überlassen,  nach  den  in  der  Einleitung  enthaltenen  Angaben  üljer  Grösse  der 
Auffangefiäche  des  Regenmessers  die  Niederschlagsmenge  in  der  üljlichen  Weise,  nämlich  in  Millimeter- 
Höhe,  auszudrücken. 

Die  letzte  Kolumne,  überschrieben  „Bemei-kungen",  hätte  —  wie  es  üblich  ist  —  einzelne  auf- 
fallende Erscheinungen  aufnehmen  sollen.  Da  aber  die  von  den  Beobachtern  gemachten  diesbezüg- 
lichen Notizen  sehr  ausführlich  und  grösstentheils  von  erheblichem  Interesse  sind,  so  erschien  es 
zweckmässig,  davon  Abstand  zu  nehmen,  solche  Bemerkungen  in  eine  Kolumne  zusammenzudrängen 
und  sie  vielmehr  in  e.rtmiso  in  Nachfolgendem  wiederzugeben.  Es  schien  dies  um  so  mehr  zweck- 
mässig, als  von  der  Anwendung  der  internationalen  Symbole  für  Niederschläge  und  sonstige  Phäno- 
mene Abstand  genommen  werden  musste. 

In  jene  letzte  Kolumne  sind  dagegen  die  Ablesungen  des  Solar-Radiations-Thermometers  und 
des  Ozonometers  aufgenommen.  Zum  Verständniss  der  dort  gegebenen  Werthe  sei  hier  noch  bemerkt, 
dass  die  Solar-Radiation  gleichfalls  um  41'  des  Morgens  an  einem  jeden  Tage  abgelesen  und  einge- 
tragen wurde,  wie  dies  bei  den  Extrem-Thermometern  für  Lufttemperatur  der  Fall  war,  und  dass  die 
Angaben  des  Ozonometers  für  24  Stunden  Expositionszeit  gelten. 
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Bemerkungen  zu  den  meteorologischen  Tabellen. 

Novt'nilicr  1S74. 

6.  Trübes  diesiges  Wetter;  in  der  Naebt  etwas  Schnee,  dann  Regen,  der  seit  9li  a.  ni.  beständig  an 
Stärlce  zunahm  und  liis  ß'i  p.  in.  anhielt;  Nachmittags  nebelig.  Vor  der  Buclit  starker  Seegang, 
in  derselben  erhebliche  Dünung,  l"'  p.  ni.  Polarlicht  von  SzE  bis  SWzS  bis  ca.  20°  über  dem  Hori- 
zont, durch  Berge  grossentheils  verdeckt. 

7.  Oberer  Himmel  mit  hochstehenden  cu  bedeckt.  In  der  Nacht  und  am  ganzen  Tage  in  kurzen 
Zwischenräumen  aufeinanderfolgende  starke  Schneeschauer,  Nachmittags  auch  Hagel.  Mit  den 
Böen  dichter  und  sehr  schnell  sich  au,-)ireitender  Nebel.  Wind  NW  liis  SE  .3 — 6,  vorherrschend 
aus  W.     Leichter  Seegang,  Dünung  schwach. 

8.  Himmel  während  des  Tages  grösstentlieils  mit  cu  bedeckt,  am  Morgen  einige  Schneeböen.  Wind 
westlich,  mitunter  —  namentlich  Nachmittags  —  in  starken  Böen.  Seegang  in  der  Bucht  schwach, 
Dünung  unmerklich. 

0.  Himmel  fast  ganz  mit  cu  bezogen;  Wind  bis  4li  p.  m.  WSW,  dann  umgehend  auf  NW,  der  von 
Regen  und  Schneeböen  Ijegleitet  wai'.  Abends  heftiger  Regen.  Seegang  und  Dünung  in  der 
Bucht  unerheblich,  ausserhalb  derselben  schwach. 

10.  Himmel  durchbrochen,  leichte  Südwinde,  gegen  ?A<  p.  m.  still,  dann  sehr  schwacher  SE.  Seegang 
und  Dünung  gering. 

11.  Seit  Tli  a.  m.  starker  und  ununterbrochener  Schneefall,  begleitet  von  dichtem  Nebel.  Wind  östlich, 
mit  zunehmender  Stärke.  Seegang  und  Dünung  stark  aus  ENE.  Seit  .^i'  p.  m.  Schnee  mit  Regen 
untermischt,  Abends  feiner  Regen. 

12.  Himmel  grösstentheils  mit  cu  bedeckt,  die  eine  sehr  schwache  Bewegung  zeigten  und  Ijesonders 
stark  von  den  Bergen  aufgehalten  wurden.  Sehr  schwache  und  veränderliche  Briese  aus  NW  durch 
N  bis  SE.     Seegang  leicht,  Dünung  aus  ENE,  nicht  imerheblich. 

1?).  In  der  Nacht  und  am  ganzen  Tage  sehr  leichte  Winde  aus  S,  W  und  N.  Himmel  völlig  mit  ni 
bedeckt.  Wetter  sehr  diesig,  zeitweise  Nebel.  Seit  9h  a.  m.  nur  selten  und  auf  kurze  Zeit  unter- 
brochener feiner  Regen.     See  ruhig.     Leichte  östliche  Dünung. 

14.  Die  Extreme  der  Temperatur  werden  von  diesem  Tage  an  um  4h  a.  m.  abgelesen.  Wind  in  der 
Nacht  und  während  des  Tages  still,  bezw.  sehr  leicht  aus  NW,  N  bis  ENE,  bis  um  9h  p.  m.  der 
SW  entschieden  zum  Durchbruch  kam.  Himmel  am  Tage  völlig  mit  ni  bezogen,  sehr  häufig 
dichter  Nebel  und  feiner  Regen.  Seit  71>  p.  m.  unter  den  ni  aucli  cu,  die  leise  aus  SSW  zu  ziehen 
begannen.     Seegang  0,  Dünung  sehr  schwach. 

15.  Wind  stetig  aus  SSW  bis  SW,  Vormittags  mit  Böen,  Abends  an  Stärke  abnehmend.  Himmel 
stark  bezogen,  oben  ni,  unten  cu,  bezw.  cu  allein,  die  in  nnttlerer  Höhe  nach  NE  zogen,  zeit- 
weise im  NE  durchbrochen.     See  ruhig. 

16.  In  der  Nacht  Thau;  Himmel  während  des  Tages  stark  mit  hochstehenden  cu  bezogen,  gegen 
Th  p.  m.  aufklarend.  Wind  am  Tage  aus  W  bis  N,  von  massiger  Stärke;  gegen  Abend  veränder- 
lich nnd  leicht  aus  SE,  S  und  SW,  dann  still.     See  glatt,  Dünung  unmerklich. 

17.  in  der  Nacht  Thau.  Himmel  beständig  stark  mit  hochstehenden  cu  bedeckt,  die  nur  sehr  schwache 
Bewegung  zeigten;  am  Nachmittag  und  Abend  war  darunter  eine  leichte  niedrige  cu-Schicht  sicht- 
bar, welche  sehr  schnell  nach  SEzS  zog,  91'  p.  m.  auf  kurze  Zeit  nach  ESE.  Wind  nordwestlich, 
in  Stärke  1 — 5,  hin  und  wieder  in  leichten  Böen.  Seegang  0,  vor  der  Bucht  leicht;  Dünung 
schwach. 
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18.  In  der  Nacht  Thau.  Wind  leiclit  aus  NW,  lli'  a.  m.  umgehend  auf  NE,  gegen  Ih  bis  l'i  p.  m. 
still,  dann  NzW  bis  NWzW  3  —  6.  Himmel  durchbrochen,  am  Morgen  mit  cu  besetzt,  dann  auf- 
klarend. Mit  der  Windstille  bezog  er  sich  dicht  mit  ni,  4h  bis  Gl'  \).  m.  starker  Nebel,  dann  auf- 
klarend.    Abends  nur  an  den  Bergen  niedrige  cu  ni,  oben  klar.     See  ruhig. 

19.  Himmel  grösstentheils  bedeckt;  bei  den  cu  unterschieden  sich  zwei  Schichten,  die  untere  stand 
sehr  niedrig  und  zog  schnell  in  der  Windrichtung.  Um  12^  Mittags  wurde  Wetter  diesig,  ni  10, 
und  es  begann  bis  3''  zu  regnen;  4li  p.  m.  aufklarend.  Wind  wehte  vorherrschend  aus  NWzW, 
ging  um  4I1  p.  m.  auf  SW,  am  Abend  wieder  auf  W.  Gleichzeitig  wurde  es  auf  mehrere  Stunden 
ziemlich  klar.     See  vor  der  Bucht  unruhig,  Dünung  nördlich. 

20.  Himmel  in  der  Nacht  und  am  Tage  dicht  mit  cu,  oft  in  zwei  Schichten,  bezogen;  erst  um  7li  p.m. 
aufklarend.  Horizont  blieb  belegt.  Wind  aus  W  bis  NW,  am  Nachmittag  sehr  stark,  9  —  10, 
mit  Böen.  Seegang  vor  der  Bucht  sehr  hoch,  in  der  Bucht  massig.  Dünung  draussen  erheblich, 
innen  merkbar. 

21.  Wind  WSW,  6 — 9  (10),  sehr  böig;  seit  9b  a.  m.  häufige  Schneeböen,  die  zuweilen  30  Minuten  an- 
hielten, auch  Hagelschauer.  Den  Böen  gingen  in  der  Richtung  derselben  dichte  Nebel  vorher; 
Himmel  sonst  ziemlich  stark  mit  cu  besetzt,  selten  ganz  verhüllt.  Seegang  und  Dünung  vor  der 
Bucht  sehr  hoch,  in  derselben  massig.  Am  Abend  wurde  der  Wind  ruhiger,  Himmel  blieb 
bedeckt. 

22.  Wind  am  Morgen  W  4--6,  ging  2li  p.  m.  auf  NW  und  flaute  gleichzeitig  ab.  Um  3h  30'  p.  m.  war 
es  fast  ganz  still,  wehte  dann  kurze  Zeit  aus  NE  und  frischte  um  41'  15'  wieder  aus  NW  auf. 
Gegen  Abend,  von  8— 12li  p.  m.,  sehr  starker  Sturm  aus  WNW  bis  WSW,  8-10  (11).  Himmel 
den  ganzen  Tag  stark  bedeckt.     See  ausserhalb  der  Bucht  sehr  hoch,  innerhalb  derselben  massig. 

23.  In  der  Nacht  bis  2li  a.  m.  W  9  —  10,  dann  abflauend,  gegen  Morgen  leichter  SW,  frischte  um 
7I1  aus  WNW  auf  und  wehte  am  ganzen  Tage  mit  Heftigkeit  aus  W  bis  SW  6—8.  Himmel 
zum  grössten  Theile  während  des  ganzen  Tages  klar,  Wetter  schön.  See  vor  der  Bucht 
sehr  stark. 

24.  Am  Morgen  und  Vormittage  massiger  NW,  gegen  Mittag  fast  ganz  still  und  seit  3^  p.  m.  sehr 
schwacher  NW.  Wetter  4''  a.  m.  diesig;  es  begann  um  b^  a.  m.  zu  regnen,  gleichzeitig  braute 
ein  dichter  Nebel  auf.  Erst  um  3''  p.  m.  hob  sich  letzterer  gänzlich,  das  Wetter  blieb  jedoch 
diesig.  T""  p.  m.  klarte  es  im  SE  etwas  auf,  bis  zu  welcher  Zeit  auch  der  Eegen  anhielt.  See 
ruhig,  doch  starke  Dünung  aus  NE.  Um  S*"  30'  p.  m.  im  W  ganz  niedriger  Nebel,  oben  auf- 
klarend. 

25.  Wind  west-  und  südwestlich,  mit  Böen,  die  in  der  Regel  seit  ll''a.  m.  von  Schnee,  seltener  von 
Hagel  begleitet  wurden.  Himmel  von  hohen  cu  stark  bedeckt,  die  in  der  Windrichtung  zogen. 
Abends  abflauend,  doch  blieb  der  Himmel  stark  bezogen.  See  ausserhalb  der  Bucht  bewegt, 
starke  Dünung  aus  Nord. 

26.  Himmel,  am  Morgen  noch  stark  bedeckt,  klarte  am  Vormittage  auf  und  blieb  während  des  ganzen 
Tages  grösstentheils  klar.  Wind  massig  aus  NW,  ging  am  Nachmittage  auf  West  und,  immer 
stiller  werdend,  von  b*'  bis  S""  p.  m.  auf  SW,  S  bis  NE,  schliesslich  wieder  auf  NW  zurückdrehend. 
See  ruhig,  Dünung  merklich. 

27.  Himmel  den  ganzen  Tag  stark  bedeckt,  einige  Male  in  2  Schichten  über  einander;  am  Abende 
schwach  aulklarend.  Wind  bis  5''  stark  aus  NWzW,  ging  dann  auf  West  bis  Süd  um,  au  Stärke 
abnehmend,   und  blieb  leicht   und   veränderlich.     Seegang   vor  der  Bucht  stark,  Dünung  massig. 
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28.  Wind  schwach,  aus  Ost,  Nord  und  West,  vorherrschend  N  und  NW.  Seit  9''  a.  ui.  starker  Nebel 
und  feiner  Eegen.  Um  4*'  p.  m.  hob  sich  der  Nebel,  der  Regen  hörte  auf,  doch  blieb  der  Himmel 
stark  bezogen.  Um  1^  p.  m.  zogen  die  Wolken  kurze  Zeit  bei  leichtem  Nordwinde  in  2  Schichten 
(oben  cu  str.,  unten  cu)  nach  ENE.  9^  p.  m.  ziemlich  klar,  doch  gleich  darauf  wieder  stark  mit 
cu  ni  bezogen.     Seegang  und  Dünung  schwach. 

29.  In  der  Nacht  und  am  ganzen  Tage  Regen,  der,  bis  dahin  nur  schwach,  um  1^  p.  m.  an  Stärke 
zunahm  und  mit  grosser  Heftigkeit  die  ganze  darauf  folgende  Nacht  hindurch  tiel.  Am  Morgen 
zeitweiliger  Nebel,  seit  1''  p.  in.  sehr  stark  und  ununterbrochen.  Wind  am  Morgen  leicht  aus  Ost 
Süd  und  West,  seltener  und  auf  wenige  Minuten  aus  Nord  und  NE;  dagegen  Nachmittags  vor- 
herrschend aus  Nord  und  NW.  Gegen  10'"  p.  ni.  begann  der  NW  mit  Heftigkeit,  7 — 8,  aufzu- 
kommen.    See  ruhig.     Dünung  erheblich. 

30.  In  der  Nacht  heftiger  NW,  7,  begleitet  von  starkem  Regen  und  dicht  bezogenem  Himmel. 
11''  30'  a.  m.  ging  der  Wind  auf  SW,  der  Regen  hörte  auf  und  es  begann  aufzuklaren.  Der  stetig 
zunehmende  SW  ging  (i''  30'  p.  m.  auf  NW,  8 — 9.  Himmel  bezog  sich  gleichzeitig  wieder  dicht 
mit  cu  ni.  Gegen  9''  p.  m.  kurze  Zeit  feiner  Staubregen.  Vor  der  Bucht  schwerer  Seegang  und 
hohe  Dünung,  in  derselben  gemässigt. 

Dezember   1874. 

1.  In  der  Nacht  und  am  ganzen  Tage  schwerer  Sturm  aus  W  bis  NW,  um  IP  30'  a.  m.,  3''  p.  m., 
6''  p.  ni.  und  S''  p.  m.  starke  Schneeböen  mit  diesigem  Wetter  aus  WSW.  Himmel  dicht  bezogen, 
oben  ni,  unten  cu,  die  mit  grosser  Geschwindigkeit  in  der  Windrichtung  zogen.  9''  p.  m.  kurze 
Zeit  feiner  Regen.     Vor  der  Bucht  sehr  hoher,  in  derselben  erheblicher  Seegang. 

2.  Wind  bis  4'' p.  m.  massig,  aus  WSW  bis  NW,  mit  leichten  Böen,  frischte  dann  mehr  und  mehr 
auf,  seit  7''  p.  m.  sehr  heftig,  7 — 10.  Himmel  stark  bedeckt  mit  cu  ni,  am  Morgen  in  2  Schichten, 
von  denen  die  obere,  ni,  nach  NE  zog.  Am  Vormittage  durchbrochen  und  stellenweise  klar.  See 
bis  zum  Abend  ruhig,  dann  erheblich. 

3.  In  der  Nacht  starker  NW  mit  Böen  und  Regen.  Himmel  dicht  bezogen.  Gegen  7"  a.  m.  hörte 
der  Regen  auf  und  es  klarte  etwas  auf.  Nachmittags  wehte  es  massig  aus  West,  der  Himmel 
wurde  am  Abend  fast  ganz  sternklar.  Seegang  vor  der  Bucht  beträchtlich,  Dünung  schwach.  Von 
10''  \>.  m.  liis  1''  Nachts  wurde  von  SEzS — SzW  ein  Polarlicht  bemerkt,  das  etwa  1.')°  über  dem 
Horizonte  stand  und  von  massiger  Lichtstärke  war.  Von  IP  20'  bis  11''  30'  p.  m.  waren  in  dem 
Bogen  des  Lichtes  nach  dem  Ceutrum  gerichtete  Strahlen  sichtbar. 

4.  In  der  Nacht  war  der  Wind  leicht  aus  NW,  ging  gegen  6''  a.  m.  auf  SW,  Ijald  darauf  auf  W,  um 
11''  30'  a.  m.  auf  NE,  sprang  bald  nach  2'"  p.  m.  wieder  auf  W  und  NW  (mit  leichten  Böen)  und 
wellte  in  Stärke  1 — 2,  bis  er  um  9''  15'  p.  m.  noch  einmal  auf  kurze  Zeit  aus  NE  stand.  Himmel, 
am  Morgen  leicht  mit  str.  bedeckt,  klarte  am  Vormittage  bis  auf  einige  Wolken  an  den  Bergen 
völlig  auf.     Wetter  schön.     See  ruhig. 

5.  Wind,  in  der  Nacht  leicht  aus  W,  ging  um  4''  a.  m.  auf  NW  und  wehte  seit  8''  a.  m.  aus  nord- 
westlicher Richtung  in  Stärke  7—8.  Himmel  schon  am  Morgen  mit  2  Wolkenschiciiten  stark 
bedeckt,  von  denen  die  untere,  cu,  sehr  niedrig  zog.  Gegen  8''  a.  m.  Nebel  und  feiner  Regen. 
Ersterer  hob  sich  um  2''  p.  m.,  wurde  aber  seit  4''  p.  m.  wieder  sehr  stark  und  dicht.  Seegang 
vor  der  Bucht  sehr  hoch,  in  derselben  beträchtlich. 

6.  Wind  hatte  in  der  Nacht  an  Heftigkeit  nachgelassen  und  wehte  bis  zum  Mittage  aus  NW  und  W 
mit  massiger  Stärke.      Nachdem   es  kurze  Zeit  ganz  flau  geworden,   ging  der  Wind  um  2''  p.  m. 
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auf  ESE;  gleichzeitig  machte  sich  ein  Sinken  der  Temperatur  um  4°  bemerkbar.  Gegen  G''p.m. 
ging  der  Wind  durch  S  auf  SW  und  blieb  aus  dieser  Richtung  stehen,  zeitweilig  mit  leichten 
Böen.  Himmel  stark  bedeckt,  gegen  9'' a.  m.  und  von  l*" — 3'' p.  m.  etwas  durchbrochen;  am 
Morgen  2  Schichten,  oben  ni,  unten  cu.     See  ruhig,  Dünung  schwach. 

7.  Wind  in  der  Nacht  und  am  Morgen  massig  aus  südwestlicher  Richtung,  ging  um  S*"  a.  m.  auf  W 
und  NW,  indem  sich  gleichzeitig  der  vorher  schon  stark  bezogene  Himmel  völlig  bedeckte.  Nach- 
mittags frischte  der  Wind  auf  und  wurde  sehr  heftig;  das  Wetter  wurde  diesig;  seit  6'' p.  m.  un- 
unterbrochener Regen.     Seegang  vor  der  Bucht  hoch,  starke  Dünung  aus  NW. 

8.  Wind  bis  T*"  30'  ]>.  in.  leicht  aus  NW,  war  dann  einige  Minuten  still  und  ging  darauf  auf  SW,  S 
und  seit  8'' 30' p.  m.  auf  SE,  ganz  flau.  Wetter  bis  etwas  nach  IC'a.  m.  sehr  diesig,  Himmel 
dicht  bezogen,  ununterbrochener  Regen.  Gegen  IPa.  m.  aufklarend.  Nachmittags  sehr  schön, 
oben  ganz  klar,  nur  am  Horizonte  leichte  cu.  Mit  dem  Herumgehen  des  Windes  bezog  sich  der 
Himmel  wieder  stark  mit  hochstehenden  cu,  die  erst  aus  SW,  dann  aus  SE  zogen.  Sehr  starke 
nördliche  Dünung,  See  ruhig. 

9.  Wind  in  der  Nacht  west-  und  südwestlich,  schwach,  ging  um  5''  a.  m.  auf  NW  und  gegen  l''  p.  m. 
auf  N,  gleichzeitig  immer  stiller  werdend.  Um  b^  p.  m.  war  der  Wind  durch  E  auf  SE  um- 
gegangen und  blieb  aus  dieser  Richtung  bis  IC"  p.  m.  wehen,  zu  welcher  Zeit  er  auf  SW  herum- 
ging. Himmel  am  Morgen  leicht  und  schwach  mit  cu  ni,  oben  mit  ci  bedeckt,  bezog  sich  am 
Vormittage  zwar  dichter,  aber  nur  mit  sehr  feinen  cu  ci.  Am  Nachmittage  nahmen  die  hoch  und 
sehr  schwach  aus  der  Windrichtung  ziehenden  Wolken  an  Dichtigkeit  zu.  Wetter  schön.  See 
ruhig.     Nordwestliche  Dünung,  nicht  unerheblich.   Vorübergang  der  Venus  vor  der  Sonnenscheibe. 

10.  In  der  Nacht  flauer  Wind  aus  SW,  ging  bis  Mittag  auf  W  und  frischte  am  Nachmittage  aus 
WNW  etwas  auf  Himmel  am  Morgen  mit  hochstehenden  cu  dicht  bezogen  —  nur  im  Osten 
etwas  durchbrochen  —  klarte  seit  IP  a.  m.  —  gleichzeitig  mit  dem  Herumgehen  des  Windes  aufW 
—  auf  (cu  5 — 6).  Nur  der  Horizont  blieb  stark  belegt:  am  Abende  oljen  leichte  ci.  Wetter 
schön.     Seegang  massig. 

11.  In  der  Nacht  wehte  der  Wind  sehr  stark  und  mit  heftigen  Böen  (8—10)  aus  NWzW,  flaute  zwar 
gegen  Mittag  aus  W  und  WSW  etwas  ab.  indem  es  gleichzeitig  regnete,  nahm  aber  bis  zum 
Abende  aus  WNW  die  frühere  Heftigkeit  wieder  an.  Der  Himmel  war  am  Morgen  dicht  mit  ni 
besetzt,  die  sehr  tief  und  schnell  in  der  Windrichtung  zogen.  Als  um  4'' a.  m.  auf  Augenblicke 
die  unteren  Wolken  zerstreut  wurden,  zeigte  sich  der  Himmel  fast  klar  und  mit  leichten  str.  be- 
setzt. Um  3''  p.  in.  klarte  es  zuerst  im  Osten  auf;  der  obere  Himmel  blieb  seitdem  ziemlich  klar, 
der  Horizont  jedoch  stark  mit  cu  besetzt.  Seegang  vor  der  Bucht  sehr  hoch,  Dünung  stark,  in 
derselben  massig. 

12.  Wind,  während  des  ganzen  Tages  aus  West  wehend,  hatte  in  der  Nacht  abgeflaut,  wehte  am  Tage 
in  der  Stärke  4—6  und  wurde  am  Abende  ganz  flau,  1 — 2;  Himmel  massig  mit  hohen  cu  bedeckt, 
welche  rings  an  den  Bergen  hingen ,  oben  meist  klar.  Gegen  3^  p.  m.  wurde  es  im  West  etwas 
diesig  und  es  fiel  '/2  Stunde  lang  feiner  Staubregen.  Gegen  Abend  wurde  es  oben  ganz  klar. 
Wetter  schön.  Seegang,  am  Morgen  noch  stark,  legte  sich  am  Tage.  In  der  Bucht  Seegang 
und  Dünung  schwach. 

13.  In  der  Nacht  flauer  Wind  aus  W  und  NW,  frischte  am  Vormittage  aus  NWzN  zur  Stärke  5—6 
auf,  nahm  aber  am  Nachmittage  wieder  ab.  Himmel  grösstentheils  bedeckt,  unten  mit  cu,  oben 
mit  ci,   die  in  der  Windrichtung  zogen.     Nachmittags  wurde  es  im  W  an  den  Bergen  sehr  dick. 
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und  et:  begann  seit  4''  schwach  zu  regnen.  Um  8''  hörte  der  Kegen  auf,  setzte  aber  seit  10''  mit 
grösserer  Stärke  wieder  ein.  Gleichzeitig  hatte  sich  der  Himmel  ganz  mit  ni  bedeckt,  die  in 
mittlerer  Höhe  zogen.     See  ruhig.     Dünung  gering. 

14.  Wind  nordwestlich,  in  der  Nacht  in  Stärke  ü— 8  wehend,  seit  8"  a.  m.  flauer,  :5— 4.  Dabei  dichter 
ununterbrochener  Nebel  nebst  Regen.  Le'zterer,  am  Morgen  feiner  Staubregen,  nalim  liis  2''  30'  p.  m. 
an  Heftigkeit  zu,  hörte  zwar  auf  V'.'  Stunde  auf,  begann  al)er  wieder  um  3''  p.  m.  als  Sprühregen, 
gegen  Abend  zunehmend.  Auch  der  Nebel  war  um  3'' p  m.  lichter  geworden,  braute  aber  bald 
wieder  in  früherer  Stärke  auf.  Der  Wind  flaute  gegen  Abend  ganz  ab,  ging  bald  nach  9^  auf  N, 
später  auf  NB.     Gegen  Abend  See  glatt,  doch  starke  nördliche  Dünung. 

15.  In  der  Nacht  leichter  NE,  3—4;  gegen  Morgen  fast  ganz  flau  und  bald  nach  4''  auf  NW  um- 
gehend. Daljei  ununterbrochener  Regen  bis  9^  a.  m.  Himmel  dicht  mit  ni  bezogen.  Wetter 
diesig,  um  iJ''  a.  m.  aufklarend;  Mittags  war  nur  der  Horizont  noch  mit  cu  belegt.  Bald  nach 
Mittag  wurde  der  Wind  westlich,  7—8.  Um  l"- p.  m.  kam  die  erste  leichte  Schneebö,  welcher 
von  3''  l)is  zum  Abende  in  kurzen  Zwischenräumen  heftige  Regen-,  Hagel-  und  Schneeböen  — 
letztere  namentlich  zwischen  7''  und  10''  p.  m.  —  folgten.  Mit  diesen  Böen  wurde  der  Himmel 
gleichzeitig  dicht  mit  niedrigen  und  sehr  schnell  vor  dem  Winde  ziehenden  ni  bedeckt.  Uelter 
diesen  war  es  jedoch  grösstentheils  ganz  klar.  Wetter  in  den  Böen  sehr  diesig.  Am  Vormittage 
hohe  nordöstliche  Dünung,  später  wachsender  nordwestlicher  Seegang. 

iCi.  Wind  in  der  Nacht  W,  5  —  7,  nahm  von  ('>'' a.  m.  an  aus  nordwestlicher  Richtung  au  Stärke  zu 
und  wehte  seit  10'' a.  m.  in  Stärke  9  —  10  mit  heftigen  Böen.  Der  Himmel  war  am  Morgen  unten 
mit  cu,  oben  mit  leichten  ci  stark  besetzt.  Gegen  8"  30'  a.  m.  bezog  sich  der  Himmel  dicht  mit 
ni  und  es  begann  zu  regnen.  Gegen  Mittag  klarte  es  etwas  auf.  Horizont  bliel)  stark  mit  cu 
belegt,  oben  sehr  hohe  und  feine  str.  Um  6''  p.  m.  wieder  dichte  und  niedrige  ni,  die  sehr  schnell 
in  der  Windrichtung  zogen,  gleichzeitig  feiner  Regen,  des  Abends  an  Stärke  zunehmend.  Wetter 
sehr  diesig.     Sehr  hoher  nordwestlicher  Seegang  und  starke  Dünung. 

17.  AVind  wehte  den  ganzen  Tag  mit  Heftigkeit  aus  NW— WNW,  7—8,  erst  am  Abende  wurde  es 
etwas  stiller.  Daliei  regnete  es  bis  gegen  ll''a.  m.  ununterbrochen,  in  der  Nacht  und  am  Morgen 
ziemlich  stark,  seit  8'' a.  m.  jedoch  nur  ganz  fein.  Wetter  bis  dahin  sehr  diesig.  Gegen  Mittag 
klarte  es  auf,  der  obere  Hiniuiei  war  mit  sehr  feinen  str.  bedeckt,  der  Horizont  blieb  dagegen 
mit  schweren  cu  ni  belegt.     Starker  Seegang;  sehr  erhebliche  nordwestliche  Dünung. 

18.  In  der  Nacht  ganz  leichter  Westwind,  gegen  4'' a.  m.  still,  dann,  allmählich  aus  NW  auffrischend, 
ging  der  Wind  am  Nachmittage  wieder  auf  W  und  wehte  fortgesetzt  aus  dieser  Richtung  in 
Stärke  0-7.  Der  Himmel  war  am  Morgen  nur  sehr  wenig  und  leicht,  oben  mit  ci,  darunter  sehr 
niedrig  mit  einigen  cu  bedeckt,  die  sehr  langsam  aus  W  zogen.  Seit  8''  a.  m.  wurde  jedoch  das 
Wetter  dick  und  um  9^  nebelig.  Kurz  vor  12''  Mittags  hob  sich  der  Nebel,  und  um  P  Ijegann 
es  mit  dem  Herumgehen  des  Windes  auf  W  bis  1"  45'  p.  m.  zu  regnen,  dann  aufklarend.  Bis  auf 
eine  kleine  Hagelbö  um  b^  40'  p.  m.  Itlieb  das  Wetter  schön  und  der  Himmel  klar.  Vor  der  Bucht 
erheblicher  Seegang  aus  W,  Dünung  massig. 

10.  Wind  in  der  Nacht  südwestlich,  am  Morgen  westlich,  dann  aus  NW,  5— C),  am  Vormittage  3—4, 
ging  Nachmittags  auf  N  und  seit  8'' ]i.  m.  allmählich  wieder  auf  NW.  Der  Himmel  war  am  Morgen 
4"  ziemlich  klar,  nur  der  Horizont  war  staik  besetzt.  Bald  alier  bezog  er  sich  ganz,  erst  mit 
cu  ni,    dann  mit  ni  allein.      Um  5''  p.  m.    wurde  es  eine  Stunde  lang  nebelig,   um  6"  regnete  es 
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kurze  Zeit,  das  Wetter  blieb  sehr  diesig.  Aui  Abende  kam  dann  wieder  dicker  Nebel  auf  und 
seit  11'' p.m.  regnete  es  stark.  Seegang  massig,  doch  sehr  starke  nördliche  Dünung. 
20.'  Wind  in  der  Nacht  west-  bis  nordwestlich,  in  massiger  Stärke  2 — 6,  wurde  gegen  9''  a.  m.  nörd- 
licher und  blieb  es  bis  7''  p.  m.,  zu  welcher  Zeit  er  wieder  auf  W  und  bald  nach  O""  auf  SW 
herumging.  Dabei  regnete  es  ununterbrochen  bis  ^  30  p.  m.,  bald  stärker,  bald  schwächer,  und 
ein  dichter  Nebel  hob  sich  nur  selten  und  für  kurze  Augenblicke.  Um  4''  30  p.  m.  begann  es 
zuerst  im  Osten  aufzuklaren,  die  Sonne  kam  durch  und  der  Nebel  hob  sich.  Am  Abende  war 
der  Himmel  zur  Hälfte  mit  cu  bedeckt,  die  theils  an  den  Bergen  hingen,  theils  sehr  hoch  und 
langsam  dem  Winde  folgten.     See  ruhig,  doch  sehr  starke  nördliche  Dünung. 

21.  Wind  in  der  Nacht  schwach  aus  W,  ging  a.  m.  auf  NW,  frischte  gegen  Mittag  bis  zur  Wind- 
stärke 7  auf,  wehte  seit  P  p.  m.  wieder  aus  WNW,  flaute  am  Abende  ab  und  war  seit  9''  p.  m. 
aus  WSW.  Der  Himmel  war  am  ganzen  Tage  nur  leicht  mit  cu  bedeckt,  die  vorzugsweise  an 
den  Bergen  hingen,  oben  in  der  Eegel  klar,  ausnahmsweise  feine  und  hochstehende  cu,  die  sehr 
langsam  in  der  Windrichtung  zogen.  Gegen  IC"  p.  m.  wurde  es  etwas  bedeckter.  Um  2'"  p.  m. 
ein  leichter  Eegenschauer.  See  ruhig,  doch  ausserordentliche  starke  Dünung  aus  NNE,  um 
derentwillen  der  selbstregistrirende  Fluthmesser  vom  21.  bis  22.  Mittags  ausser  Thätigkeit 
gesetzt  wurde. 

22.  In  der  Nacht  wehte  ganz  schwacher  WSW,  der  am  Vormittage  wenig  stärker  wurde  und  zeit- 
weise bis  zu  W  umging.  Um  12''  Mittags  wurde  der  Wind  wieder  südlicher  und  wehte  massig, 
1—3,  mitunter  in  sehr  leichten  Böen  aus  SSW— SW  bis  6''  15  p.  m.,  zu  welcher  Zeit  er  westlich 
wurde.  Der  Himmel,  am  Morgen  nur  am  Horizonte  leicht  mit  cu  bedeckt,  bezog  sich  gegen 
9^  a.  m.  fast  ganz,  bald  darauf  fiel  etwas  Regen  mit  Schnee  untermischt.  Die  ziemlich  hoch- 
stehenden cu  zogen  am  Nachmittage  aus  SWzW,  bis  es  um  6''  p.  m.  —  mit  dem  Umgehen  des 
Windes  —  im  W  mehr  und  mehr  aufklarte,  sich  aber  um  IC'  p.  m.  wieder  stark  liezog.  See 
ruhig,  Dünung  aus  NNE,  am  Abende  erheblich  almehmend. 

23.  In  der  Nacht  ganz  leichter  WNW,  0—1,  ging  um  7''  30  a.  m.  auf  NW,  2—3,  frischte  p.  m.  aus 
NWzW  bis  zu  Stärke  6  auf,  wurde  gegen  9''  p.  m.  nördlicher  und  um  lli"  p.  m.  Nord,  3—4. 
Himmel  nur  am  Horizonte  ganz  leicht  mit  cu  bedeckt,  oben  klar,  bis  er  sich  um  6''  p.  m.  ganz 
mit  hohen  schweren  cu  ni  bedeckte,  welche  langsam  in  der  Windrichtung  zogen.  See  ruhig, 
Dünung  sehr  gering. 

24.  Wind,  in  der  Nacht  NNE,  4,  ging  am  Morgen  auf  NEzN  und  nahm  an  Heftigkeit  zu,  seit  7''  a.  m. 
in  Stärke  7—8.  Um  IP  40  a.  m.  sprang  er  um  auf  NW  und  wehte  aus  dieser  Riclitung  bis 
zum  Abende  in  Stärke  5—6.  Der  Himmel  war  bis  11''  40  a.  m.  ganz  mit  ni  bedeckt,  Wetter 
sehr  diesig.  Schon  um  4''  a.  m.  war  feiner  Staubregen  einige  Minuten  lang  gefallen,  seit  9''  aber 
regnete  es  bis  ll*"  40  a.  m.  stark.  Um  diese  Zeit  hörte  der  Regen  mit  dem  Umspringen  des 
Windes  auf.  Im  NW  begann  es  aufzuklaren,  es  regnete  zwar  noch  einmal  um  1''  50  p.  m.  etwa 
10™  lang,  wurde  aber  dann  schön.  Von  den  Bergen  her  zogen  um  3''  p.  m.  sehr  schnell  feine 
und  niedrige  ni  aus  NW,  darüber  ganz  klai ;  9''  p.m.  nur  an  den  Bergen  im  W  dicke  cu,  sonst 
klar,  gegen  11''  j).  m.  aber  Avieder  bedeckter.  Seegang  und  Dünung  sehr  stark  aus  NNE,  ersterer 
am  Abende  abnehmend. 

25.  Wind,  in  der  Nacht  NW— WNW,  6,  nahm  zwischen  lO""  a.  m.  und  1"  p  ni.  bis  zu  Stärke  9  zu, 
flaute  seit  4''  p.  m.  ab.  Bald  nach  6''  wurde  er  nördlich,  um  S*"  p.  m.  NNE,  1,  ging  um  8''  30  p.  m. 
wieder  auf  NW,  1—3.     Himmel,  am  Morgen  halb  mit  cu  l)edeckt,  bezog  sich  gegen  8''  a.  m.  ganz 
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und  von  8"  30  bis  11''  15  a.  m.  regnete  es  stark.  Wetter  selir  diesig.  Um  12''  30  kam  die  Sonne 
durch,  es  klarte  auf;  Himmel  mit  feinen  str,  darunter  leichten  cu  bedeckt,  die  massig  aus  WNW 
zogen.  Als  der  Wind  von  G''  —  8''  30  p.  m.  aus  N  und  NNE  stand,  behielten  die  Wolken  ihren 
Zug  aus  WNW.  Nach  9''  p.  m.  war  der  Himmel  stark  mit  cu  ni  bezogen.  Seegang  erheblich 
aus  NW,  Dünung  stark  aus  NNE. 

26.  Wind,  in  der  Nacht  in  massiger  Stärke  aus  NW,  wurde  gegen  Morgen  nördlich.  Himmel  bezog 
sich  dicht  mit  ni,  Wetter  diesig,  starker  Regen.  Wind  frischte  um  8'' a.  m.  auf  und  wehte  bis 
11''  45  a.  m.  aus  NNE,  5-7.  Sehr  starker  Seegang  und  Dünung  aus  NNE.  Um  11''  45  a.  m. 
begann  der  Wind  auf  NW  umzugehen,  gleichzeitig  wurde  es  neben  dem  Regen  noch  nebelig. 
Bald  nach  3"  p.  m.  flaute  der  NW  ab.  Um  6"  45  p.  m.  hörte  der  Regen  auf,  der  Nebel  hob  sich, 
der  nördliche  Himmel  blieb  dicht  mit  ni  besetzt  und  sehr  diesig,  im  Süden  dagegen  war  er  halb 
mit  hohen,  aus  NWzW  ziehenden  cu  besetzt.  Seit  8''  p.  m.  wieder  starker  Nebel,  9''  p.  m.  ganz 
flauer  NW,  setzte  um  9"  58  p.  ui.  in  Stärke  8  aus  N  ein.  Seit  IC'  20  p.  m.  sehr  starker  Regen 
Sehr  hohe  nordöstliche  Dünung. 

27.  Wind  in  der  Nacht  und  am  ganzen  Tage  aus  WNW,  11  und  10.  Himmel  stark  mit  cu  ni  bedeckt, 
die  in  massiger  Höhe  und  mit  grosser  Geschwindigkeit  aus  der  Windrichtung  zogen.  Am  Morgen 
Regenböen,  von  11''  20  a.  m.  bis  12''  30  p.  m.  abwechselnd  Schnee-  und  Hagelböen  in  unmittelbarer 
Folge.  Dann  blieb  das  Wetter  schön,  bis  um  4''  35  p.  m.  und  C"  50  p.  m.  wieder  starke  Regen- 
böen eintraten.  Mit  den  Böen  wurde  das  Wetter  jedesmal  sehr  dick,  sehr  niedrige  und  dichte  ni 
begleiteten  dieselben.  Um  7''  p.  m.  flaute  der  WNW  bis  zu  Stärke  2—4  ab,  der  Himmel  blieb 
stark  bezogen.  Seegang  und  Dünung  sehr  hoch,  auch  in  der  Bucht  aus  WNW.  Um  11''  50  a.  m. 
wurde  das  Standrohr  des  Fluthmessers  eingenommen,  um  die  untere  Oeft'uung  desselben  gegen 
das  Eindringen  von  Kraut  durch  Anbringung  eines  Siebes  zu  schützen.  Das  Rohr  wurde  am 
28.  Vormittags  wieder  eingesetzt. 

28.  Wind,  in  der  Nacht  WNW,  4-5,  frischte  um  G*"  a.  m.  auf  zu  Stärke  8—10.  Himmel  mit  hohen 
cu  zum  geringereu  Theile  bezogen,  die  mit  grosser  Schnelligkeit  aus  der  Windrichtung  zogen. 
Gegen  1''  p.  m.  war  der  Wind  auf  WzN  gegangen,  gegen  3''  30  p.  m.  ging  er  wieder  auf  NWzW 
und  wehte  bis  zum  Abende  in  Windstärke  8—10  und  mit  heftigen  Böen.  Um  6''  p.  m.  bezog 
sich  der  Himmel  völlig  mit  cu  ni,  um  7'' 45  p.  m.  dicht  mit  sehr  niedrigen  ni;  Wetter  diesig. 
Gegen  9''  war  es  im  SE  etwas  klarer  geworden,  im  NW  aber  blieb  es  sehr  dick.  Seegang  und 
Dünung  sehr  stark  aus  WNW. 

29.  Wind  NWzW,  in  der  Nacht  4—5,  seit  5''  a.  m.  6—8,  böig;  er  nahm  seit  4''  p.  m.  allmählich  ab 
und  wehte  seit  8''  p.  m.  in  Stärke  2 — 3.  Der  Himmel  wai'  um  4''  a.  m.  dicht  mit  niedrig  aus 
der  Windrichtung  ziehenden  ni  besetzt.  Wetter  diesig.  Starker  Regen  bis  8''  30  a.  m.  Von 
10''  30  bis  ll**  30  a.  m.,  von  12''  30  bis  1''  p.  m  ,  ebenso  um  5''  und  9''  p.  m.  iiel  feiner  Regen. 
Der  Himmel  war  nur  einmal,  gegen  2''  p.  m.,  auf  kurze  Zeit  durchbrochen,  sonst  dicht  bezogen, 
im  W  sehr  dick  und  diesig.  Seegaug  und  Dünung  am  Tage  vor  der  Bucht  erheblich  aus  NW, 
Abends  abnehmend.     In  der  Bucht  massig. 

30.  Wind  NWzW,  am  Morgen  Stärke  1,  am  Vormittage  2 — 3.  Himmel  um  4''  a.  m.  dicht  mit  ni 
bezogen,  die  ziemlich  niedi-ig  und  sehr  langsam  dem  Winde  folgten.  Feiner  Regen.  Um 
10''  klarte  es  im  NW  auf  Himmel  war  mit  leichten  cu  ui  liedeckt  und  vielfach  durchlirochen.  Um 
P  30  p.  m.  zeigte  sich  im  SE  eine  sehr  dicke  schwarze  Bank,  während  tler  übrige  Himmel  mit 
leichten  und  hochziehenden  cu  str,  vielfach  durchbrochen,  bezogen  war.    Cileich  darauf,  l''4U  p.  m,, 
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zogen  niedrige  schwere  cu  aus  SB,  während  die  olieren  Wolken  ihren  Zug  aus  NWzW  bis  2''  ganz 
langsam  beibehielten.  Um  2''  15  ging  der  Wind  auf  ENE,  1 — 2,  bald  nach  3''  zurück  auf  SE,  um 
7''  p.  m.  auf  E  und  ENE,  4 — 2.  Um  9''  p.  m.  eine  halbe  Stunde  lang  still.  See  ruhig, 
Dünung  schwach. 
31.  Wind  war  in  der  Nacht  auf  NW  herumgegangen,  wehte  am  Morgen  in  Stärke  4,  wurde  8''  a.  m. 
NWzW.  6,  und  gegen  2''  p.  m.  West,  aus  welcher  Eichtung  er  gegen  Abend  bis  zu  3—4  abflaute. 
Himmel  am  Morgen  dicht  mit  massig  hohen  cu  ni  bedeckt.  Von  8''  Vtis  11''  a.  m.  regnete  es 
fein,  dann  klarte  es  mit  Westwind  um  2'"  p.  m.  auf.  Wetter  schön.  Gegen  7''  p.  m.  wurde  es 
jedoch  wieder  bezogener.     Seegang  leicht  aus  NW,  Dünung  massig. 

Januar  187Ö. 

1.  Wind  in  der  Nacht  westlich,  4 — 5,  nahm  um  Mittag  bis  zu  Stärke  ß— 7  zu  und  flaute  seit  6''  p.  m. 
aus  WSW  allmählich  wieder  bis  zu  Stärke  3—5  ab.  Der  Himmel  war  am  Morgen  stark  mit  cu 
ni  bedeckt,  im  Westen  an  den  Bergen  hingen  die  Wolken  sehr  dick.  Von  6''  bis  8''  a.  m.  fiel 
feiner  Regen,  dann  klarte  es  ein  wenig  auf;  die  Wolken  zogen  in  bedeutender  Höhe  und  bedeckten 
den  Himmel  zum  grösseren  Theile.  Von  11''  a.  m.  bis  3''  p.  m.  folgten  sich  Schnee-  und  Hagel- 
böen, meistens  aus  WzS;  das  Wetter  wurde  dann  jedesmal  diesig.  Die  westliche  Bergkette  bliel) 
den  ganzen  Tag  über  in  dichte  cu  gehüllt.     Leichter  westliclier  Seegang,  Dünung  schwach. 

2.  Um  4''  a.  m.  war  der  Himmel  stark  bezogen,  oben  hohe  cu,  darimter  —  sehr  niedrig  —  ni,  im 
SE  durchbrochen,  im  W  sehr  diesig.  Wind  W— WSW,  3—5;  dazu  iiel  bis  S""  a.  m.  feiner  Regen. 
Um  diese  Zeit  ging  der  Wind  auf  NW  und  wehte  Im  zum  Abende  in  Stärke  3—5.  Der  Regen 
hörte  auf,  das  Wetter  wurde  klarer,  docli  blieb  der  Himmel  stark  liezogen.  Um  7''  p.  m.  ging 
der  Wind  auf  WNW,  3 — 4,  die  Sonne  kam  zum  Durchbruch  und  es  klarte  zur  Hälfte  auf.  Nur 
am  Horizonte  blieb  es  belegt,  oben  str,  darunter  sehr  niedrig  cu,  der  obere  Himmel  war  fast 
ganz  klar.     Seegang  leicht,  Dünung  sehr  schwach. 

3.  Wind  in  der  Nacht  WNW— NW,  3—4,  a.  m.  6—7,  bis  er  um  5''  p.  m.  langsam  abflaute.  Der 
Himmel  war  um  4''  a.  m.  stark  bezogen,  die  Berge  im  Westen  waren  dick  verschleiert;  Wetter 
diesig.  Um  8''  a.  m.  wurde  es  klarer,  der  Himmel  war  zur  Hälfte  mit  feinen  cu  str  bedeckt, 
oben  ci.  Am  Nachmittage  wurde  das  Wetter  immer  klarer  und  schöner.  Um  7''  p.  m  war  der 
Himmel  halb  mit  durchsichtigen  ci  str  besetzt,  die  in  ausserordentlicher  Höhe  standen.  Die 
ganzen  Gebirgsketten  lagen  wolkenlos  da.  Um  9''  p.  m.  war  der  Himmel  völlig  klar,  liis  auf 
einige  wenige  str  am  Horizonte;  dabei  Windstille,  dann  ganz  leichter  WSW.  Um  IP  30  p.  m. 
kam  leichte  Briese  aus  NW,  mit  ihr  bezog  sich  der  Himmel  wieder  durch  cu.  Seegang  am  Tage 
leicht,  Abends  0;  Dünung  kaum  merkbar. 

4.  Wind  NWzW,  in  der  Nacht  2—3,  a.  m.  zu  4-5  auffrischend,  \).  in.  WNW,  5—7,  von  6''  p.  m. 
all  allmählich  zu  3—4  abflauend.  Der  Himmel  war  um  4''  a.  m.  mit  sehr  niedrigen  und  schnell 
in  der  Windrichtung  ziehenden  ni  bedeckt,  im  SW  wurde  es  momentan  etwas  durchbrochen  und 
erschienen  über  den  ni  starke  cu.  Die  Berge  im  W  und  S  waren  Ins  in  die  Thäler  hinein  durch 
eine  starke  und  durchsichtige  cu-Wand  verhüllt.  Seit  6''  a.  m.  dichter  Nebel,  der  sich  zwar  um 
10''  a.  m.  vor  der  Sonne  etwas  zu  zerstreuen  schien,  aber  seit  IP  30  a.  m.  in  früherer  Stärke, 
am  Aliende  immer  stärker  werdend,  über  der  ganzen  Gegend  lag.  Von  4''  —  7''  |i  m.  auch  Regen. 
Seegang  massig,  Dünung  sehr  schwach. 

5.  Wind  in  der  Nacht  W— NWzW,  2—3,  schwankte  um  9"  a.  m.  zwischen  WNW  und  Nord  und 
blieb  dann  bis  zum  Mittage  aus  NWzN  stehen.  Um  4"  a.  m.  stand  noch  immer  der  dichte  Nebel, 
es    fiel   zugleich    ein    durchdringender  Regen.     Um  9''  a.  m.   senkte   sich  der  Neliel,    der  Regen 
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hörte  auf,  doch  bliel)  das  Wetter  diesig.  Von  12''  — 12''  45  p.  ni.  fiel  sanfter  Regen,  dann  wurde 
es  im  NW  und  SE  durchbrochen.  Ilimniel  war  mit  cu  ni  9  belogt,  im  NE  jedoch  noch  sehr 
diesig.  Der  Wind  ging  uui  12'' 40  p  m.  auf  NEzN,  1 — 2,  um  1''  )).  ui.  kam  die  Sonne  zum  Durch- 
bruch, es  klarte  vom  Westen  her  immer  mehr  auf,  die  Wolken  cu  7  zogen  langsam  aus  WNW. 
Das  Wetter  wurde  sehr  schön  und  warm.  Kurz  vor  3'' p.  m  ging  der  Wind  auf  SWzS  und  wehte 
am  Abende  leise  aus  W— SAV.  Am  Abende  war  nur  der  Horizont  stellenweise  leicht  belegt,  oben 
ganz  klar.     See  ruhig,  Dünung  kaum  merkbar. 

().  Wind  leicht  aus  NWzW,  1 — ?>,  um  4''  a.  m.  etwa  eine  Viertelstunde  lang  nördlich.  Gegen  6''  a.  m. 
ging  er  auf  SW — WSW,  bis  er  um  '.!''  .'«0  a.  ni.  in  Stärke  4—.'')  auf  NW — WNW  zuriickging.  Der 
Himmel  war  um  4''  a.  m.  mit  hohen,  über  den  Bergen  stehenden,  langsam  aus  W  ziehenden  cu 
etwa  halb  bedeckt,  seit  6''  a.  m.  war  er  fast  ganz  klar.  Der  Wind  frischte  p.  m.  etwas  auf,  5 — ß, 
zwischen  6''  und  7'' p.  m.  Stärke  7,  flaute  aber  dann  aus  WNW  bis  Stärke  1 — 3  ab.  Um  1'' p.  m. 
bezog  sich  der  Himmel  aus  W  völlig  mit  cu  str,  klarte  zwar  um  1''  30  p.  m.  wieder  auf,  aber 
nur  auf  kurze  Zeit.  Von  2''  30  p.  m.  bis  ")''  p.  m.  regnete  es  sehr  fein  und  seit  3''  p.  m.  lag 
stai-ker  Nebel  auf  der  ganzen  Umgebung,  der  gegen  Abend  noch  fortwährend  dichter  wurde.  See 
ruhig,  Dünung  sehr  schwach. 

7.  Wind  in  der  Nacht  NNW  — N,  6 — 3;  dabei  dichter  Nebel  und  feiner  Regen.  (V'  a.  m  hol)  sich 
der  Nebel,  das  Wetter  blieb  aber  sehr  diesig,  der  Himmel  war  ganz  mit  niedrigen  ni  bezogen: 
im  Westen  besonders  war  es  sehr  dick.  Um  S''  a.  m.  regnete  es  kurze  Zeit.  Der  Wind  war 
bald  nach  4''  auf  WNW  6-4  gegangen,  wehte  aber  seit  ü''  a.  m.  wieder  aus  NNW — NNE,  bis  er 
um  10''  aliermals  bis  11''  30  a,  m.  nordwestlich  wurde,  dann  bis  5''  15  p.  m.  wieder  aus  nördlicher 
Richtung  stand,  von  5''  15  p.  m.  an  NWzW,  4—5,  um  IPp.  m.  wieder  heftig  aus  Nord  einsetzte. 
Um  11''  a.  m.  fing  der  Regen  wieder  an,  um  Mittag  der  Nebel;  ersterer  war  um  3''  p.  m.  sehr 
heftig,  nahm  dann  ab  und  hörte  um  8''  p.  m.  auf;  letzterer  dagegen  wurde  gegen  AJjend  immer 
dichter,  ll*"  30  p.  m.  sehr  heftiger  Regen  und  sehr  Ijöig  aus  Nord.  Sehr  starke  Dünung  und 
Seegang  aus  Nord.  —  Um  ß''  p.  m.  wurde  bemerkt,  dass  ein  durch  die  starke  Dünung  gegen  das 
Standrohr  geschleuderter  Stein  eine  Beule  in  diesem  hervorgerufen,  durch  welche  der  Schwimmer 
in  1.7  m  Höhe  vom  Meeresboden  an  seiner  Bewegung  gehindert  wurde.  Zur  Beseitigung  dieses 
Fehlers  wurde  am  s.  Januar  von  Tl''  30  bis  11''  30  a.  m.  der  Schwimmei'  im  Querdurchmesser  um 
12  mm  verküi-zt. 

S.  Wind  in  der  Nacht  aus  NNE,  7—8,  sehr  böig.  Gegen  Morgen  wurde  er  NW  und  seit  6'"  WNW 
mit  zunehmender  Stärke.  Um  4''  a.  m.  war  Nebel  und  Regen;  beide  hörten  auf,  nachdem  der 
Wind  um  7''  a.  m.  auf  WSW  gegangen.  Der  Himmel  war  mit  cu  ni,  mittlere  Höhe,  bedeckt, 
die  pfeilschnell  vor  dem  Winde  zogen.  Die  Windstärke  war  jetzt  11,  die  der  Böen  11 — 12; 
letztere  übertrafen  alles  bisher  Beobachtete.  Im  Westen  war  es  sehr  diesig,  die  Berge  völlig 
verhüllt.  Schnee-  und  Regenböen  folgten  sich  stetig,  mit  denen  das  Wetter  stets  sehr  diesig 
wurde.  Um  11''  5'  a.  m.  wurden  Achse  und  Schalenkreuz  des  Anemometers  durch  die  Gewalt  des 
Windes  heruntergerissen  und  beschädigt,  sofort  reparirt  und  um  3''  45'  p.  m.  wieder  in  Gang 
gesetzt.  Auch  der  Regenmesser  wurde  um  11''  45'  a.  m.  durcli  den  Wind  zerbrochen,  nach  sofort 
vorgenommener  Reparatur  aber  schon  um  1''  p.  m.  wieder  aufgestellt.  Um  diese  Zeit  klarte  es 
mehr  und  mehr  auf,  der  obere  Himmel  war  fast  ganz  klar,  nur  der  Horizont  war  dicht  belegt. 
Die  Schneeböen  wurden  seltener,  die  Sonne  schien  klar  und  schön.  Der  WSW  wehte  aber  in 
früherer  Heftigkeit,    erst  gegen  8''  p.  m.  ging  er  auf  W — WNW  und  nahm  langsam  alj;    heftige 
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Böeu,  aber  ohne  Niedersclilag,  Iblgteii  noch  zwischeu  durch.  Nach  9*'  Windstärke  7 — 5,  ohne 
heftige  Böen.  Seegang  und  Dünung  aus  WSW,  beide  ausserordentlich  hoch,  erstere  auch  in 
Betsy  Cove  erheblich. 
9.  In  der  Nacht  WNW— W,  G- 8,  wuchs  um  6''  a.  in.  zur  Stärke  9,  um  1^  zur  Stärke  10  an,  flaute 
um  8''  bis  7  ab  und  wehte  am  Nachmittage  aus  dieser  Richtung  und  in  derselben  Stärke,  bis  er 
am  Abend  wieder  WzS — W  wurde,  von  starken  Böen  begleitet.  Himmel  4''  a.  m.  fast  ganz 
bezogen,  im  Westen  sehr  dick;  um  8''  a.  m.  kam  Nebel  und  Regen  auf,  die  bis  l*"  30'  p.  m. 
anhielten,  dann  klarte  es  aus  NW  auf,  bis  der  Himmel  kaum  noch  zur  Hälfte  mit  hochziehenden 
cu  belegt  war.  Wetter  schön.  Am  Abend  war  nur  der  Horizont  belegt,  oben  ganz  klar.  See- 
gang und  Dünung  sehr  erheblich  aus  West,  in  der  Bucht  massig. 

10.  Wind  W— WSW,  5 — 7,  seit  4''  a.  m.  etwas  abflauend,  ging  am  Vormittage  auf  WzN  und  Nach- 
mittags auf  WNW.  Der  Himmel  war  um  4''  a.  m.  nur  leicht  mit  cu  bedeckt  und  klarte  Vor- 
mittags fast  ganz  auf.  Wetter  sehr  schön.  Um  1''  30'  p.  m.  bezog  sich  der  Himmel  von  Westen 
her  dicht  mit  ni,  das  Wetter  wurde  sehr  diesig  und  es  setzte  eine  Hagelböe  aus  W,  10 — 11,  ein, 
die  bis  1''  55'  p.  m.  anhielt;  dann  wurde  es  wieder  klar,  nur  im  NW  blieb  es  etwas  dick.  Wetter 
schön.  Der  Wind  blieb  böig,  bis  er  gegen  Abend  bis  zur  Stärke  4-  6  abnahm.  Der  Himmel 
war  am  Abend  bis  auf  wenige  cu  am  Horizont  ganz  klar.  Seegang  vor  der  Bucht  massig,  in 
Betsy  Cove  sehr  gering.     Dünung  schwach. 

11.  Wind,  in  der  Nacht  leicht  aus  NW,  ging  am  Morgen  auf  NzW— NzE,  wurde  um  Mittag  etwas 
stärker,  5,  bald  aber  wieder  flauer  und  stand  aus  N — NNE,  bis  er  zwischen  C'  und  S*"  p.  m.  durch 
W  auf  SWzS,  4,  herumging.  Der  Himmel  war  am  Morgen  dicht  mit  ni  bezogen,  das  Wetter 
diesig.  Um  7'"  30'  a.  m.  begann  es  zu  regnen,  hörte  um  '2^  p.  m.  auf  '/*  Stunde  auf,  fing  aber 
wieder  an.  Um  7''  p.  m.  schied  der  Regen  ganz  aus,  mit  dem  Umgehen  des  Windes  klärte  sich 
das  Wetter,  der  Himmel  erschien  im  SW  durchbrochen  und  wurde  gegen  10''  p.  m.  fast  ganz  klar. 
Seegang  leicht,  Dünung  erheblich  aus  N,  am  Abend  abnehmend. 

12.  Wind  in  der  Nacht  südwestlich.  Stärke  2—4;  der  Himmel  war  um  4''  a.  m.  zu  7^  mit  hoch  über 
den  Gebirgsketten  langsam  aus  WNW  ziehenden  cu  bedeckt.  Bald  darauf  ging  denn  auch  der 
Wind  von  WSW  auf  WNW— NWzW,  aus  welcher  Richtung  er  bis  zur  Stärke  6—7,  um  Mittag 
bis  zu  9  zunahm.  Der  Himmel  bezog  sich  am  Vormittag  ganz,  seit  8''  a.  m.  regnete  es  mit 
V4Stündiger  Unterbrechung  um  9''  bis  11''  15'  a.  m.  Es  klarte  dann  im  NW  etwas  auf,  blieb 
aber  im  W  sehr  dick.  Der  Wind  war  gegen  1''  p.  m.  auf  WzS  herumgegangen  und  wurde  Nach- 
mittags etwas  flauer.  Von  5''  bis  5''  30'  p.  m.  regnete  es  abermals.  Um  6''  p.  m.  ward  der  Wind 
wieder  WNW  und  nahm  bis  Stärke  8  zu.  Abends  dicht  bezogen.  Seegang  und  Dünung  am 
Morgen  0,  Nachmittags  ersterer  lebhaft  aus  West. 

13.  Wind  in  der  Nacht  WNW,  G— 7;  Himmel  am  Morgen  halb  mit  cu  bedeckt,  Wetter  schön,  doch 
im  Westen  an  den  Bergen  diesig.  Von  Zeit  zu  Zeit  kamen  am  Vormittag  aus  Westen  einige 
Regenl)öen,  das  Wetter  wurde  dann  stets  diesig,  klarte  aber  bald  wieder  auf.  Um  12''  Mittags 
starke,  anhaltende  Regenböe,  Wind  war  kurze  Zeit  West.  Zwischen  1''  und  2''  45'  p.  m.  regnete 
es  ununterbrochen,  dann  klarte  es  im  Westen  auf,  das  Wetter  wurde  schön,  der  Himmel  fast 
ganz  klar,  nur  der  Horizont  bliel)  am  Abend  leicht  belegt.  Der  Wind,  zwischen  2''  und  4''  p.  m. 
aus  WNW  bis  zu  Stärke  7  zunehmend,  legte  sich  am  Abend  auch  und  wurde  gegen  11''  p.  m. 
ganz  flau  aus   WzS.     Seegang  leicht,  nordwestliche  Dünung  erheblich. 
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14.  Wind  schwach  aus  WSW— WzN,  nahm  Vormittags  liis  Stärke  (>  zu.  Hiuiuiel  am  Morgen  zur 
Hälfte  mit  sehr  hoch  uud  langsam  mit  dem  Winde  ziehenden  cu  l)edeekt.  um  12''  Mittags  kurze 
Hagelböe,  der  eine  länger  anhaltende,  mit  wenig  Wind  liegleitete  Schueeböe  folgte.  Während 
das  Wetter  sonst  den  ganzen  Tag  über  schön  blieb,  war  doch  der  Himmel  mit  sehr  hoch 
ziehenden  cu  ganz  bedeckt,  selten  durchbrochen.  Der  Wind  schwankte  am  Nachmittage  zwischen 
WSW  und  WNW,  stand  aber  am  Abend  aus  WSW,  3—4.  Seegang  sehr  leicht  aus  WSW, 
Dünung  kaum  merkbar,  in  der  Bucht  fast  ü. 

15.  Wind,  in  der  Nacht  WzS — WSW,  ganz  Hau,  1 — 2,  wurde  um  12''  Mittags  südlich  uud  wehte 
unausgesetzt  bis  zum  Abend  aus  SzW — SWzS,  1 — 3.  Der  .Himmel  war  am  ganzen  Tage  mit 
langsam  und  hoch  über  den  Bergen  ziehenden  cu  bedeckt,  nur  wenig  im  SW  durchbrochen.  Um 
3''  {).  m.  zogen  die  Wolken  kurze  Zeit  aus  SWzS.  Um  12''  Mittags  kurze  Hagelböe,  der  etwas 
Schnee  folgte.     Seegang  sehr  leicht  aus  SSW,  Dünung  in  der  Bucht  kaum  merkbar. 

16.  Wind  in  der  Nacht  SW-WSW,  1  —  2,  ging  um  (5"  a.  m.  auf  W  und  alhnählich  auf  NW,  aus 
welcher  Richtung  er  von  8*'  a.  m.  an  auffrischte.  Seit  12''  Mittags  stand  er  aus  NWzW  und 
wehte  Ijis  zum  Abend  in  Stärke  5 — 7  mit  leichten  Böen.  Der  Himmel  wai"  fast  ganz  bezogen, 
am  Morgen  mit  cu,  am  Vor-  und  Nachmittage  oben  mit  fast  bewegungslosen  ni,  unten  mit  schnell 
aus  der  Windrichtung  ziehenden  cu.  Im  NW  an  den  Bergen  sehr  dick.  Um  5''  p.  m.  tröpfelte 
es  wenige  Minuten,  gegen  1*'  p.  m.  auf  kurze  Momente  etwas  klarer.  Wetter  trübe.  Seegang 
am  Morgen  0,  kam  am  Vormittage  massig  aus  NW  auf     Dünung  sehr  schwach. 

17.  Wind,  in  der  Nacht  leicht  und  veränderlich  (zwischen  S  und  NW),  wurde  gegen  Morgen  stetig 
aus  NWzW  und  wehte  aus  dieser  Riciitung  bis  zum  Abend;  seit  ö*"  a.  m.  nahm  er  langsam  zu, 
um  9^  Stärke  7  mit  Böen,  von  11''  a.  m.  bis  2''  p.  m.  8 — 9,  dann  abnehmend,  seit  4''  p.  m.  6 — 5. 
Der  Himmel  war  am  Morgen  und  Vormittag  stark  bezogen,  oben  cu,  unten  niedrige  ni,  nur  im 
Norden  war  es  ziemlich  klar.  Von  10''  bis  10''  15'  a.  m.  fiel  feiner  Regen,  der  Himmel  war  ganz 
bedeckt  von  zwei  ni-Schichten,  oben  regungslos,  unten  schnell  in  der  Windrichtung  ziehend. 
Wetter  diesig,  besonders  an  den  westlichen  Bergen.  Gegen  5''  p.  m.  wurde  der  Himmel  durch- 
brochen klar,  um  11''  p.  m.  war  der  nördliche  Theil  desselben  fast  ganz  klar.  Seegang  erheblich 
aus  NWzW,  Dünung  in  der  Bucht  schwach. 

18.  Wind,  in  der  Nacht  NWzW,  5 — 6,  wurde  gegen  Morgen  nördlicher  und  flauer,  seit  9''  a.  m. 
wieder  NW,  3.  Himmel  am  Morgen  oben  nur  mit  feinen  ci  bedeckt,  sonst  schön  und  klar;  sehr 
niedrig  dagegen  zogen  von  den  westlichen  Bergen  feine  ni,  die  den  Himmel  zum  grössten  Theile 
verdeckten.  Im  West,  Süd  und  Ost  sehr  diesig,  im  Nord  klar.  Um  6''  a.  m.  schwacher  Nebel 
bis  8^;  der  Himmel  blieb  mit  einer  dichten  Decke  von  ni  belegt;  von  9''  45'  bis  Mittag  regnete 
es  schwach,  um  welche  Zeit  der  Himmel  lebhaft  durchbrochen  war;  es  schien  klar  zu  werden.  Der 
Wind  ging  aber  durch  Nord  auf  Ost  (3''  p.  m.),  es  wurde  wieder  ganz  dick,  nur  im  NW  noch  etwas 
klar  am  Horizont.  Seit  4''  p.  m.  dicht  bezogen.  Der  Wind  stand  schwach  aus  EzN  bis  EzS, 
zwischen  7''  und  9''  p.  m.  SE,  dann  wieder  östlicher  und  ganz  flau.  Seit  10''  p.  m.  feiner  Regen. 
Seegang  ruhig,  Dünung  kaum  merkbar. 

19.  Wind  in  der  Nacht  ostsüdöstlich,  0 — 1,  um  4''  a.  m.  still,  dann  langsam  durch  Ost  auf  NNW 
umgehend.  Stärke  0 — 1,  bezw.  ganz  still.  Der  Himmel  war  während  des  ganzen  Tages  völlig  mit 
regungslosen  ni  bedeckt,  nur  um  4''  a.  m.  waren  darunter  einige  cu  sichtbar,  die  ganz  langsam 
aus  KSE  zogen.  Seit  S''  a.  m.  ununterbrochener  feiner  Staubregen,  von  8''  bis  IP  30'  a  m.  auch 
leichter  Nebel.    Wetter  trübe.     Seegang  0,  Dünung  am  Morgen  0,   gegen  Abend  leicht  aus  Nord. 
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20.  Wind  in  tler  Nacht  NzW — NWzN,  0 — 1;  um  4''  a.  m.  war  der  Himmel  leicht  mit  hohen,  in  der 
Windrichtung  ziehenden  cu  ci  bedeckt,  im  Osten  jedoch  und  in  den  westlichen  Thälern  lag 
dichter  Nebel,  der  sich  nach  20  Minuten  überall  hin  verbreitet  hatte.  Um  IP  a.  m.  wurde  der 
Wind  NW,  der  Nebel  senkte  sich,  nur  auf  den  östlichen  Bergen  blieb  er  noch  bis  zum  Mittag 
liegen.  Das  Wetter  wurde  schon,  der  Himmel  war  mit  cu  ci,  7,  leicht  bezogen.  Gegen  2''  p.  m. 
bezog  er  sich  jedoch  wieder  dicht,  oben  ni,  unten  cu,  und  von  2''  30'  bis  8''  p.  m.  fiel  sanfter 
Eegen.  Der  Wind  war  gegen  7''  p.  m.  durch  Nord  auf  ENE  gegangen.  Stärke  1 — 2,  ging  aber 
um  lO*"  durch  Nord  wieder  auf  NW.  Himmel  auch  am  Abend  dicht  bezogen.  See  glatt,  Dünung 
am  Abend  stark  aus  ENE. 

21.  Wind  WNW,  in  der  Nacht  schwach,  Stärke  2  — 3,  gegen  Morgen  zunehmend,  wehte  am  Vormittag 
in  Stärke  6—7,  Nachmittags  bis  zum  Abend  8—9,  mit  heftigen  Böen.  Himmel  am  Morgen  fast 
ganz  bezogen,  oben  ni,  unten  niedrige,  dem  Winde  folgende  cu.  Von  3''  bis  9''  a.  m.  regnete  es  fein, 
ebenso  von  lO*"  45'  bis  Mittags,  zugleich  hatte  sich  dichter  Nebel  gelagert,  der  sich  nur  selten 
auf  Augenblicke  lichtete  und  bis  7''  30'  }i.  m.  anhielt.  Auch  der  Regen  begann  wieder  seit  2''  p.  m. 
und  fiel  fast  ununterbrochen  bis  zum  Abend.  See,  am  Morgen  ruhig,  wurde  im  Laufe  des  Tages 
sehr  hoch;  Dünung  Morgens  stark  aus  NE,  am  Tage  erheblich  aus  WNW. 

22.  Wind  während  des  ganzen  Tages  sehr  heftig,  Stärke  8 — 7,  am  Morgen  aus  W — WzN,  Nachmittags 
etwas  nördlicher  bis  NWzW.  Der  Himmel  war  am  Morgen  stark  mit  cu  bezogen,  wurde  a))er 
am  Tage  grösstentheils  klar,  nur  im  Westen,  an  den  Bergen,  blieb  es  beständig  dick  und  diesig. 
Zwischen  ll"^  und  IP  20'  a.  m.  fiel  etwas  Regen.  Wetter  schön.  Seegang  und  Dünung  vor  der 
Bucht  sehr  stark  aus  WNW,  in  derselben  nicht  unerheblich. 

23.  Während  des  ganzen  Tages  war  der  Wind  WNW — NWzW,  7 — 8;  nur  am  Abend  wurde  er  etwas 
schwächer.  Himmel  war  am  Morgen  zur  grösseren  Hälfte  mit  cu  bezogen,  am  Tage  meistens  nur 
in  der  Nähe  des  Horizonts,  sonst  klar  und  schön.  Um  5''  p.  m.  trat  eine  kurze  Regenböe  aus 
NWzW  ein  und  von  8"  bis  8*"  30'  p.  m.  regnete  es  schwach.  Am  Abend  fast  klar.  Seegang  und 
Dünung  vor  der  Bucht   sehr  erheblich. 

24.  Wind,  in  der  Nacht  NW  5 — 7,  wurde  am  \'ormittage  etwas  westlicher  und  zugleich  stärker;  am 
Nachmittage  flaute  er  aus  WNW — WzN  bis  zur  Stärke  b — 6  ab.  Der  Himmel  war  stark  mit,  dem 
Winde  folgenden  cu  besetzt,  doch  am  Nachmittage  häufig  durchbrochen.  Wetter  zeitweise  schön. 
Im  Westen  war  das  Wetter  sehr  diesig,  aus  dieser  Richtung  zogen  auch  die  zwischen  3''  und 
ö*"  p.  m.  fallenden  Regenschauer.  Seegang  vor  der  Bucht  sehi'  hoch,  Dünung  stark,  in  derselben 
massig. 

25.  Wind,  in  der  Nacht  und  bis  9'' ;i.  m.  WSW,  4-5,  ging  dann  auf  NW— NWzW  und  war  von 
7''  bis  9'"  15'  p.  m.  Nord,  3 — 4.  Der  Himmel  war  am  Morgen  und  A'^ormittage  fast  klar,  das  Wetter 
sehr  schön.  Letzteres  wurde  jedoch  gegen  Mittag  diesig,  der  Himmel  war  seit  2'' p.  m.  stark  be- 
zogen und  seit  5"  30'  p.m.  regnete  es,  am  Abende  bei  nördlichem  Winde  sehr  stark.  Seegang 
und  Dünung,  am  Morgen  massig,  nahmen  im  Laufe  des  Tages  zu,  letztere  besonders  war  am 
Abende  stark  aus  nördlicher  Richtung. 

26.  Wind,  in  der  Nacht  WSW,  wclite  mit  grosser  Heftigkeit  und  ausserordentlich  starken  Böen  in 
Stärke  10—9,  wurde  Vormittags  westlich  und  Nachmittags  WzN,  seit  9'"  p.  m.  NWzW,  indem  er 
aus  dieser  Richtung  gleichzeitig  bis  zu  Stärke  8  aljnahm.  Der  Himmel  war  am  ganzen  Tage  nur 
schwach  mit  hoch  und  sehr  schnell  aus  der  Windrichtung  ziehenden  cu  bedeckt,  erst  am  Abende 
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wurde  er  bezogen.     Wetter  am  Tage   sehr  klar  und  schön.     Seit  10"  \).  m.  Regen.     Seegang  und 
Diinuug  vor  der  Bucht  sehr  hoch,  ersterer  auch  in  derselben  erheblich. 

27.  Wind  wehte  in  der  Nacht  und  am  Morgen  ans  WNW— NWzW,  8,  von  heftigen  Regenböen  be- 
o-leitet;  er  erreichte  gegen  10''  a.  m.  seine  grösste  Stärke  und  wurde  am  Nachmittage  westlicher 
und  schwächer.  Der  Himmel  war  am  Morgen  meistens  dicht  bezogen,  selten  durchbrochen,  erst 
am  Abende  wurde  er  ziemlich  klar  und  nur  schwach  mit  hoch  über  den  Bergen  ziehenden  cu  )je- 
deckt.  Seegang  und  Dünung  aus  WNW,  vor  der  Bucht  sehr  stark,  in  derselben  ersterer  erheb- 
lich, letztere  schwach. 

28.  Wind  wehte  in  der  Nacht  NW,  am  Morgen  und  während  des  Tages  WNW,  3—5.  Himmel,  am 
Morgen  grösstentheils  mit  cu  bedeckt,  wurde  am  Vormittage  klarer;  Wetter  sehr  schön.  Seit 
2'' p.  m.  bezog  sich  der  Himmel  ganz  mit  hoch  ziehenden  cu,  doch  blieben  die  Berge  ganz  frei 
und  das  Wetter  klar;  am  Abende  wurde  es  jedoch  dick,  der  Wind  ging  seit  8^  p.  m.  von  WNW 
allmählich  bis  Nord,  bald  nach  11''  begann  es  stark  zu  regnen.  Um  6'' p.  m.  wurde  eine  sechs- 
fache Wolkenschicht  im  WSW  bemerkt:  unten  3  cu-Schichten,  darüber  2  ci-Schichten,  ganz  oben 
Str.;  später  vmten  cu,  oben  str.     Seegang  und  Dünung  schwach  aus  WNW. 

29.  Wind  in  der  Nacht  NzE — NNE,  sehr  heftig,  bis  zu  Windstärke  9;  dabei  war  der  Himmel  dicht 
mit  ni  bezogen;  sehr  starker  Regen,  der  erst  um  7'' a.  m.  aufhörte.  Der  Himmel  erschien  im  NW 
durchbrochen  und  der  Wind  ging  durch  Nord  auf  WNW — WzN,  in  früherer  Heftigkeit  wehend 
bei  klarem  Himmel.  Wetter  schön.  Am  Nachmittage  flaute  der  Wind  aus  NWzW  ab,  der  Himmel 
wurde  bezogen.  Um  8'' p.  m.  ging  der  Wind  auf  SW,  0 — 1,  bei  ganz  klarem  Himmel.  Um 
11'' p.  m.  wurde  er  wieder  nordwestlich.  Seegang  und  Dünung  am  Morgen  sehr  stark  aus  NE, 
ersterer  im  Laufe  des  Tages  WNW. 

30.  Die  an  diesem  und  dem  vorhergehenden  Tage  ausgeführte  Vergleichung  zwischen  Normal-  und 
Schififs-Barometer  ergab  nach  13  Ablesungen  und  ausgeführter  Reduktion  im  Mittel:  für  Normal- 
Barometer  737.848  mm,  für  Schiffs -Barometer  738.196  mm.  —  Mithin  Korrektion  für  Schiffs- 
Barometer  —  0.348  mm. 

Die    an    diesem    Tage    ausgeführte    Vergleichung    der    beiderseitig    gebrauchten    Normal- 
Thermometer  konstatirte  deren  Uebereinstimmung. 

Die    letzte,    am    1.  Februar  1875    gemachte  Ablesung    an  dem  im  meteorologischen   Stativ 
zurückgelassenen  Maximum-  und  Minimum-Thermometer  ergab: 

Maximum-Thermometer  9.1°, 
Minimum-Thermometer  4.6°. 
Die  Indices  beider  Instrumente  wurden  auf  die  herrschende  Temperatur  =  6.4°  eingestellt. 

Untersuchung  einzelner  Erscheinungen. 

Die  Verfolgung  der  Stürme  in  höheren  südlichen  Breiten  ist  ein  Gegenstand,  noch  so  ausser- 
ordentlich ungenügend  untersucht  und  von  so  hohem  Interesse  an  und  für  sich,  dass  es  in  der  Absicht 
lag,  auf  (irund  der  Beobachtungen  auf  der  Kerguelen-Insel  und  solcher  meteorologischen  Aufzeich- 
nungen, wie  sie  an  Bord  der,  höhere  südliche  Breiten  des  Indischen  Ozeans  durchschneidenden  Schifte 
ausgeführt  werden,  eine  Anzahl  synoptischer  Studien  auszuführen  und  diesen  Diskussionen  beizugeben. 
Das  Material  wurde  denn  auch  gesammelt,  und  zwar  stehen  die  Beobachtungen  der  verschiedenen 
meteorologischen  Institute    hierfür    zur  Verfügung,    allein  es  erwies  sich  dasselbe  dennoch  nicht  aus- 
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giebig  genug,  um  in  Aussicht  auf  entsprechenden  Erfolg  eine  so  umfassende  Arbeit  in  Angriff  nehmen 
zu  können.  Würden  i'iberhaupt  Studien  dieser  Art  aus  jenen  Gegenden  vorliegen,  auf  Grund  der 
Resultate  derselben  eine  Inangriffnahme  der  besagten  S3'noptischen  Studie  möglich  gewesen  wäre,  so 
würde  der  ursprüngliche  Plan  in  Ausführung  gebracht  worden  sein.  Unterdessen  hat  aber  die  An- 
wesenheit der  deutschen  Süd-Expedition  auf  Süd-Georgien  die  Veranlassung  dazu  gegeben,  die  synop- 
tische Arbeit  für  höhere  südliche  Breiten,  und  über  ein  ganzes  Jahr  (1882 — 1883)  ausgedehnt,  in 
grösserem  Maassstabe  aufzunehmen,  und  sind  die  diesbezüglichen  Arbeiten  in  einem  ziemlich  fort- 
geschrittenen Stadium,  so  dass  eine  Veröffentlichung  der  Resultate  in  nicht  ferner  Zeit  in  Aussicht 
steht.  Wenn  diese  Veröffentlichung  erfolgt  sein  wird,  wird  es  auch  an  der  Zeit  sein,  dem  Gedanken 
einer  Diskussion  der  früheren  Arbeiten  auf  Kergueleu  und  den  Auckland-Inseln  wieder  näher  zu  treten. 

Es  erscheint  unter  diesen  Umständen  als  eine  wichtige  Vorstudie,  die  anemometrischen 
Messungen  auf  der  Station  Betsy  Cove  in  e.vtenso  zu  veröffentlichen  und  einige  der  hinsichtlich  des 
in  Gebrauch  gewesenen  Anemographen  gemachten  Erfahrungen  in  diesem  Werke  niederzulegen.  Ferner 
wird  im  Nachfolgenden  noch  eine  andere  Arbeit  verwerthet,  die  zur  Beantwortung  der  Frage  der 
täglichen  Periode  des  Barometers  wenigstens  einen  kleinen  Beitrag  zu  liefern  vermag.  Da,  wie  aus 
der  Einleitung  hervorgeht,  grosse  Schwierigkeiten  darin  gefunden  wurden,  den  Barographen  von 
Schadewell  zum  regelmässigen  Funktioniren  zu  bringen,  so  haben  sich  die  Beobachter  der  Station  der 
Marine  der  Mühe  unterzogen,  das  Barometer  zu  bestimmten  Stunden  des  Tages  während  der  ganzen 
Periode  abzulesen  und  selbst  —  bei  ausserordentlichen  Phänomenen  —  dies  in  kürzeren  Zeitintervallen 
zu  thun.  Die  nahezu  regelmässig  durchgeführten  Beobachtungsstunden  waren  1»,  ßa,  8a,  IIa  und 
Mittag,  Ip,  5p,  7p,  11p. 


Anemometer-Beobachtungen  auf  Kerguelen-Insel  1874^1875. 

Nachdem  am  9.  November  das  Wohnhaus,  in  welchem  die  Mitglieder  der  Expedition  und  die 
beiden  zum  Zwecke  wissenschaftlicher  Beobachtungen  au  Land  kommandirten  Herren,  Unterlieutenants 
zur  See  v.  Ahlefeld  und  Wachenhusen,  während  ihres  Landaufenthaltes  wohnen  sollten,  im  Rohen 
fertig  geworden  war,  wurde  auf  dem  westlichen  Giebel  das  Anemometer  aufgestellt,  dessen  registrirender 
Theil  auf  dem  Hausbodeu  auf  einem  an  den  Dachbalken  befestigten  Tische  stand,  und  wurden  die 
ersten  Registrirungen  am  10.  November  Nachmittags  erhalten.  Der  Apparat  war  denen,  welche  von 
Seiten  der  deutschen  Seewarte  au  verschiedenen  Küstenpunkten  Deutschlands  aufgestellt  sind,  in  allen 
wesentlichen  Theilen  gleich,  nur  gab  die  Registrirung  hier  englische  Meilen  (ä  1G09  m)  pro  Stunde, 
während  die  anderen  entweder  direkt  Meter  pro  Sekunde  oder  Kilometer  pro  Stunde  geben.  Ab- 
gelesen wurden  die  Streifen  mittelst  einer  Skala,  welche  direkt  Meter  pro  Sekunde  gab.  Alle  diese 
Apparate  haben  einen  Mangel,  der  ihr  Funktioniren  etwas  beeinträchtigt,  nämlich  ein  für  die  zu 
leistende  Arbeit  (das  Heben  des  die  Windrichtung  registrirenden  Hammers)  zu  kurzes  und  leichtes 
Pendel,  welches  leicht  durch  ein  kleines  Hinderniss,  wie  Reilning  der  grossen  Zähne  des  Rades, 
welches  alle  Stunde  den  Hammer  hebt,  au  dem  an  letzterem  betindlichen  Ansatz  zum  Stillstand  ge- 
bracht wird.  Dies  bewirkte  denn  auch,  trotz  der  grossen  Sorgfalt  des  Lieutenants  Wachenhusen, 
welcher  die  seiner  Obhut  übergebenen  Apparate  öfter  im  Laufe  des  Tages  und  der  Nacht  kontrolirte, 
einige  Male  eine  Lücke  in  den  Registrirungen.  Andere  kleine  Lücken  wurden  dadurch  bewirkt,  dass 
der  Papierstreifen  schief  lief  oder  sich  sonst  verwickelte,  doch  sind  diese  Einbussen  nicht  von  Belang. 
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Ehe  wir  zur  Bearbeitung  der  Beobachtungen  übergehen,  müssen  wir  noch  eine  kurze  Be- 
schreibung der  Lage  des  Hauses  geben,  damit  man  danach  beurtheilen  könne,  ob  das  Anemometer 
hinreichend  frei  lag,  um  zuverlässige  Resultate  zu  geben. 

Das  Haus  lag  auf  dem  Nordabhange  eines  an  der  Südseite  der  Betsy  Cove  sich  erhebenden 
Hügels  von  46m  Höhe  da,  wo  in  etwa  22  m  Höhe  ein  kleines  Plateau  gebildet  wird,  über  welchem 
sich  das  Anemometer  noch  etwa  4  m  erhob.  Der  Gipfel  des  Hügels  besteht  aus  einem  nackten  Fels- 
plateau  von  geringer  Breite,  welches  nach  Süden  und  Osten  zu  sich  allmählich  abflacht,  nach  Westen 
und  Norden  eine  etwa  10  m  liolie  steile  Wand  bildet,  die  dann  sich  allmählich  nach  dem  Strand 
bezw.  in  die  Ebene  senkt.  Die  Nordseite  der  Betsy  Cove  ist  begrenzt  durch  ein  bezw.  mehrere  aus- 
gedehnte Felsplateaus,  nach  Osten  ist  eine  grosse  niedrige  und  ebene  Halbinsel,  in  der  sich  einzelne 
kleine  Hügel,  wie  Mount  Peeper,  erheben.  Weiter  im  Süden  zieht  sich  „Strauchs  Bergzug-'  nach 
Südwesten  hin,  allmählich  an  Höhe  zunehmend  und  die  eine  Begrenzung  eines  weiten  Thaies  bildend, 
dessen  Ausgang  gegen  die  See  zu  die  Cascade-Bai,  und  dessen  westliche  Begrenzung  Mount  Moseley 
und  die  anschliessenden  Bergzüge  bilden.  Endlich  befinden  sich  im  Südwesten  vom  Observationsberge 
an  der  Ostseite  der  Cascade-Bai  einige  niedrige  Berge  und  Plateaus,  von  denen  der  höchste,  der 
„Plattenberg",  sich  zu  einer  Höhe  von  115  m  erhebt.  Die  höheren  Berge,  wie  Mount  Moseley  oder 
der  vorliegende  Dacliberg,  liegen  in  einer  Minimal-Entferuuug  von  G  — 8  Seemeilen,  und  auch  die 
niedrigen  Berge  sind,  mit  Ausnahme  des  Kopfes  des  Observationsberges,  hinreichend  weit  entfernt,  um 
die  Winde  nicht  zu  beeinflussen.  Wir  dürfen  daher  sagen,  dass  für  alle  Winde,  vielleicht  mit  Aus- 
nahme von  schwachen  rein  südlichen  Winden,  das  Anemometer  so  expouirt  lag,  um  —  wenigstens 
mit  Bezug  auf  die  Geschwindigkeiten  —  zuverlässige  Beobachtungen  zu  geben  (starke  südliche  Winde 
werden  ebenfalls  nicht,  oder  nur  wenig  von  dem  Hügel  beeinflusst  worden  sein). 

Was  die  Richtung  des  Windes  betrifl't,  so  dürfte  dieselbe  etwas  weniger  sicher  sein,  da  die 
Windfahne  oft  erheblich  hin  und  her  schwankte,  und  es  daher  vorgekommen  sein  kann,  dass  sie  in 
dem  Augenblicke,  wo  der  registrireude  Hammer  niederfiel,  eine  falsche  Richtung  gehabt  hat.  Doch 
werden  im  Allgemeinen  die  Zahlen  der  nachfolgenden  Zusammenstellungen  nicht  wesentlich  falsch  sein 
köi)nen,  da  die  Windfahne  überwiegend  richtig  gezeigt  hat  und  nur  bei  schwachen  Winden  stark  hin- 
und  herschwankte:  bei  starken  Winden,  und  das  war  die  Mehrzahl,  betrug  das  Gieren  nicht  mehr  als 
3—4  Strich,  und  ist  der  ungünstige  Fall,  dass  der  Hammer  gerade  in  dem  Augenblicke  niederfiel,  als 
die  Fahne  die  falsche  Richtung  hatte,  jedenfalls  der  seltenere. 

In  den  Tabellen  geben  wir  zunächst  (Seite  245  u.  24G)  eine  Zusammenstellung  der  täglichen 
Anzahl  der  Stunden,  in  denen  der  Wind  aus  einem  der  16  Hauptstriche  wehte,  mit  den  mittleren 
täglichen  Geschwindigkeiten  in  Meter  pro  Sekunde;  der  Tag  ist  dabei  von  Mitternacht  zu  Mitternacht 
gerechnet.  Die  Beobachtungen,  welche  sich  vom  11.  November  1874  0'' a.  m.  bis  29.  Januar  1875 
2''  p.  m.  erstrecken,  sind  in  Dekaden  abgetheilt  und  die  Dekaden -Summen  und  das  Mittel  der  Ge- 
schwiudigkeit  unter  jeder  Dekade  angesetzt. 

Diese  Zusammenstellung  spricht  für  sich  selbst,  und  beschränken  wir  uns  darauf,  einige  Punkte 
hervorzuheben. 

Mit  Ausnahme  der  ersten  Dekade,  in  welcher  die  südöstlichen  und  südlichen  Wiude  den  west- 
lichen und  nordwestlichen  ziemlich  die  Wage  halten,  zeigt  sich  ein  entschiedenes  Vorwalten  der 
westlichen  und  nordwestlichen  Winde,  welches  immer  bestimmter  auftritt,  je  mehr  sich  die  Jahreszeit 
dem  Hochsommer  nähert. 
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In  Prozenten  erbalten  wir  für  die  einzelnen  Windrichtungen  in  den  Dekaden: 


N 

NNE 

NE 

ENE 

E 

ESE 

SE 

SSE 

S 

SSW 

SW 

WSW 

W 

WNW 

NW 

NNW 

Still 

1374.  Nov.  11.— 20. 

1.4 

0.5 

2.4 

11.7 

12.7 

5.9 

5.9 

10.8 

6.4 

3.9 

2.9 

8.8 

11.3 

4.9 

10.3 

21.-30. 

9.2 

.2.6 

2.2 

— 

0.4 

0.9 

1.3 

2.6 

3.9 

8.7 

8.3 

6.1 

9.2 

18.8 

18.4 

7.4 

— 

Dez.     1.— 10. 

4.2 

2.9 

1.7 

0.4 

0.4 

0.8 

2.1 

1.7 

0.8 

3.8 

7.9 

9.2 

7.1 

17.5 

29.2 

10.4 

— 

11.-20. 

5.8 

2.5 

0.4 

— 

— 

— 

— 



0.8 

2.1 

3.8 

5.4 

10.8 

20.4 

35.0 

12.9 

— 

21.-31. 

3.8 

4.9 

1.5 

1.5 

0.4 

0.4 

0.8 

0.4 

0.4 

2.3 

3.4 

8.7 

7.2 

22.0 

36.4 

6.1 

— 

1S75.    Jan.     1. — 10. 

3.4 

2.1 



— 



— 

0.4 

0.4 

1.7 

1.7 

4.2 

11.9 

11.0 

30.1 

24.2 

8.9 

— 

11.-20. 

8.8 

1.7 

0.4 

1.7 

1.3 

2.9 

1.7 

0.8 

2.5 

5.4 

7.1 

8.3 

8.3 

16.7 

17.1 

15.4 



21.-29. 

1.9 

3.4 

1.0 

— 

— 

— 

0.5 

2.9 

1.5 

5.3 

10.7 

7.8 

28.6 

32.1 

3.9 

— 

Ganze  Periode 

4.9 

2.6 

0.9 

0.5 

0.6 

1.9 

2.2 

1.5 

2.0 

4.4 

5.8 

8.1 

8.1 

21.4 

25.8 

8.9 

1.1 

In  der  ganzen  Periode  Laben  also  beinahe  die  Hälfte  (47.2  "/o)  der  Winde  ans  WNW  und  NW 
und  nahe  ^A  (72.3  7o)  aus  den  Kichtungen  WSW  bis  NNW  geweht.  In  einzelnen  Dekaden  tritt  die 
Präponderanz  der  westnordwestlichen  und  nordwestlichen  Winde  noch  weit  stärker  hervor.  Hierzu 
ist  noch  zu  beraeiken,  dass  ein  Theil,  wenn  auch  nur  ein  kleiner,  der  anderen  Windrichtungen  in  dem 
schon  besprochenen  Umstände  seinen  Grund  haben  kann,  dass  in  Folge  des  Gierens  der  Windfahne 
der  Hammer  eine  falsche  Windrichtung  registrirt  hat,  dass  dieselben  also  nur  einen  lokalen  Grund 
haben,  der  allgemeinen  Luftströmung  aber  fremd  sind;  dadurch  wird  das  Vorwiegen  der  genannten 
Windrichtungen  noch  verstärkt. 

Die  letzte  Rubrik  der  Taljelle  auf  der  nächsten  Seite  giebt  die  mittleren  täglichen  Geschwindig- 
keiten des  Windes  in  Metern  pro  Sekunde.  Sie  zeigen,  dass  die  Winde  meistens  frisch  bis  stark  wehen 
und  nicht  selten  zum  Sturme  sich  steigern.  Um  die  Häufigkeit  des  Vorkommens  stürmischer  Winde  zu 
zeigen,  sind  in  der  Zusammenstellung  auf  Seite  247  die  Anzahl  der  Stunden  mit  einer  Windgeschwindigkeit 
von  über  15  m  pro  Sekunde  und  die  entsprechende  mittlere  Geschwindigkeit  der  betreflenden  Zeit  zu- 
sammengestellt. Es  ergiebt  sich  daraus,  dass  diese  Geschwindigkeit  in  452  Stunden,  also  nahe  in  '/^  der 
ganzen  Beobachtungszeit  erreicht  und  ülierschritteu  worden  ist.  Eine  zweite  Kolumne  der  genannten 
Tabelle  giebt  die  Anzahl  der  Stunden  mit  einer  Geschwindigkeit  des  Windes  über  20  m  pro  Sekunde.  Im 
Ganzen  sind  dies  154,  also  '/s  der  Zahl  der  Stunden  mit  über  15  m.  Die  längste  ununterbrochene  Dauer 
eines  Sturmes  war  37  Stunden  am  16.  bis  17.  Dezember  mit  einer  Durchschnitts- Geschwindigkeit  von 
19.55  m  pro  Sekunde.  Von  diesen  37  Stunden  hatten  17  eine  Geschwindigkeit  über  20  m,  nämlich  16  mit 
22.21m  und  1  mit  21.8  m.  Der  schwerste  und  längste,  von  kurzen  Pausen  unterbrochene  Sturm  wehte 
vom  26.  Dezember  10''  a.  m.  Ins  zum  29.  3''  p.  m.,  nachdem  schon  die  vorhergehenden  Tage  sehr  unruhig 
und  stürmisch  gewesen  waren.  In  dieser  Zeit  (77  Stunden)  sind  52  Stunden  mit  iiber  15  m  und  davon 
27  mit  über  20  m  notirt.  Während  20  Stunden  war  die  stündliche  Durchschnitts-Geschwindigkeit  24.02 
und  hiervon  6  Stunden  über  25,  während  einer  Stunde  gar  30.2  m  pro  Sekunde.  Wenn  man  bedenkt,  dass 
diese  Zahlen  die  Durchschnitts-Geschwindigkeiten  einer  Stunde  bedeuten,  und  sich  erinnert,  dass  der  Wind 
fast  immer  in  Böen  weht,  die  manchmal  mehrere  Minuten  Pansen  zwischen  sich  lassen,  so  wird  man 
sich  einen  Begriff  von  der  Gewalt  machen  können,  mit  welcher  die  Böen  hereinbrechen.  Eine  sehr 
stürmische  Zeit  war  auch  die  Zeit  vom  21.  bis  27.  Januar,  wo  in  92  von  130  Stunden  die  Geschwindigkeit 
des  Windes  über  15  m  betrug.  Endlich  waren  die  letzten  Tage  des  Januar,  von  denen  Beobachtungen 
vorliegen,  ausgezeichnet  durch  kurze,  aber  schwere  Stürme,  denen  dann  eine  Zeit  sehr  schönen 
Wetters  folgte,  welche  von  der  „Gazelle"  zum  Besuche  des  Port  Palliser  und  zur  Reise  nach  Norden 
benutzt  wurde,  so  dass  die  Region  der  stürmischen  Westwinde,  wie  man  die  Gegend  südlich  vom 
40.  Breitengrad  passend  nennen  könnte,  ohne  weitere  atmosphärische  Störung  am  10.  Februar 
passirt  wurde. 
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N 

NNE 

NE 

ENE 

E 

ESE 

SE 

SSE 

S 

SSW 

j 
SW  WSW 

W. 

WNW  NW 

NNW 

Stil 

Zaiil   fl.r 

Bcoliaih- 

tunucn 

(ii'scliwin- 

dii^keit 

in  111 

pro  Sek. 

Nov.  11 
12 
13 
14 
l.'i 
10 
17 
IS 
111 
20 

1 
•> 

— 

1 

1 
2 

1 
1 

5 

10 

9 

9 
5 
9 
2 

1 

5 

4 

1 
1 

1 

1 

5 
2 

1 
3 

3 

15 

2 

1 

1 

1 

3 
5 

2 
2 

2 
3 

•J 

2 

1 

1 

2 

3 
3 
2 
3 

7 

6 
7 
4 
2 
4 

4 
2 
2 

2 

15 
6 

21 
17 
24 
S 
24 
23 
15 
24 
24 
24 

C.91) 

7.1G 

5.41 

8.07 

12.29 

4.27 

6.74 

3.12 

11.00 

12.25 

3 

1 
—     —          1 

5 

24 

26 

12 

12 

22      13 

1 

8         6 

18 

23 

10 

21 

204 

7.72 

■.>1 
•it 
23 
24 
25 
2G 
27 
28 
29 
30 

1 

9 

G 
5 

ö 

1 

2 

1 

1 
2 

1 
2 

2 

— 

1 

1 

1 

2 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
3 

1 
1 

1 

1 
1 

3 

6 

2 
2 

2 
4 
1 
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2 

5 
3 
1 
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3 

3 
3 

G 
2 

2 

,3 

3 

2 

4 
2 

1 

1 
3 

4 
4 
4 

G 
5 

3 
5 

1 
5 
3 
8 
2 
7 
G 

4 
6 

4 
2 

2 

1 

2 

4 
2 

— 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
13 
24 
24 

15.20 
12.80 
11.87 

6.GG 
11.23 

7.34 
11.91 

5.23 

4.G0 
14.34 

21 

G 

5 

— 

1         2 

3 

G 

9 

20 

19 

14     !21 

43        42  '     17 

1 

— 

229 

10.12 

Dez.      1 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
Kl 

2 
2 
2 
2 

2 

1 
1 
1 
3 

1 

2 

1 
1 

1 

1 



2 

1 

1 
3 

1 

3 

1 
1 

1 
2 

3 

1 
2 

2 
1 

5 
1 
1 
2 

7 

3 
2 
4 
3 
2 
2 
2 

4 

4 
3 
3 

1 

1 
1 
1 
2 
1 

3 
8 
4 
3 

l 

4 
6 

1 
3 

4 
7 
4 
G 

12 
5 

13 
8 
6 
5 

1 
1 
4 
4 
2 

2 
6 
3 

•> 

— 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

1H.2U 

14.39 

13.84 

8.59 

14.53 

7.G2 

12.34 

9.13 

6.36 

9.25 

Klj        7         -1            1 

1 

2 

5 

4 

:i       lil        22        17       42 

70  '     25     !     — 

24(1 

1  \.:<-2 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

2 
1 
3 

5 
3 

1 
4 

1 

1 

— 

— 

— 

— 

2 

1 

1 

1 
1 

1 

3 

1 
1 
1 
2 

1 

2 
4 

2 

2 
2 

1 

1 
8 
1 

2 
2 
2 
6 
1 
3 

10 
6 
2 

6 
8 
9 
3 
2 
3 

7 

12 

15 

4 

12 

10 

10 

6 

8 

2 
3 

8 
5 
2 

1 
6 
4 

— 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

18.93 

10.35 

7.2G 

8.94 

9.9(1 

19.39 

15.57 

10.84 

11.04 

8.75 

14         G 

1 

1        — 

1 

— 

2 

5 

9 

13 

2G 

49 

84 

31          — 

1 

240 

12.10 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

2 

2 
1 
4 
1 

7 
1 
4 

1 

2 

1 

1 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

6 

3 
4 

1 
1 

3 

5 

2 

10 

1 

2 

2 

4 
2 

4 

4 

3 

7 
5 
9 
2 
5 
3 
12 
5 

2 
8 

9 

8 

9 

13 

12 

6 

11 

14 

6 

8 

3  j     — 
2     1     

4  — 

1     i     — 
1         — 

5  - 

—     1     ~ 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

10.00 

5.55 

8.46 

12.79 

12.68 

10.52 

20.67 

17.45 

12.17 

5.22 

11.09 

10 

13 

4 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

6 

9 

- 

19 

58 

96 

IG 

— 

2G4 

11.51 

l 
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1875 

N 

NNE   NE 

ENE 

E 

ESE 

SE 

SSE 

S    SSW 

SW 

WSW 

W 

WNW 

NWj  NNW 

1 

Still 

Zahl  der 
Beobach- 
tungen 

Geschwin- 
digkeit 
in  ni 
pro  Sek. 

Jan.      1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 
1 

5 

1 

2 
1 

— 

— 

— 

— 

1 

1 

2 

1 
1 

1 

1 

2 

2 
1 

1 

2 

1 

1 
2 

6 
2 
2 

2 
2 

7 
4 
3 

6 
3 
3 

3 
2 

5 
4 

7 
11 
7 
12 
4 
5 
6 
3 
7 
9 

1 
5 
6 

10 
6 

13 
5 
5 
3 

O 

2 
3 
2 
3 
2 
6 
2 

1 

— 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
20 
24 
24 

11.34 

8.88 

9.47 

10.04 

5.72 

8.59 

10.50 

21.35 

15.70 

14.7S 

8         5 

— 

— 

— 

1 

1 

4 

4 

10  '     28 

26       71 

57 

21 

— 

236 

11.64 

n 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

9 
1 

1 
2 
5 

2 

1 
1 

1 

1 
1 
2 



3 

2 

ü 

1 

1 
1 

1 

2 
2 
1 

3 
1 

1 

7 
1 

2 
3 
2 
3 
5 
2 

2 
2 
6 

7 
3 

3 
4 
6 
2 
3 
1 
1 

1 
8 
10 
3 
1 
5 
8 
2 

2 

2 
2 
6 
2 

7 

11 

5 

1 
5 

5 
2 

1 

4 
10 
11 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

7.57 

13.56 

11.04 

7.95 

5.79 

9.80 

12.82 

6.76 

1.83 

3.88 

21         4 

1 

4 

3 

7 

4 

2 

61      13 

17 

20 

20       40 

41         37 

— 

240 

8.10 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

—  —        1 

1       -      - 

2         2      — 

—  1       5        1 

— 

— 

— 

— 

1 

1 
1 

2 

1 
1 

2 
1 

1 

1 
3 
5 
1 

- 
3 
5 
3 
5 
3 
2 
1 

2 
1 
2 
2 

3 
1 
3 
2 

11 

8 
6 

7 
4 
5 
7 
8 
3 

10 

10 

10 

8 

7 

5 

11 

4 

2 

1 
1 

1 

1 

4 

— 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

13.62 
17.12 
15.57 
14.79 
10.09 
17.47 
15.73 
10.46 
17.67 

4 

7 

2   t     — 

1 
1 

— 

—      — 

1 

6         3 

( 
1 

ii 

22 

16 

59 

1 
67           8 

— 

20G 

14.72 

Summa 

91 

48 

17 

10 

11 

36 

41 

27 

38 

82 

107 

150 

151 

380 

480 

165 

21 

1859 
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247 


Zusammenstellung 

derjeiiioeu  WiudgetichwiiKligkeiten  auf  den  Kerguelen-Inseln,  die  lü  resji.  20  lu  pro  Sekunde 

und  darüber  betrugen. 
(Beobachtet  während  des  Zeitraumes  vom  15.  November  1874  bis  29.  Januar  1875.) 


Mittel  der 

1 
Mittel  der 

Zahl 

der 

Stunden 

Datum 

Stunde 
mittlere  Zeit 

Geschwin- 
digkeit 
iroSekunde 

Zahl 
der 

Stunden 

Datum 

Stunde 
mittlere  Zeit 

Geschwin- 
digkeit 
iro  Sekunde 

Bemerkungen 

ii 

über  15  m 

ii          1 

über  20  m 

1874 

1874 

Nov.           15 

0  —  :v 

17.63 

;; 

Nov.          20 

IIa  _   OP 

20.00 

1 

.\  h  s  u  1  u  t  e  s  M  a  .\  i  m  u  m 

15 

na  —  2l> 

15.23 

3 

20 

2P  —  3p 

21.80      [ 

1 

der  Windgeschwindigkeit : 

20 
20 
21 

loa  _  41, 

lOP  —  12P 

5»  —  91' 

17.70 
20.95 
18.06 

6 

2 

16 

20—21 
21 
21 

IIP  —   oa 
5a  —   7a 
OP  —  3P 

22.90      i 

22.55 

21.30 

1 
0 

30.2 m  pro  Sekunde  am  27.  Dez. 
1874  von   '.i^  a.  bis  4li  a.  m. 

22—23 

61'  —  2a 

21.84 

8     ■ 

22—23 

8P  —   2a 

22.87      ! 

C. 

23 

lia  —   31' 

l.i.75 

4 

.30 

8P  —  9P 

20.00 

1 

25 

11'  —  31' 

17.80 

2 

30— I.Dez. 

IIP  —   oa 

22.00 

1 

27 
30 
30 
30 
30—2.  Dez. 

7a  _  4l' 
la—  4a 
3l'  —  4:' 
6p  —  7p 
8P  —  3a 

16.94 
15.53 
17.40 
16.00 
19.05 

9 

O 

1 

1 

31 

Dez.             1 

1 

1 

1—2 

2 

8a—   9a 
11»  —   IP 
2p  —  3p 
4p  —  oa 
6P  —  7P 

21.00 
20.65 
21.00 
21.88 
20.00 

1 

2 
1 
8 
1 

Dez.       2-3 

6P  —  7a 

19.86 

13 

2—3 

8p  —    2a 

22.13 

6 

3 

1  la  —  OP 

16.00 

1 

5 

8a  —loa 

21.75 

2 

5 

7a  —10a 

19.87 

3 

5 

5p  —  lOP 

23.66 

5 

5 

2P  —IIP 

21.20 

9 

10—11 

IIP  —  oa 

22.90 

1 

7—8 

2P  —   la 

17.21 

11 

11 

4a  —   8a 

21.82 

4 

10 

lOP  —  Oa 

20.95 

2 

11 

5p  —   SP 

20.17 

:i 

11—12 

2a  —  Oa 

19.44 

22 

11 

9p  —IIP 

23.65 

■) 

14 

la  —  6a 

17.50 

5 

14 

4a  —   5a 

21.70 

1 

15 

OP  —   Ip 

18.00 

1 

16 

7a  —IIP 

22.21 

16 

15 

2P  —  3p 

17.60 

1 

17 

IP  —  2P 

21.80 

1 

16—17 

6a—  7P 

19.55 

37 

25 

103  _Ua 

20.20 

1 

18 

IP  —  5p 

16.48 

4 

25 

IP  —  2P 

20.40 

1 

18 

6P  —10p 

15.78 

4 

26 

Ip—  2j> 

20.80 

1 

21 

10a  —   Ip 

16.37 

;1 

26—27 

llp  —  7P 

24.02 

20 

24 

6a  —  Ol. 

17.55 

6 

28 

7a—   8a 

20.10 

1 

25 

7a  —   9a 

17.55 

0 

28 

10a  _   2p 

21.40 

4 

25 

10a  —  4P 

19.02 

(i 

1875       -^ 

Jan.              8 

12 

17 

17 

IOP  —IIP 

20.80 

1 

26 
26-27 
28—29 

29 

10a  _   3P 

lOP  —   7P 

4a  —  oa 

9a  —   3P 

18.40 
23.72 
18.88 
l.i.75 

5 
21 

21) 
C 

3a  —   9P 
IIa—   OP 
lOa  —IIa 

IP  —   2P 

23.67 
20.60 
20.40 
22.10 

18 
1 
1 
1 

IS  7.1 

21 

3P  —  6P 

20.30 

:{ 

Jan.              8 

Oa  —  lOP 

22.32 

22 

21 

7P  —IIP 

20.55 

4 

9 

Oa  —  2a 

16.15 

2 

22 

OP  —  IP 

20.40 

1 

9 

4a  —   7a 

20.43 

."! 

22 

3P  —  41' 

20.00 

1 

9 

lOa  —IIa 

15.10 

1 

22 

IOP  —IIP 

20.10 

1^ 

9 

OP  —   IP 

16.10 

1 

23 

Ha  —  2P 

20.97 

'■) 

9 

2P— IIP 

15.99 

'.} 

24 

8a—  9a 

21.20 

1 

10 

9a—   6P 

17.32 

n 

26 

oa  _  2a 

20.35 

2 

12 

lOa  —  3p 

18.02 

5 

26 

4-1  —  5a 

20.00 

1 

12—13 

8p  —   la 

17.04 

5 

26 

loa  _    81. 

22.33 

10 

IG 

IIP  —   Oa 

18.10 

I 

27 

10a  —  OP 

23.25 

0 

17 

8a  —  4P 

18.86 

s 

28 

6p  —  7p 

20.40 

1 

21—22 

2p  —  6a 

18.18 

16 

29 

3a  —    6a 

21.4". 

:; 

22 23 

9a—   la 
loa  _   8P 
loa  _na 

17.12 
18.74 
16.00 

u; 

10 

1 

29 

8a  —   9a 

22.00 

1 

23 
23 

Summe 

!     154 

24 

2»  —    la 

16.00 

11 

24 

'     3a  —   2p 

17.35 

11 

24 

'     4p  —  6p 

15.40 

■) 

25-27 

1   lll'  —  na 

17..50 

25 

27 

1       la  —    4a 

19.00 

;i 

27 

1      7a  —   2r 

1        19.19 

■^ 

27 

6p  —    71' 

17.00 

1 

28 

dp  —  7p 

20.4fl 

1 

29 

Oa  —    Iv 

18.25 

11 

Summe 

452 

NB.  In  Ergänzung  dieser  Tabelle  siehe  Annaleii  der  Hydrographie  und  maritime  Meteorologie,  III.  Jahrg.  1875,  S.  120  u.  ff. 
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Stündliche  Aufzeiclinungen 

des  registrirendeu  Auemometerö  im  Mouat  November  1874. 


9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Stunden 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

6. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Eicht. 

G. 

a.  m. 
12—  1 

SEzS 

.5.7 

SEzE 

9.8 

SEzE 

4.7 

EzS 

7.2 

SSW 

16.7 

SWzS 

4.0 

1—  2 





SE 

4.2 

SE 

10.2 

- 

5.0 

SE 

6.0 

- 

19.3 

sw 

1.4 

2—  3 

1   





SSE 

4.0 





SE 

4.5 

- 

5.9 

SzW 

16.9 

SWzW 

1.0 

3—  4 



_^_ 



^-^ 

SzE 

5.4 

Uhr  gestanden 

SzE 

4.5 

SEzS     1 

5.7 

sw 

13.2 

SW 

2.9 

4—  5 





„ 

. 

ESE 

5.2 

_ 

SSE 

2.8 

Uhr  gestanden 

SzW 

13.0 

s 

0.1 

5—  6 









SE 

5.7 

^ 

ESE 

3.7 

- 

SSW 

12.8 

NWzW 

1.7 

6—  7 









SSE 

5.2 

- 

- 

3.1 

- 

SzW 

13  5 

- 

3.2 

7—  8 









ESE 

6.0 

_ 

SEzS 

3.8 

- 

- 

15.0 

NW 

5.1 

8—  9 













_ 

SE 

2.7 

- 

- 

13.8 

WNW 

5.4 

9—10 





SEzE 

3.0 

SEzE 

— 

ESE 

— 

SzE 

3.2 

- 

14.5 

WzN 

10.0 

10—11 





SE 

.5.9 

SE 

8.0 

- 

6.8 

EzS 

4.2 

- 

SSW 

12.9 

W 

9.0 

11—12 

— 



SEzE 

.5.1 

SEzE 

7.0 

SEzE 

8.1 

SE 

4.9 

- 

- 

15.2 

NW 

6.8 

p.  m. 
12—  1 

EzS 

4.5 

SE 

8.2 

EzS 

8.0 

ESE 

5.0 

SWzS 

15.0 

NWzW 

9.0 

1—  2 





SEzS 

6.0 

SSE 

7.9 

ESE 

8.0 

SSE 

7.2 

- 

SSW 

15.6 

NW 

8.0 

2—  3 





_ 

fi.2 



— 

_ 

6.9 

ESE 

7.6 

- 

SEzS 

13.0 

NNW 

6.8 

3—  4 





SE 

5.8 





E 

6.0 

_ 

7.2 

- 

S 

11.6 

NW 

5.2 

4—  5 





SSE 

4.2 

EzN 

— 

SEzE 

7.0 

SEzE 

8.0 

- 

SzW 

12.7 

SE 

4.8 

5—  6 





SzE 

5.0 

SE 

8.3 

SE 

7.0 

SE 

9.0 

SSW 

12.3 

SzW 

5.0 

6—  7 





SEzE 

4.2 

SEzE 

8.3 

EzS 

7.2 

7.9 

- 

- 

9.5 

SW 

2.6 

7—  8 





SSE 

5.0 

EzN 

9.0 

ESE 

6.9 

SEzE 

7.4 

- 

SWzS 

9.1 

WSW 

1.6 

8—  9 





SE 

5.0 

SE 

8.0 

SEzE 

6.8 

- 

6.2 

SWzS 

— 

SzW 

7.4 

SWzS 

1.1 

9—10 





SEzS 

4.1 

SSE 

8.0 

ESE 

5.8 

ESE 

5.6 

SSW 

6.7 

- 

9.0 

- 

0.9 

10—11 





E 

4.9 

SEzE 

8.0 

SEzE 

5.3 

SzE 

5.7 

SWzS 

10.1 

SSW 

4.3 

SzW 

3.1 

11—12 

— 



SEzS 

5.0 

" 

9.0 

ESE 

4.8 

EzS 

6.0 

" 

14.9 

sw 

3.0 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Stunden 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

1  G. 

Rieht. 

G. 

a.  m. 

Uhr  gestanden 

1 

12—  1 

_ 

NzW 

4.1 

NWzW 

9.0 

SzW 

9.2 

W 

10.3 

SWzW 

10.6 

S 

22.7 

1—  2 

_ 

NW 

4.7 

_ 

7.9 

NW 

8.5 

SSW 

4.3 

- 

13.1 

w 

20.3 

2—  3 

_ 

NWzW 

7.0 

. 

6.7 

WzS 

4.0 

SSE 

4.3 

W 

9.1 

sw 

10.0 

3—  4 

. 

NWzN 

7.9 

_ 

5.4 

WNW 

1.2 

SWzW 

7.0 

WNW 

6.1 

SzW 

6.2 

4—  5 

. 

NW 

:!.o 

WzN 

5.0 

WzN 

4.8 

WNW 

12.0 

NWzW 

6.6 

SSW 

5.0 

5—  6 

- 

1.5 

NW 

7.5 

SW 

6.0 

SSW 

22.0 

WzN 

8.0 

- 

9.0 

6—  7 

. 

6.6 

NzW 

8.6 

WzS 

2.9 

WSW 

2.3.1 

S 

9.8 

SzW 

11.6 

7—  8 

_ 

NWzW 

9.0 

WNW 

11.6 

S 

8.0 

WNW 

15.4 

NW 

;  8.0 

SSW 

12.9 

8—  9 

NWzN 



WNW 

9.7 

NWzW 

13.5 

NWzW 

13.0 

WzN 

17.0 

AV 

9.9 

SEzS 

13.4 

9-10 

NW 

2.5 

NW 

9.8 

NWzN 

9.0 

13.0 

NWzW 

15.1 

NWzW 

i   9.0 

SWzW 

12.2 

10—11 

NWzN 

1.2 

NzE 

6.6 

NW 

15.4 

SzW 

15.7 

WzS 

15.1 

NzW 

10.3 

NWzW 

10.8 

11—12 

- 

4.8 

NE 

4.6 

N 

1.5.7 

NWzN 

20.0 

NzW 

1.5.2 

NE 

ill.O 

! 

SE 

16.0 

p.  m. 
12—  1 

NWzW 

7.8 

NzE 

1.5 

WzN 

14.0 

WNW 

14. S 

NzE 

20.7 

NW 

10.9 

SSW 

13.5 

1—  2 

9.0 

3.0 

NNW 

13.7 

SWzW 

16.6 

NE 

23.0 

NE 

10.9 

WNW 

15.8 

2—  3 

WzS 

10.8 

.Still 



WSW 

18.6 

WNW 

21.8 

NNW 

20.0 

NNW 

13.0 

SzW 

17.7 

3—  4 

NWzN 

8.6 

_ 



sw 

11.8 

NNW 

17.3 

NNE 

17.7 

EzS 

8.4 

w 

14.3 

4—  5 

7.9 

_ 



SWzW 

10.0 

WNW 

14.3 

NzW 

18.5 

N 

11.0 

NWzW 

9.9 

5—  6 

NNW 

3.9 

NNW 

1.6 

SEzS 

8.6 

WSW 

11.8 

NzE 

19.4 

NWzW 

11.4 

- 

8.8 

6—   7 

NWzN 

6.3 

NW 

2.(1 

SzW 

10.1 

NzW 

14.1 

NzW 

15.7 

NW 

16.8 

SzE 

11.0 

7—  8 

NW 

5.4 

NWzW 

3.6 

.SSE 

1(1.2 

NWzN 

1 2.8 

NWzN 

14.8 

WNW 

19.8 

SSW- 

10.4 

8—  9 

NWzN 

2.1 

. 

S.i! 

SSW 

10.0 

AVzN 

10.2 

NNW 

16.3 

NW 

,22.1 

NW 

7.8 

9—10 

NWzW 

4.7 

WNW 

9.7 

WSW 

5.0 

SzE 

11.0 

SSW 

14.0 

WzS 

,24.0 

NWzW 

8.2 

10—11 

WNW 

4.7 

(■).l 

NzW 

10.0 

WNW 

19.0 

WNW 

13.2 

SW 

124.1 

AVNW 

8.3 

11  —  12 

NW 

.5.7 

NWzW 

4.7 

WSW 

10.0 

WSW 

22.9 

WSW 

10.7 

WSW 

|24.0 

1 

W 

9.1 
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24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Stunden 

Rieht. 

G. 

Kiflit. 

G. 

RiL-ht. 

(i. 

Kiclit. 

G. 

lii.'ht. 

G. 

RiL-ht. 

G. 

RiL-ht. 

G. 

a.  ni. 
\1—   1 

WzN 

7.0 

NWzN 

11.0 

SW 

9.9 

NWzW 

9.1 

NzE 

6.0 

NW 

14.4 

1—   2 

WNW 

8.8 

WNW 

9.0 

S 

5.0 

- 

8.9 

— 

N 

5.4 

WzS 

1.1.2 

0 ;> 

_ 

4.1 

W 

II.O 

NW 

8.0 

N 

11.3 

— 

— 

NzE 

4.6 

N 

1.5.5 

:■.—  4 

NWzW 

(i.2 

SW 

8.6 

SWzS 

7.7 

NW 

13.0 

— 

— 

NW 

4.7 

NWzW 

15.9 

4—   ."> 

- 

7.9 

NW 

11.5 

NWzW' 

6.6 

- 

12.4 

— 

— 

- 

4.0 

14.0 

5—  0 

WzN 

10.1 

SWzW 

9.1 

NW 

6.2 

NzE 

10.1 

— 

— 

WNW 

3.2 

13.6 

(i—  T 

W 

9.7 

SzW 

S.G 

NWzW 

5.8 

WNW 

8.0 

— 

— 

WzN 

3.3 

WzN 

14.2 

7—  8 

NWzW 

t  .'•*) 

SWzW 

13.0 

. 

.5.8 

NWzN 

16.0 

— 

— 

SW 

2.4 

WzS 

12.0 

8—  9 

WNW 

8.9 

WSW 

15.1 

- 

3.8 

WNW 

18.0 

— 

— 

SWzS 

3.3 

WNW 

9.0 

n— 10 

NWzW 

IH.O 

WzS 

11.0 

SSW 

4.0 

NNW 

18.8 

— 

— 

SzW 

3.0 

NWzW 

9. 1 

10—11 

, 

l.i.O 

WSW 

15.0 

- 

3.8 

WzN 

IS.S 

— 

— 

SSW 

2.1 

- 

9.0 

11  —  12 

- 

11.0 

SWzS 

14.0 

NNE 

2.3 

NW 

17.8 

— 

— 

- 

2.1 

SWzS 

10.3 

p.  in. 
12—   1 

NzW 

.-..4 

SW 

1:5.:; 

NWzN 

4.5 

NWzW 

14.3 

SWzS 

_ 

5.2 

SW 

13.2 

1—  2 

NzE 

1.0 

SWzW 

19.6 

WNW 

lO.O 

AVNW 

16.0 

SE 

6.3 

SWzS 

6.0 

- 

13.0 

2—  n 

NW 

1.7 

WSW 

Ki.O 

NWzW 

13.3 

.SSE 

16.6 

SSE 

7.8 

SSE 

4.2 

WSW 

13.7 

;!-  4 

NWzW 

4.7 

SSE 

11..') 

NW 

11.7 

NE 

16.2 

SzE 

7.0 

N 

2.8 

s 

17.4 

4—  .1 

_ 

7..I 

w 

10.1 

W 

8.0 

SWzW 

10.0 

ESE 

7.0 

NNW' 

2.4 

WzS 

14.0 

b—  i; 

_ 

(i.O 

WNW 

10. 1 

WNW 

8.0 

NEzE 

13.0 

SSW 

5.4 

- 

2.7 

SzE 

11.0 

C—  7 

_ 

;■).() 

WzS 

10.0 

ESE 

6.2 

NW 

10.9 

NzE 

3.1 

NWzN 

5.1 

NWzN 

16.0 

7—  S 

NW 

4.0 

SWzS 

8.1 

SWzW 

9.2 

NWzN 

7.7 

- 

2.7 

4.2 

SWzW 

12.8 

8—  9 

NNW 

;5.9 

_ 

11.0 

SW 

4.0 

Papierstreifen 

N 

3.0 

NzW 

2.3 

NNW 

20.0 

9—10 

NEzN 

2.8 

WNW 

8.8 

NWzW 

8.8 

in  Unoi'diumi; 

NzE 

2.0 

NW 

4.7 

NW 

19.0 

10—11 

NW 

2.;? 

SWzW 

6.3 

- 

11.0 

- 

5.8 

WNW 

13.0 

NWzW 

19.8 

11—12 

NWzN 

G.8 

WzN 

7.9 

W^zN 

12.5 

- 

N 

6.7 

NWzW 

13.6 

NNW 

22.0 

Stündliche  Aufzeichnungen 

des  resristrirendeu  Anemometers  im  Monat  Dezember  1874. 


Stunden 


lÜL'ht. 


Riclit. 


Rirllt. 


Rirlit. 


Kicht. 


G. 


Rirht. 


7. 


Kirht. 


G. 


lÜL-ht. 


a.  m. 
12—   1 

1—  2 

3—  4 

4—  5 

5—  6 

6—  7 

7—  8 
8—9 
9-10 

10—11 
11—12 

p.  ni. 
12—    1 

1—  2 
2 ;j 

:•.—  4 

4—  5 

5—  6 

6—  7 

7—  8 

8—  9 
9--10 

10—11 
11—12 


W 

WNW 

NEzN 

NzE 

N 

NEzN 

NE 

NW 

SE 

WS\\' 

NW 


NWzW 

WSW 
WzN 
SWzS 
WzN 
W 
SW 
NW 

s 

WzN 

NNW 

SWzW 


18.3 
IS.O 
1 7.9 
14.8 
14.7 
16.7 
17.9 
16.7 
21.0 
19.1 
18.0 
21.2 


20.1 

13.2 
21.0 
17.1 
20.5 
'20.6 
'22.7 
20.0 
20.2 
26.3 
;23.1 
21.6 


WzN 

19.2 

W 

16.1 

WzN 

15.8 

13.6 

NWzW 

7.7 

WSW 

12.7 

SWz\\' 

9.0 

NNE 

8.1 

WNW 

12.1 

N 

11.7 

- 

1 2.2 

WNW 

10.8 

NWzW 

10.4 

12.9 

11.0 

WNW 

13.4 

NW 

12.8 

NWzN 

10.0 

NWzW 

20.0 

- 

17.8 

21.0 

A\NW 

20.0 

- 

23.5 

NWzW 

23.6 

WzN 
NzW 

NWzX 
NzW 

NWzW 

NWzN 
WzN 
W  (?) 

N  WzN 
NW 

WSW 


NNE 
SWzW 
WzN 
NWzN 
WzN 
WSW 

SWzS 

NWzW 

NzW 

NNW 

WNW 


|22.0 
22.7 
1 7.0 
15.2 

'l9.9 
17.7 
17.8 
13.0 

!l3.3 
14.8 
12.1 
IG.O 


11.6 

11.0 

8.7 

9.8 

12.0 

11.7 

10.4 

12.9 

10.8 

12.8 

10.0 

9.0 


NzW 

NW 

WSW 

NWzN 
SWzW 

NzE 
WNW 

SSW 
WNW 

NW 

NNE 


ENE 

NWzN 

NNW 

NzW 

NWzN 

SSW 

NW 

NWzW 

Ni:zN 

NWzN 

NW 


11.0 

8.1 

9.4 

9.4 

9.0 

12.9 

13.8 

15.0 

8.7 

7.7 

6.0 

8.2 


6.1 
8.3 

9.5 
11.0 
8.9 
i  8.1 
9.1 
6.4 
2.2 
5.3 
8.5 
3.6 


NWzN 
NE 
NW 
WzS 
NzW 

NWzN 

NW 
NWzN 
NWzW 

NW 
N\VzW 


NW 

NNW 

WNW 

WzS 

WNW 

NWzN 

NW 
WNW 

SWzW 


3.1 
3.4 

1.8 

2.1 

6.1 

10.4 

11.1 

16.1 

21.3 

22.2 

13.0 

7.7 


1.5.5 
11.9 
17,9 
17.4 
19.1 
25.2 
23.0 
24.7 
23.8 
21.6 
18.1 
12.3 


NWzW 

SW 
WSW 
WNW 
WzN 

NWzW 
SWzW 
NWzW 

NW 
NWzW 
NWzN 


NW 

EzS 
ESE 
SEzE 

SE 
SWzS 
SSW 

SW 
SWzAV 

SW 
SWzW 


12.2 
13.3 
12.0 
7.8 
7.3 
.5.6 
.5.4 
5.0 
5.0 
5.0 
5.5 
5.9 


.5.2 

2.2 

5.9 

7.8 

7.0 

5.4 

9.9 

7.8 

7.3 

10.5 

12.0 

12.0 


SzW 
WSW 
SWzW 
WNW 
WSW 
WNW 

WzS 

NW 
NWzW 
NWzN 

NW 


NWzW 
NW 

NWzN 

NW 
NWzN 


11.1 
9.2 
8.9 
9.0 
7.1'. 
5.8 
4.8 
5.0 
5.3 
9.9 
lO.O 
12.0 


12.4 
12.7 

16.0 
17.7 
16.0 
14.1 
17.0 
1 8.9 
19.7 
18.1 
17.0 
18.0 


NNW 
NW 
WNW 
NWzN 
NW 
NNW 
NWzN 
NzW 
NNW 
NWzN 
WNW 


NWzW 

NW 
NWzW 

NW 
NWzW 

SWzW 

SEzS 

NE 

NWzN 
WzS 


16.8 
14.7 
14.11 
12.7 
11.0 
10.3 
11.2 
10.4 

9.2 
lO.O 
10.2 

9.9 


10.1 
10.6 
7..') 
8.6 
9.0 
8.9 
90 
6.4 
2.0 
2.4 
1.8 
4.1 
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Stunden 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

1.5. 

16. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

6. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

a.  m. 
12—   1 

S\V 

5.1 

SW 

7.3 

NWzW 

13.0 

SSW 

13.1 

W 

5.0 

NW 

8.4 

NNE 

7.1 

W 

7.0 

1—  2 

WzN 

5.1 

- 

10.0 

WNW 

13.7 

W 

13.7 

NWzW 

6.0 

- 

15.1 

NEzN 

6.1 

NWzW 

12.8 

2—  3 

NWzW 

3.2 

SWzAV 

5.7 

NNW 

15.0 

WzN 

150 

NW 

6.0 

NNW 

17.1 

- 

6.7 

SSW 

14.6 

3—  4 

W 

5.2 

SW 

5.4 

NWzW 

18,8 

W 

\1  1 

NWzW 

4.8 

NW 

17.8 

. 

9.8 

SWzW 

9.0 

4—  .3 

NWzW 

5.7 

SW/S 

4.4 

WNW 

22.7 

N 

10.8 

- 

2  1 

- 

21.7 

NWzW 

4.1 

WzN 

S.8 

5—   (i 

NNW 

4.0 

SWzW 

5.0 

. 

21.8 

NNW 

10.9 

NW 

7.8 

- 

15.S 

- 

1.0 

NWzW 

12.9 

6—  7 

NW 

6.6 

SW 

9.0 

- 

21.8 

12.5 

NNW 

7.8 

NWzW 

12.2 

NWzN 

2.9 

WNW 

15.0 

7—  8 

- 

8.3 

- 

8.1 

NWzW 

21.0 

NzW 

13.8 

NW 

10.0 

NW 

12.7 

- 

8.1 

NWzW 

20.7 

8—  9 

- 

9.2 

WSW 

6.0 

- 

19.5 

WNW 

16.7 

- 

10.4 

NWzN 

8.0 

NWzW 

7.8 

_ 

20.9 

0  —  10 

- 

9.0 

SWzW 

5.0 

WNW 

17.0 

NzE 

16.9 

NWzN 

11.2 

- 

6.7 

NWzN 

9.0 

NW 

23.2 

10-  11 

NWzN 

100 

WzN 

5.1 

- 

16.5 

WSW 

11.4 

- 

10.0 

NNW 

6.6 

NzW 

13.9 

NWzW 

25.8 

11-12 

NNW 

7.8 

WSW 

5.0 

NzW 

16.3 

SWzW 

12.9 

NW 

9.8 

- 

8.6 

SWzW 

14.9 

NW 

25.0 

p.  m. 
12-   1 

7.3 

SWzW 

8.0 

WSW 

17.2 

WNW 

13.0 

NNW 

10.8 

NW 

7.9 

NWzW 

18.0 

23.2 

1—  2 

N 

6.7 

NzW 

10.7 

SWzW 

19  8 

WzN 

13.8 

- 

6.4 

- 

11.0 

NNE 

8.0  ? 

_ 

19.1 

2-   3 

NzE 

5,6 

NW 

9.4 

NWzW 

19.0 

- 

10.0 

NWzN 

8.9 

- 

9.0 

WzN 

17.6 

WNW 

24.2 

3-  4 

NNE 

3.7 

WzN 

11  0 

NW 

19.3 

WNW 

7.9 

NNW 

9.0 

- 

8.1 

NW 

.  S'^  <=  t 

_ 

21.9 

4—  5 

SE 

2.3 

SSW 

9.7 

- 

16.0 

NWzW 

7.8 

- 

7.3 

- 

3.9 

WzN 

=  2  g-^  . 

_ 

24.9 

5—  6 

SEzS 

8.0 

NWzW 

9.8 

WNW 

20.0 

W 

8.5 

NWzN 

5.2 

- 

4.3 

- 

i-^l^ll 

NW 

25.0 

6—  7 

SSE 

8.7 

- 

11.4 

SzE 

20.0 

WzN 

7.5 

NW 

2.4 

NWzN 

3.8 

SW 

ä-pls 

WzN 

23.0 

7—  8 

SEzS 

8.3 

WNAV  ■ 

9.2 

WzN 

20.5 

WSW 

5.2 

NzE 

6,8 

- 

4.0 

SWzW 

V..^-^'^^ 

NWzW 

22.0 

8—  9 

SSE 

7.0 

NWzN 

12.2 

SzE 

19.4 

W 

3.1 

NW 

8.7 

N 

3.7 

WzN 

silil 

NW 

21.5 

9-10 

SEzE 

6.2 

NNW 

12.6 

NWzN 

22.3 

- 

3.8 

NWzN 

7.2 

- 

2.0 

WNW 

14.8 

_ 

24.0 

10—11 

SSW 

4.0 

NW 

19.0 

W 

25.0 

WSW 

50 

NNAV 

4.7 

- 

2.0 

SSW 

14.5 

_ 

21.0 

11—12 

SWzS 

5.6 

' 

22.9 

NW 

18.7 

w 

3.0 

NW 

6.0 

NNE 

4.1 

SWzS 

14.9 

NWzW 

19.8 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

21. 

Rieht. 

G. 

Eicht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Eicht. 

G. 

Eicht. 

G. 

a.  m. 
12—   1 

NWzW 

16.2 

W 

5.2 

SSW 

13.3 

NW 

4.6 

WNW 

9.0 

SWzW 

4.9 

WzN 

4.2 

NzE 

8.7 

1—  2 

- 

15.7 

- 

2.1 

SW 

13.1 

WzS 

6.1 

WzN 

7.1 

WSW 

3.0 

WNW 

4.9 

- 

10.7 

2—  3 

- 

15.0 

- 

1.0 

- 

12.7 

WzN 

11.1 

SWzW 

9.2 

WzN 

3.3 

- 

3.2 

_ 

10.7 

3—  4 

- 

17.2 

- 

0.3 

w 

13.7 

NWzW 

12.0 

WSW 

7.0 

- 

3.2 

- 

2.6 

NNE 

8.8 

4-   5 

NW 

17.0 

2.0 

WNW 

9.8 

- 

10.6 

W 

7.3 

SWzW 

5.8 

WzN 

1.2 

NEzN 

9.1 

5—  6 

NWzW 

18.0 

NW 

4.7 

NW 

10.0 

NW 

12.0 

NW 

6.5 

SW 

7.1 

_ 

2.0 

NNE 

14.9 

6-   7 

- 

17.9 

" 

6.2 

NWzN 

7.0 

NWzW 

9.1 

- 

10.8 

SWzW 

8.0 

- 

0.5 

_ 

16.6 

7—  8 

NW 

18.1 

10.0 

NAV 

9.0 

NNW 

6.5 

NWzW 

14.1 

_ 

6.0 

NWzW 

3.0 

NEzN 

16.7 

8—  9 

NWzN 

17.0 

14.0 

NWzN 

12.8 

NzE 

12.1 

NW 

11.2 

WNW 

8.0 

NWzN 

6.0 

- 

18.0 

9-10 

WNW 

15.6 

- 

13.8 

NNW 

11.2 

NzW 

11.0 

. 

12.3 

WSW 

8.0 

NNW 

8.0 

- 

19.0 

10—11 

NWzW 

15.8 

10.0 

NzW 

10.1 

NNW 

4.2 

NWzW 

14.9 

SSW 

5.8 

. 

8.7 

NNE 

19.0 

11  —  12 

NW 

16.4 

8.9 

NW 

10.0 

NzW 

10.0 

NWzN 

17.1 

- 

6.0 

NW 

12.8 

NNW 

16.0 

p.  m. 
12—   1 

W 

18.9 

NNW 

9.0 

NNW 

14.0 

NW 

.5.7 

NWzW 

17;0 

SWzS 

6.2 

NWzW 

13.0 

NW 

12.8 

1—  2 

WNW 

21.8 

NWzW 

18.2 

- 

6.8 

NWzN 

9.8 

WNW 

14.5 

- 

6.0 

- 

13.5 

NWzW 

13.8 

2—   3 

- 

19.0 

WzN 

15.8 

N 

8.6 

NW 

8.4 

NWzW 

14.0 

SSW 

6.5 

- 

13.9 

NW 

11.6 

3-   4 

17.9 

AVSAV 

14.9 

NzE 

12.2 

NzW 

7.2 

WNW 

12.0 

SWzS 

5  5 

- 

14.5 

NWzN 

11.0 

4—   5 

i\W 

14.9 

NW 

17.0 

N 

12.2 

NWzN 

9.9 

AVzN 

11.0 

SSW 

5.6 

WNW 

14.0 

_ 

1 1 .2 

5—  6 

- 

15.3 

SSW 

14.4 

. 

12.5 

NW 

10.7 

SW 

8.0 

WSW 

6.0 

NWzW 

13.0 

NAN'zW 

12.6 

6—   7 

NWzW 

15.8 

WNW 

15.6 

NzE 

12.5 

NWzW 

9.8 

NWzW 

9.1 

WNW 

4.4 

NW 

11.1 

12.6 

7—  8 

- 

13.1 

- 

16.3 

NzW 

9.0 

WzS 

6.1 

NW 

9.9 

WzN 

5.0 

. 

11.2 

11.5 

8—  9 

SW 

11.0 

WzN 

16.2 

NWzN 

13.9 

WzN 

11.8 

WNW 

6.9 

. 

6.8 

NNW 

10.9 

. 

11.8 

9—10 

WSW 

9.1 

W 

1 5.0 

NW 

13.0 

SW 

6.9 

SWzW 

3.2 

WNW 

3.0 

NW 

11.9 

NW 

10.0 

10—11 

WzS 

9.0 

SW 

HO 

NWzW 

10.5 

SSW 

8.9 

WSW 

,3.2 

WzN 

4.2 

N 

10.5 

_ 

10.0 

11-12 

7.9 

WSW 

13.2 

" 

7.0 

w 

5.6 

SWzW 

4.8 

W 

4.7 

NzE 

8.5 

- 

9.9 
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Stunden 

25. 

2G. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

;i.  ni. 
12—    1 

NWzW 

ll.G 

NW 

7.1 

NW 

21.7 

WSW' 

9.G 

WNW 

13.2 

NWzW 

i  .._» 

NE 

I.O 

1—   •-' 

NNW 

Ki.J 

4.9 

- 

2G.2 

WNW 

7.8 

. 

S.S 

. 

4.3 

NWzW 

8.0 

2—  :: 

NWzW 

11. :i 

4.S 

WNW 

27.4 

\V 

12.8 

. 

10.2 

3.2 

. 

lO.G 

:;—  4 

i:i.:i 

1.0 

- 

30.2 

WNW 

11.1 

NWzW 

12.1 

, 

:i.G 

NW 

10.9 

4—   :^ 

N  W 

IL'.O 

- 

4.2 

\V 

27.7 

NW 

1G.5 

NWzN 

11.9 

NNW 

4.1 

N  WzW 

12.0 

j—  i; 

NNW 

i:;.i 

N 

.S.9 

WNW 

2G.3 

WSW 

19.2 

NWzW 

13.1 

NWzN 

4.5 

_ 

12.9 

G—  7 

NWzX 

14.1 

NNE 

U.G 

N'W 

2G.7 

NW 

18.7 

WNW 

1 5.0 

- 

(;.i 

_ 

1 2.5 

7—   S 

NWzW 

IS.O 

- 

9.5 

WNW 

23.0 

NNE 

20.1 

NWzW 

14.2 

NNW 

G.I 

_ 

11.7 

s—  ;i 

17.1 

- 

10.3 

- 

22.0 

NW 

19.9 

- 

14.5 

NW 

5.G 

_ 

13.5 

!l— 10 

- 

13.0 

- 

9.5 

NNW 

19.8 

\V 

18.1 

WNW 

15.3 

NWzW 

6.1 

NW 

12.0 

10—11 

NW 

20.2 

N 

1G.2 

NW 

22.4 

NW 

21.3 

_ 

15.3 

NWzN 

6.3 

_ 

11.5 

11  —  12 

NWzX 

19.11 

NNW 

19.1 

WNW 

19.1 

\V 

21.7 

NWzW 

15.2 

- 

9.0 

WNW 

11.5 

p.  ra. 
12—  1 

NWzW 

18.1 

NW 

18.9 

23.2 

SW 

21.8 

IG.O 

9.6 

NWzW 

11.5 

1—  2 

_ 

20.4 

WNW 

20.8 

W 

24.8 

WNW 

20.8 

- 

1G.7 

WSW 

9.0 

WNW 

12.0 

2—  3 

- 

18.2 

17.2 

NW 

24.1 

W' 

18.1 

- 

IG.O 

KNE 

6.0 

^\'sw 

12.G 

3-  4 

N^V 

17.:; 

- 

11.0 

- 

25.4 

NW 

1G.4 

I4.S 

SEzS 

5.9 

SzW 

10.9 

4-  5 

- 

1 2.0 

NW 

G.O 

W 

24.0 

- 

15.8 

13.2 

- 

G.5 

WzN 

13.2 

5—  G 

NWzW 

10.0 

- 

10.1 

N 

21.2 

WNW 

17.3 

NW 

12.2 

- 

G.I 

SW 

12.R 

G-  7 

N 

7.1 

- 

8.9 

WNW 

23.0 

NW' 

19.3 

- 

9.2 

ESE 

4.8 

NWzW 

11.4 

7—  8 

NNE 

3.6 

- 

C.5 

. 

12.S 

- 

16.8 

- 

8.8 

EzN 

3.2 

WzS 

12.9 

8-  9 

NW 

4.9 

- 

2.3 

- 

5.3 

- 

18.6 

- 

8.0 

- 

3.0 

WNW 

9.0 

9-10 

- 

4.0 

N 

5.3 

W 

4.2 

- 

19.1 

NWzW 

4.6 

ENE 

3.9 

WzN 

10.9 

10—11 

NWzN 

5.5 

- 

17.4 

WNW 

G.O 

- 

20.8 

NW 

5.5 

NEzE 

3.1 

W 

9.2 

11  —  12 

NW 

21.4 

" 

8.4 

WNW 

17.2 

NWzW 

8.2 

" 

0.8 

WzN 

11.8 

Stündliche  Aufzeichnungen 

des  registrirenden  Anemometers  im  Monat  Januar  1875. 


1. 

2. 

•j. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Rieht. 

G. 

Rielit. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

.■1.  ni. 
12—   1 

W^NW 

11.0 

W^zN 

10.5 

WNW 

7.2 

WNW 

7.1 

NW 

6.1 

NWzW 

7.0 

NzW 

9.6 

NzE 

1G.3 

1—  2 

NWzW 

9.9 

- 

10.5 

- 

G.3 

NWzW 

3.7 

NWzW 

7.0 

. 

7.6 

, 

12.0 

NzW 

17.0 

2—  3 

S 

|10.8 

WNW 

10.2 

WzN 

6.7 

- 

6.9 

- 

8.0 

_ 

.5.8 

NNW 

8.4 

NW 

1G.6 

3-  4 

WNW 

9.8 

WzN 

10.9 

WNW 

8.8 

- 

10.0 

- 

6.9 

- 

7.9 

NzW 

12.0 

NWzN 

20.3 

4-  5 

WzN 

;    9.7 

WzS 

11.1 

. 

9.8 

WNW 

11.1 

- 

8.0 

. 

5.1 

NW 

12.4 

NW 

19.7 

5—  6 

- 

1   9.2 

SW 

10.4 

NWzN 

11.2 

. 

10.3 

- 

7.8 

W 

8.6 

NWzW 

9.1 

WNW 

25.G 

6—  7 

- 

i   9.2 

NWzW^ 

9.0 

- 

5.3 

NWzW 

7.7 

3.3 

WSW^ 

8.0 

NzW 

6.8 

WSW 

25.4 

7—  8 

SWzW 

9.9 

WSAV 

8.5 

NW 

8.1 

NW 

10.1 

- 

1.8 

W'zN 

8.0 

NzE 

10.8 

WzN 

22.5 

8—  9 

WzS 

9.8 

NWzW 

G.O 

W'zN 

11.0 

NWzW 

9.2 

NNE 

2.1 

SWzW 

7.0 

. 

11.7 

WSW 

24.0 

9—10 

AVSW 

10.7 

- 

G.8 

. 

14.2 

NzW 

8.3 

NNW 

4.1 

NW 

10.0 

NNW 

10.1 

NWzW 

25.2 

10—11 

WzN 

1.3.0 

SWzW 

9.0 

SSW 

15.0 

NNW 

G.O 

. 

3.3 

- 

8.9 

NW 

13.0 

24.2 

11  —  12 

W 

10.0 

WNW 

6.2 

NWzN 

15.0 

NWzW 

10.9 

- 

4.2 

- 

8.7 

NW^zW 

14.2 

In  einer  ku 
srliwereii  BO 

ossal 
wellte 

p.  m. 

(las  Schalenkreuz 

12—   1 

SzW 

,14.8 

NWzW 

8.2 

NNW 

1.3.0 

NWzN 

14.0 

NEzN 

3.5 

NWzW 

11.0 

NW 

12.2 

herunter,  wo 
Schulenarra 

bei  ein 
ab- 

1—   2 

WzS 

14.7 

WN\V 

7.9 

NW 

10.5 

NWzW 

13.0 

NzE 

;i.3 

NW 

9.7 

N 

10.0 

lirach;  sofort 

2—  3 

WNW 

14.1 

NNW 

10.0 

NWzN 

14.0 

WNW 

10.0 

SWzW 

7.0 

NWzN 

S.2 

10.5 

wieder  reparirt. 

3—  4 

S\V-A\ 

15.0 

NWzW 

11.5 

N 

12.9 

NWzW 

16.2 

SW 

8.8 

NWzW 

10.9 

NzW 

10.0 

SWzW 

— 

4—  5 

WzS 

114.1 

- 

12.0 

W^zS 

12.7 

- 

14.1 

WSW 

9.0 

10.7 

_ 

7.4 

. 

26.8 

5—  6 

NWzW 

13.2 

NW 

12.5 

NWzW 

9.9 

- 

13.7 

_ 

8.4 

NW^ 

11.2 

NW 

11.3 

WzS 

24.1 

6—  7 

w^sw 

12.2 

NW^zW 

12.7 

NW 

7.2 

13.3 

W 

10.6 

- 

14.3 

WNW 

lO.l 

WSW 

22.4 

7—  8 

WzS 

9.8 

- 

7.8 

WSW 

6.1 

WNW 

10.4 

SSW 

8.1 

NWzW 

12.0 

. 

10.9 

_ 

24.3 

8—  9 

WSW 

8.1 

WNW 

6.6 

- 

3.7 

NWzW^ 

9.0 

WzS 

4.9 

. 

6.4 

_ 

8.9 

WNW 

21.9 

9—10 

SWzS 

10.8 

NzW 

3.8 

NWzW 

3.5 

- 

9.1 

WzN 

.3.9 

NW 

4.9 

_ 

10.1 

NW/.W 

16.0 

10—11 

WNW 

10.0 

WNW^ 

5.0 

SWzS 

6.2 

9.0 

NWzW 

3.8 

NNW 

6.3 

NzW 

9.8 

SWzS 

12.7 

11  —  12 

WzS 

11.3 

i 

WzN 

G.O 

WNW 

9.0 

NW 

7.9 

3.4 

NW 

5.0 

NzE 

10.7 

WSW 

32* 

8.7 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

IG. 

Stunden 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Ri.lit. 

G. 

Rh'ht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

a.  ni. 
12—  1 

NWzW 

17.3 

WNW 

13.5 

NAVzAV 

12.0 

SAV 

7.0 

NAV 

17.2 

AV 

4.2 

AVSAV 

7.0 

AVSAV 

4.9 

1—  2 

WzN 

15.0 

WSW 

15.5 

NW 

8.0 

- 

10.0 

AVzN 

12.0 

AA'^zN 

2.6 

- 

5.4 

SAV 

4.2 

2—  3 

WSW 

11.0 

SWzW 

17.1 

NzAV 

7.7 

SSAV 

11.2 

NAV 

15.5 

. 

1.0 

AVNAV 

5.0 

SAVzAV 

3.4 

3—  4 

WNW 

14.0 

SW 

14.3 

8.5 

SAVzAV 

6.0 

AVzN 

13.0 

NAVzN 

3.7 

AVSAV 

5.4 

- 

7.9 

4—  r. 

NWzW 

18.0 

WSW 

11.0 

- 

7.4 

AVzN 

6.3 

NAV 

12.3 

W 

4.0 

SAVzAV 

4.8 

AVSW 

3.4 

ü—  0 

NW 

21.0 

- 

13.4 

8.0 

- 

8.0 

AVzN 

14.2 

AVzN 

5.5 

S 

4.8 

AV 

3.0 

0—  7 

WzN 

21.8 

AV 

11.1 

NzE 

G.4 

AVNAV 

12.4 

NAVzAA' 

11.4 

SAVzAV 

9.0 

WSW 

4.9 

AVNAV 

3.9 

7—   8 

NWzW 

14.8 

WNW 

11.5 

. 

7.0 

NAVzAV 

1 .5.4 

- 

11.4 

- 

10.0 

AVzN 

4.3 

NAVzAV 

5.9 

S—   9 

A\'NW 

i3.r. 

WzN 

14.0 

NzAV 

4.4 

NAVzN 

13.0 

AVNAV 

12.5 

- 

9.0 

AVSAV 

5.0 

NW 

7.0 

9—10 

WzN 

13.1 

NNW 

17.2 

NzE 

G.l 

NzAV 

12.1 

- 

12.0 

- 

9.8 

SWzAV 

3.0 

8.2 

10—11 

W 

15.1 

NAVzW 

20.2 

N 

5.G 

NAVzAN' 

15.5 

SAV 

11.3 

WSAV 

11.8 

AV 

6.2 

NNAV 

11.4 

11  —  12 

AVNW 

13.9 

W 

1 8.0 

8.9 

AVNAV 

20.G 

AVNAV 

12.2 

SAVzAV 

11.0 

SzAV 

5.5 

NAVzN 

13.8 

p.  m. 
12—   1 

WNW 

IG.l 

SEzE 

17.8 

N 

8.0 

SSE 

16.5 

AVzS 

8.0 

SAVzS 

11.6 

SzAV 

7.0 

NAVzAV 

12.0 

1—  2 

SzW 

13.0 

AVNW 

IG.l 

NzAV 

4.9 

NAVzAV 

19.0 

AVzN 

11.8 

AV 

10.7 

SSAV 

7.2 

NW 

14.5 

2 —  3 

S.SK 

15.7 

NAA'zAV 

17.0 

NNE 

7.3 

SzE 

18.5 

NAVzAV 

11.2 

SWzAV 

11.7 

- 

8.7 

AVNAV 

13.1 

3—  4 

SWzW 

16.1 

NW 

18.0 

N 

10.0 

AVzN 

14.8 

AVzN 

11.0 

SzE 

10.3 

SAV 

8.3 

NAVzAV 

10.8 

4—  ,'■) 

SSAV 

14.7 

AVzN 

15.7 

NzW 

6.8 

AVzS 

15.0 

NAVzAV 

13.0 

SzAV 

9.9 

SSW 

7.2 

SSAV 

13.8 

:>—  G 

WzN 

15.0 

AVNAV 

15.9 

NNW 

7.0 

SAVzA\- 

13.0 

SAV 

10.0 

NAVzAV 

10.0 

- 

8.4 

AVzN 

13.9 

(!—   7 

W 

Ifi.l 

SzAV 

13.7 

NAVzAV 

5.0 

NNW 

12.2 

AVNAV 

11.0 

SzE 

9.4 

- 

8.2 

AV 

13.9 

7—  .S 

WzS 

15.2 

AVNW 

12.3 

SSAV 

9  9 

NzAV 

11.0 

- 

11.0 

AVzN 

8.0 

SAV 

6.0 

NAVzAV 

14.0 

8—   9 

•SWzS 

18.0 

AVzN 

13.9 

SAVzS 

11.1 

AVzN 

IG.O 

NWzAV 

8.1 

NAVzAA- 

G.7 

SAVzS 

5.8 

- 

13.7 

9  —  10 

W.SW 

IG.G 

NAVzAV 

11.9 

- 

8.5 

AVNW 

19.0 

- 

5.2 

AVSA\' 

7.2 

- 

4.0 

AVzN 

13.1 

10  —  11 

SW-A\ 

16.5 

AVzN 

12.4 

SSW 

11.8 

- 

15.0 

AVzS 

5.9 

- 

7.1 

- 

3.0 

SzAV 

7.2 

11—12 

W 

14.6 

NAVzAV 

13.1 

SAVzS 

9.0 

AVzN 

18.0 

WSAV 

2.9 

AVzS 

6.7 

SAVzAV 

3.8 

AV 

11.5 

Stunden 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Riejjf. 

G. 

Rieht. 

G. 

Rieht. 

6. 

Rieht. 

G. 

Rieljt. 

G. 

Rieht. 

G. 

a.  m. 
12-  1 

NW 

7.2 

WzN 

13.9 

SEzE 

1.3 

NNW 

2.1 

WzN 

4.8 

NW 

15.1 

WzN 

17.0 

NAVzAV 

IG.O 

1-  2 

WzS 

8.3 

AVNAV 

13.8 

- 

1.0 

- 

3.0 

AVNW 

4.8 

WNW 

14.0 

NWzAV 

14.0 

NAV 

13.2 

2—  3 

NzAV 

4.0 

NWzAV 

12.2 

ESE 

0.2 

_ 

1.6 

NAVzAV 

7.0 

NWzAV 

15.2 

NAV 

14.8 

NAVzAV 

12.2 

3-  4 

- 

G.5 

. 

11.2 

- 

0.2 

NAVzN 

2.0 

A\^NAV 

3.3 

AV 

19.8 

NzW 

13.8 

AVNAV 

15.1 

4—  5 

NW 

9.0 

NzAV 

7.0 

0.3 

NNAV 

1.0 

NAVzW 

7.8 

SAVzAV 

16.6 

AV 

11.9 

NAV 

1G.4 

5—  G 

AVNAV 

6.5 

- 

3.0 

- 

O.G 

- 

0.5 

AVNW 

8.0 

- 

14.5 

NAVzAV 

11.0 

- 

15.1 

6—   7 

NW 

8.5 

NAVzN 

4.7 

NEzE 

1.0 

- 

0.5 

NWzAV 

8.G 

NAVzAV 

12.0 

- 

11.0 

NAVzAV 

17.9 

7—  .s 

_ 

12.3 

NzAV 

5.8 

_ 

0  '> 

NzA\- 

2.0 

NAV 

9.1 

AVSW 

14.9 

- 

13.0 

NW 

1G.9 

8—   9 

NAVzN 

1  2.0 

NAV 

5.3 

NNAV 

2.1 

- 

G.9 

- 

13.9 

AVNAV 

12.1 

AVNAV 

15.0 

- 

21.2 

9—10 

NAVzAV 

17.(; 

NWzN 

7.9 

- 

1.2 

N 

3.1 

- 

1G.3 

AVSAV 

1G.5 

NAVzAV 

13.2 

AVNW 

17.0 

10-11 

_ 

18.5 

. 

8.0 

NAVzN 

1.9 

NAVzN 

4.8 

NAVzAV 

12.G 

NE 

13.9 

- 

16.9 

NAVzAV 

18.9 

11—12 

- 

20.7 

NAV 

7.1 

NzAV 

2.0 

NNAV 

7.0 

NW 

11.2 

AVNAV 

17.8 

AVNW 

20.0 

AVzS 

17.3 

]..  m. 
12-    1 

WNAV 

19.0 

NzAV 

8.2 

2.2 

7.2 

11.8 

NAVzAV 

20.4 

NAVzAV 

21.9 

NAVzAV 

17.9 

1—   2 

NWzAA^ 

22.5 

NNW 

9.9 

N 

3.0 

NW 

7.0 

NAVzAV 

12.0 

- 

19.0 

- 

21.0 

SzE 

17.1 

•J 1} 

_ 

19.0 

NNE 

5.2 

- 

2.1 

NNAV 

6.0 

AVNAV 

17.8 

NAV 

19.9 

- 

19.1 

AA'NW 

14.3 

3—  4 

NAV 

16.5 

EzN 

4.3 

2.4 

NAV 

4.4 

- 

20.0 

- 

20.0 

- 

18.0 

AVzN 

13.4 

4—  5 

NWzN 

10.8 

- 

4.1 

NzW 

3.0 

NWzAV 

5.2 

NAV 

20.9 

- 

19.0 

NAV 

18.0 

SAVzAV 

15.8 

5—  G 

NW 

10.0 

EzS 

4.8 

NNAV 

3.8 

_ 

5.9 

AVNAV 

20.0 

NAVzAV 

18.3 

17.2 

AVNAV 

15.0 

G—  7 

NWzAV 

1.3.2 

SEzE 

5.3 

_ 

4.2 

N 

2.8 

NNAV 

17.0 

- 

18.0 

NAVzAV 

17.6 

AVSW 

12.7 

7-  8 

- 

11.9 

SE 

6.2 

- 

3.5 

ENE 

5.0 

WzN 

20.2 

- 

1G.5 

AVNAV 

17.7 

SAVzA\' 

11.2 

8—  9 

NW 

11.6 

SEzE 

5.1 

- 

1.7 

- 

2.5 

- 

21.0 

NW 

19.1 

- 

10.3 

AVzS 

10.4 

9—10 

NNW 

10.2 

EzN 

4.0 

. 

1.0 

NNE 

1.8 

AVNW 

19.9 

AVNAV 

1 9.2 

NWzAV 

12.1 

AVzN 

9.5 

10-11 

AVNW 

10.2 

SEzE 

2.9 

_ 

2.0 

NAVzW 

5.0 

NWzAV 

21.1 

NWzW 

20.1 

NAV 

16.0 

SSW 

lO.G 

11—12 

NAA^zW 

12.3 

" 

2.3 

* 

1.0 

NAV 

5.9 

" 

17.9 

" 

19.0 

AVNAV 

13.1 

" 

10.0 
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25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Stunden 

• 

1 

Kiiht. 

G. 

Rieht. 

G. 

Ui.'lit. 

G. 

Rieht. 

G. 

RIclit. 

G. 

Riiht.         G. 

Rieht.         G. 

a.  lu. 
12—   1 

SSE 

12.1 

WSW 

20.2 

NWzW 

14.6 

NWzW 

11.9 

NzE 

14.0 

1—  2 

WSW 

10.15 

SzW 

20.5 

- 

19.0 

NzW 

9.3 

NNE 

14.8 

— 

— 

— 



■j [\ 

9.1 

WSW 

1G.7 

- 

19.4 

NWzN 

10.1 

16.8 

— 

— 

— 

— 

:)—  4 

_ 

11.0 

WzN 

17.7 

NW 

18. (; 

WzN 

1 1 .0 

- 

18.4 

— 

— 

— 

— 

4—  0 

SWzW 

11  1 

WzS 

20.0 

N\\'zW 

13.6 

NNE 

9.8 

- 

10.6 

- 

— 

— 

— 

;>—  (5 

SW 

8.0 

SW 

15. G 

- 

13.7 

NNW 

10.4 

NEzN 

21.6 

— 

— 

— 

— 

G—  7 

SzE 

9.2 

S 

15.2 

WzS 

13.8 

NW 

9.3 

- 

22.8 

— 

— 

— . 

— 

7—  S 

SW 

9.4 

SW 

19.0 

NWzW 

16.4 

NWzN 

8.0 

NWzW 

1G.2 

— 

— 

— 

— 

s-  ;i 

AVSW 

10.0 

SWzW 

19.2 

WNW 

17.5 

WzN 

6.7 

SSW 

22.0 

— 

--• 

— . 

— 

;i— 10 

NW/W 

6.3 

WzN 

18.8 

NWzW 

19.0 

- 

9.0 

NWzW 

17.3 

— 

— 

— 

10- u 

9.0 

NWzN 

20.0 

NW 

24.2 

WzS 

10.0 

W 

15.5 

— 

— 

— 

— 

11— i-j 

NW 

7.8 

NW 

21.2 

- 

22.3 

WNW 

9.2 

WNW 

16.0 

— 

— 

—  ■ 

— 

r.'—  1 

NWzW 

12.1 

SW 

23.5 

NWzAV 

17.9 

WzS 

10.7 

WzN 

15.1 

1—  •-' 

NzW 

11.2 

WNW 

23.0 

NW 

17.0 

WzN 

10.7 

WNW 

14.0 

— 

— 

— 

— 

2 —  1» 

NW 

11.2 

NWzW 

19.3 

WSW 

13.0 

WNW 

10.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

3—  4 

WNVV 

12.8 

SzW 

25.8 

\VNW 

13.8 

- 

12.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4—  5 

NWzW 

12.2 

SW 

24.4 

SWzW 

12.7 

- 

13.2 

— 

— • 

—            — 

— 

— 

5—  G 

- 

11.1 

WzS 

23,2 

SzK 

14.9 

. 

11.9 

— 

— 

—            — 

— 

— 

G—  7 

NW 

6.2 

NW 

20.1 

NW 

17.0 

- 

11.6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

7—  S 

NzE 

5.6 

WzN 

22.4 

NzW 

13.8 

NWzW 

9.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

8—  9 

N 

7.3 

NWzW 

19.6 

WzN 

10.2 

NWzN 

8.9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

!)  — 10 

NWzW 

9.1 

- 

19.0 

NWzW 

10.3 

- 

9.0 

— 

— 

— 

— 

— 

JU— U 

. 

12.0 

WNW 

1G.2 

NW 

14.0 

- 

7.4 

— 

— ■ 

— 

— 

— 

— 

11  —  12 

SWzW 

18.1 

NW 

16.0 

NWzW 

10.8 

N 

9.4 

~' 

" 
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Beobaclitnngeii  über  den  täglichen  Gang  des  Luftdruckes  auf  Kerguelen-Insel 

(Betsy  Cove). 

Von  den  Seite  224  besprocbenen  Barometer-Beoliaclitnngen  werden  hier  unten  die  Resultate 
angefügt.  Es  wurde  nicht  für  zweckmässig  erachtet,  in  diesem  Falle  —  wie  es  bei  den  Resultaten 
der  Station  Auckland-Insel  geschehen  ist  —  durch  graphische  Interpolation  den  täglichen  Gang  des 
Luftdruckes  abzuleiten,  indem  hier  nur  etwas  mehr  als  die  Hälfte  der  Beobachtungen  zur  Verfügung 
steht,  wie  an  der  genannten  Station,  sich  also  die  immerhin  umfassende  Ai'beit  kaum  verlohnen 
dürfte.  Es  ergiebt  sich  aus  den  vorliegenden  Zahlenwerthen  die  tägliche  Periode  des  Luftdruckes 
mit  ziemlicher  Bestimmtheit. 


Datum 

la 

6a 

8a 

IIa 

Mittag 

IP 

51' 

7l' 

IIP 

111111 

iiini 

111111 

111  lu 

lum 

niiu 

_ 

mm 

mm 

1874, 

Novbr.       1. 

3. 
4. 

— 



— 

Z  ■ 

— 

— 

— 

— 

— 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

j 

1 

— 

— 

— 

760.92 

— 

761.16 

762.25 

762.49 

764.67 

17. 

— 

— 

— 

67.66 

— 

67.06 

67.64 

67.30 

67.83 

18. 

— 

— 

— 

67.07 

. — 

66.92 

65.46 

65.22 

63.18 

19. 

20. 
21. 

— 

— 

— 

55.18 

— 

53.22 

53.00 

53.52 

55.74 

751.19 

753.18 

754.94 

54.97 



54.86 

55.91 

57.15 

58.63 

22. 

.59.27 

60.42 

60.34 

59.32 

— 

58.98 

56.25 

53.77 

48.62 

23. 

49.10 

51.72 

51.95 

52.25 

— 

52.33 

52.29 

52.34 

52.00 

24. 

50.76 

47.60 

47.02 

41.68 

—  - 

38.83 

36.02 

35.46 

34.34 

25. 

33.50 

34.35 

36.68 

39.04 

— 

41.34 

44.95 

47.31 

49.13 

26. 

,50.53 

52.70 

54.03 

55.47 

— 

.56.17 

57.44 

58.28 

58.85 

27. 

58.70 

58.44 

57.47 

56.96 

— 

56.37 

56.88 

58.26 

60.03 

28. 

60.12 

60.18 

59.39 

50.45 

— 

54.13 

51.35 

51.53 

52.37 

29. 

52.98 

55.69 

56.2G 

56.39 

— 

55.70 

53.25 

52.35 

48.10 

30. 

46.84 

42.51 

41.19 

40.21 

— 

— 

47.79 

48.13 

47.57 

Mittel 

51.30 

51.08 

51.93 

54.11 

— 

55.16 

54.32 

54.51 

54.36 

Meteorologisclic  Beobachtungen  auf  der  Kei-f^uelen-Insel. 


255 


Datum 

la 

6;i 

Sa 

!!■' 

Mittag 

IP 

5r 

7P 

IIP 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

1874. 

Dezhr.       1. 

747.17 

747.87 

747.67 

747.51 

747.91     ! 

748.05 

749.23 

750.65 

752.74 

2^ 

55.57 

60.38 

60.48 

61.18 

61.31     1 

61.09 

60.25 

58.49 

56.20 

."». 

53.38 

48.00 

48.10 

48.63 

49.23 

,50.12 

52.60 

53.99 

55.46 

1. 

55.75 

56.66 

57.35 

57..54 

57.35 

57.07 

57.39 

58.18 

59.60 

.'i. 

59.37 

57.56 

56.34 

,55.84 

54.38 

54.06 

48.47 

45.79 

45.30 

(i. 

45.52 

4766 

47.60 

46.79 

46.12 

46.06 

44.60 

— 

44.27 

7. 

44.97 

48.53 

49..50 

50.05 

50.22 

50.20 

49.77 

48.23 

46.39 

8. 

45.32 

43.16 

42.24 

40.41 

39.98 

39.43 

37.14     ' 

36.53 

36.29 

I). 

36.36 

36.46 

36.84 

36.89 

36.88 

36.70 

36.22 

36.38 

36  97 

in. 

38.07 

40.77 

42.25 

44.63 

44.82 

45.31 

46.73 

47..32 

47.24 

11. 

47.13 

— 

44.31 

43.21 

43.06 

43.00 

42.86 

43.46 

43.34 

IJ. 

44.86 

47.56 

48.88 

49.94 

50.24 

51.10 

52.73 

54.01 

56.21 

l:;. 

56.87 

_ 

56.88 

56.58 

56.64 

56.63 

56.00 

55.39 

54.91 

14. 

52.83 

— 

53.14 

53.43 

53.44 

52.90 

51.66 

51.16 

48.30 

\:>. 

45.31 

37.57 

35.49 

34.72 

35.16 

36.00 

40.46 

42.72 

46.39 

iii. 

47.16 

49.18 

48.76 

45.28 

45.18 

45.18 

45.48 

46.34 

47.21 

17. 

47.14 

45.08 

44.97 

45.82 

45.95 

46.00 

47.98 

48.76 

50.76 

18. 

51.90 

51.30 

50.43 

49.14 

48.23 

47.35 

47.12 

48.39 

51.05 

m. 

51.78 

53.35 

53.38 

53.05 

52.65 

52.19 

48.58 

46.95 

44.76 

20. 

43.67 

41.21 

39.65 

38.09 

37.44 

36.90 

34.77 

35.23 

38.16 

21. 

39.66 

41.18 

41.35 

41.00 

40.99 

40.87 

41.54 

42.62 

45.89 

22. 

— 

50.36 

51.75 

53.26 

53.95 

54.50 

56.55 

56.85 

59.26 

23. 

59.69 

60.64 

60.98 

61.12 

60.95 

60.85 

59.99 

59.57 

— 

24. 

56.82 

51.33 

49.05 

45.62 

45.57 

46.07 

47.04 

47.34 

— 

2n. 

— 

— 

48.30 

46.15 

46.02 

46.06 

48.50 

49.67 

49.50 

2t;. 

47.16 

44.12 

41.26 

35.11 

33.98 

32.57 

29.66 

27.98 

23.99 

27. 

— 

26.41 

29.97 

34.18 

34.58 

34.87 

35.90 

37.08 

38.90 

28. 

— 

44.36 

44.56 

45.64 

46.17 

45.96 

47.84 

47.57 

46.22 

29. 

44.94 

43.29 

43.56 

43.78 

43.96 

43.69 

43.40 

43.45 

43.75 

30. 

43.50 

42.55 

42.39 

41.62 

41.08 

41.31 

41.24 

41.58 

42.45 

31. 

41.98 

41.86 

41.61 

41.67 

41.71 

42.56 

43.39 

44.17 

Mittel 

4S..53 

46.61 

47.07 

46.70 

46.62 

46.57 

46.59 

46.84 

46.75 

mm 

nim 

mm 

mm 

mm 

null 

nun 

mm 

mm 

1875 

Januar      1. 

744.57 

745.83 

746.71 

747.82 

747.71 

747.93 

748.97 

749.41 

750.25 

2. 



50.12 

50.54 

51.23 

51.19 

51.26 

51.11 

50.96 

50.91 

3. 

— 

50.76 

50.60 

49.47 

50.43 

50.53 

51.03 

52.55 

53.04 

4. 

— 

52.05 

51.79 

51.04 

50.66 

50.52 

49.06 

48.89 

47.76 

5. 

__ 

43.98 

42.82 

42.85 

43.26 

4,3.63 

46.52 

47.98 

50.75 

0. 

— 

52.25 

53.03 

53.61 

53.51 

53.,54 

52.70 

.52.83 

52.26 

7. 

51.50 

49.75 

48.62 

46.17 

45.35 

44.70 

39.51 

36.89 

32.21 

8. 

28.63 

21.71 

25.65 

31.08 

33.45 

34.08 

38.52 

40.38 

43.77 

9. 

45.26 

42.26 

40.12 

37.54 

36.98 

36.13 

37.54 

— 

40.69 

10. 

42.01 

44.03 

44.72 

45.37 

45.96 

46.31 

— 

48.19 

49.22 

11. 

48.41 

4.3.38 

42.19 

38.99 

38.01 

37.41 

36.31 

37.11 

40.74   . 

12. 

— 

42.39 

41.17 

36.68 

35.73 

35.63 

36.76 

36.89 

36.32 

13. 

36.19 

37.17 

37.83 

38.40 

38.60 

38.65 

.38.05 

38.03 

38.27 

14. 

.38.38 

39.85 

40.70 

42.44 

42.69 

43.25 

45.80 

46.57 

48.86 

1.5. 

49.15 

50.28 

50..57 

51.01 

51.26 

51.39 

52.49 

53.47 

,54.88 

IC. 

— 

5.5.71 

55.45 

54.83 

54.75 

54.22 

.52.18 

51.85 

51.84 

17. 

— 

52.34 

51.95 

50.70 

50.41 

49.81 

49.80 

49.99 

.50.77 

IS. 

— 

51.20 

51.16 

51.10 

51.14 

51.21 

51.99 

52.22 

53.37 

l'J. 

— 

52.89 

52.98 

52.31 

52.03 

51.87 

50.83 

50.38 

49.69 

20. 

49.55 

48.62 

48.37 

47.95 

47.79 

47.80 

47.40 

47.74 

48.19 

21. 

— 

48.49 

47.71 

46.10 

45.45 

44.70 

40.98 

39.25 

37.,58 

22. 

— 

39.63 

40.55 

41.14 

41.23 

41.39 

— 

42.42 

43.23 

23. 

43.4S 

45.20 

4.5.75 

45.99 

45.97 

45.87 

46.29 

46.42 

46.82 

24. 

46.,56 

45.47 

44.96 

44. .54 

44.69 

44.82 

45.57 

46.91 

— 

25. 

— 

54.39 

54.26 

54.24 

54.25 

53.90 

52.60 

51.48 

44.36 

2(j. 

— 

43.23 

42.90 

41.98 

41.60 

— 

1         40.04 

39.99 

40.30 

27. 

— 

37.25 

36.61 

35.07 

34.89 

34.69 

35.78 

37.57 

42.57 

28. 

45.09 

49.92 

51.43 

53.68 

53.66 

53.88 

54.57 

.54.02 

51.34 

29. 

30. 

48.38 

1        36.72 

34.93 

37.56 

— 

37.36 

35.07 

35.03 

37.23 

31. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Mittel 


44.08 


45.75 


45.73 


45.55 


4.5.81 


45.59 


45.46 


45.91 


45.97 
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Meteorologische  Beobachtungen, 


Kergueleu  (Betsy  Cove) 


Barometer 

Psychrometer 

Datum 

reiUizirt  ai 

f  0°  Cels. 

Tages- 
niittel 

4I1  a 

m. 

Oh  a 

m. 

3h  p 

.  m. 

9h  p 

m. 

4''  a.  m. 

91"  a.  m. 

.3'»  p.m. 

gh  p.  m. 

trocken 

feucht 

trocken 

feucht 

trocken 

feucht 

trocken 

feucht 

mm 

mm 

mm 

mm 

lum 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

— 

755.90 

754.88 

— 

— 

— 

— 

4.1 

2.1 

5.8 

3.4 

— 

— 

10 

— 

756.09 

758.33 

— 

— 

— 

— 

4.0 

1.0 

5.7 

2.6 

— 

— 

11 

— 

753.45 

745.31 

— 

— 

— 

— 

0.5 

0.4 

1.2 

1.0 

— 

— 

12 

— 

739.82 

739.57 

— 

— 

— 

— 

6.2 

5.4 

7.8 

5.4 

— 

13 

— 

744.87 

745.76 

742.3 

— 

— 

— 

7.7 

3.8 

4.6 

3.9 

2.6 

2.4 

U 

737.67 

738.58 

738.36 

740.38 

738.7.5 

3.6 

3.4 

5.5 

5.3 

7.0 

6.8 

5.6 

4.6 

U 

74.5.07 

749..54 

754.38 

757.25 

751.56 

2.4 

1.6 

3.5 

2.3 

4.6 

2.5 

1.6 

ohne  Eis 
—  0.4 

IG 

759.48 

760.71 

761.27 

764.31 

761.44 

0.5 

ohne  Eis 
—  0.4 

7.2 

.5.8 

9.2 

6.0 

3.4 

1.8 

17 

766.21 

767.66 

767.64 

767.95 

767.37 

-0.2 

ohne  Eis 
—  0.4 

6.2 

4.6 

6.8 

.5.6 

4.2 

3.8 

18 

767.35 

767.14 

766.40 

763.97 

766.22 

4.0 

3.8 

7.0 

6.8 

9.3 

7.7 

4.0 

3.6 

19 

760.11 

756.99 

752.02 

755.29 

756.10 

4.8 

4.6 

6.3 

5.9 

6.0 

.5.7 

3.5 

1.4 

20 

756.75 

755.04 

752.15 

751.60 

753.89 

2.2 

1.6 

4.3 

3.2 

7.0 

5.6 

4.6 

3.4 

21 

7.52.49 

754.97 

755.63 

757.98 

755.27 

1.7 

0.4 

5.4 

2.0 

:;.4 

1.5 

2.4 

0.1 

22 

760.28 

759.92 

757.99 

752.08 

757.57 

1.5 

0.5 

6.6 

4.0 

7.3 

4.4 

3.1 

2.0 

2.3 

751.28 

752.03 

751.49 

752.05 

751.71 

3.0 

1.5 

7.8 

4.0 

8.8 

4.6 

2.3 

0.4 

24 

748.49 

743.79 

737.71 

734.64 

741.16 

2.4 

2.0 

5.2 

5.1 

,5.7 

5.5 

4.6 

4.5 

2.5 

73.3.84 

737.59 

743.42 

748.51 

740.84 

2.5 

0.8 

5.6 

2.8 

5.9 

2.4 

2.1 

ohup  Eis 

—  0.4 

26 

7.52.29 

754.38 

7.56.75 

758.69 

755.53 

1.6 

1.1 

6.0 

5.0 

8.6 

5.4 

5.0 

3.7 

27 

758.36 

756.88 

756.69 

759.73 

757.92 

3.0 

2.5 

6.0 

4.6 

8.G 

7.3 

6.2 

4.9 

2R 

760.18 

758.88 

751.95 

752.07 

75Ö.77 

2.8 

2.5 

5.5 

4.5 

7.2 

6.8 

6.0 

5.5 

20 

754.84 

756.48 

754.42 

749.68 

753.85 

2.8 

2.6 

5.1 

4.7 

4.8 

4.6 

5.0 

5.0 

.30 

743.08 

740.16 

746.63 

747.89 

744.44 

5.1 

4.8 

5.8 

5.7 

7.0 

4.S 

3.6 

3.1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 



— 

Mittel 

753.40 

753.57 

753.23 

753.77 

753.49 

2.57 

1.94 

5.93 

4.49 

6.89 

5.18 

3.35 

2.76 

Meteorolugische  BeobaLlitmigen  auf  der  Kcrguelen-Insel. 
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angestellt  im  Monat  November  1874. 


Geographische  Lage:  Breite  49°  9,2'  Süd;  Länge  70°  11.2'  Ost  von  Gr. 

Höhe  über  dem  Meere  23,1  m.    Schwere  Korrektion  für  760 :  +  0,28  mm. 


Dunstspanmiiig 


4lia.m.      Oha.m.  !  S^p-m.  i   9l<  p.  m. 


Tages- 
mittel 


Relative   Feuclitiglceit 


4''  a.m.  nh  a.m.  Ulip.  m.'r)''p.  m 


Tages- 
mittel 


Mittlere 
Tages- 
tempe- 
ratur 


Thermograpii 


Ma.N 


Min. 


Mittel 

aus  den 

Extremen 


5.7 
4.7 
4.0 
4:4 
ö.O 

H.2 
4.8 

4.0 

4.2 
4.2 

5.1 

3.9 
4.7 
5.2 
5.3 
5.4 
6.3 


mm 
4.1 

3.2 


4.7 
6.2 

5.5 

6.5 

1 
4.7      I 

6.1      j 

5.4 

6.7 

6.7 
5.1 

3.3 

4.5 
3.8 

6.5 

3.9 
5.4 
5.5 
5.7 
6.2 
6.8 


mm 
4.4 

3.7 


4.8 
5.3 

5.6 
7.3 
4.2 
6.0 
6.1 
6.9 

6.7 
6.0 

4.0 

4.5 
3.8 

6.6 

3.4 
4.8 
6.8 
7.1 
6.2 
.5.1 


5.3 
.5.8 
3.4 
4.3 
ä.S 
5.7 

.3.8 
.5.1 

3.3 

4.6 
3.6 

6.2 

3.1 
.5.2 

5.7 
6.5 
G.5 
5.4 


6.33 
4.25 
5.10 
5.43 
6.30 

5.85 
5.25 

3.65 

4.45 
3.85 

6.10 

3.58 
5.03 
5.80 
6.15 
6.08 
5.90 


97 
85 
83 
96 
97 

97 

89 

77 

82 
74 


70 
91 
91 
94 
96 
95 


'Vn 
68 

52 


98 
88 

86 
97 
80 
80 
76 
85 

94 

82 

49 

62 

48 

98 


64 
54 


96 
67 

89 
98 
67 
70 
82 
79 

96 

79 

68 

59 
46 

98 


o/o 


n/o 


58  i  49 

73  '  58 

79  ,  83 

1 

85  i  94 

94  I  97 

99  69 


96 
85 
66 
73 
93 
93 

65 

81 

59 

81 
66 

98 

59 
80 
81 
93 
100 
92 


94.3 
74.5 
76.5 
S6.S 
88.5 

88.0 
82.8 

63.3 

71.0 

58.5 

96.8 

59.0 
75.5 
8,3.5 
91.5 
96.8 
88.8 


5.43 
3.03 
5.08 
4.25 
6.30 

5.15 
4.53 

3.23 

4.63 

5.48 

4.48 

4.03 
5  53 
5.95 
5.38 
4.43 
5.38 


6.9 
8.2 

6.6 
5.4 

9.7 
6.1 
8.0 
7.0 
9.4 
8.6 

10.2 
7.6 

7.2 

6.8 
10.5 

m.i 

6.3 
7.2 
10.1) 
12.8 
8.7 
H.I 


1.3 
1.6 

0.0 
0.0 

0,0 
2,1 
2.0 
0.2 
—  0.3 
3.6 

3.4 

1.5 

1.7 

0.9 
2.1 

1.6 

2.3 
0.9 
2.9 
2.4 
2.4 
4.3 


4.1 
4.9 

3.3 

2.7 

4.9 
4  1 
5.0 
3.6 
4.6 
6.1 

6.8 
4,6 

4,5 

3.9 
6.3 

5.9 

4.3 
4.1 
6.9 
7.6 
5.6 
5.2 


4.94     I      5  46 


5.62     ,      4,94 


,5.24 


88.6   I    78.8   ,    76.0  \    80.3 


80.95 


4.84 


8.44     I      2.00 


5.24 


t'üiacluuigsrL'isf  ,s.  M,  S.  .iia/.fUe".     V,  Theil:  Meteurulotjie. 
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Forschungsreise  S.  M.  S.   „Gazelle".     V.  Xlieil:  Meteorologie. 


Meteorologische  Beobachtungen, 


Kerguelen  (Betsy  Cove) 


Wind 

Datum 

Richtung 

Stärke 

Mitt- 

4h  a.  m. 

•Ih  a.  m. 

9''  a.  m. 

3h  p.m. 

Oh  p.  m. 

4I1  a.m. 

gl" a.m.  3h p.m. 

)h  p.m. 

Stärke 

1 
Form     j 

1 
Richtung 

Grad 

0 

_ 

WzS 

WSW 

0 
SE 

„ 

_ 

7 

6-5 



6 

— 



— 

10 

— 

S 

- 

— 

2—3 

1—2 

— 

.-> 

— 

— 

u 

— 

ENE 

E 

— 

— 

6 

6—8 

— 

i;.5 

— 

— 

— 

12 
13 

: 

Ton  NW  um- 
gehend auf 
NEzE 
NWzW 

SE 
N-lich 

N-lich 

0—1 
1—0 

1—2 
0—1 

0—1 

1 
0.5 

U 

still 

NW 

still 

SWzW 

0 

0—1 

0 

1 

0.4 

nimb 

10 

15 

SWzW 

SWzS 

SWzW 

SWzS 

5  böig 

6  böig 

4 

3 

4.5 

cum  nimb 

NEzN 

10 

16 

sw 

NWzW 

W 

still 

0—1 

4     1  3—4 

i 

0 

2.0 

cum 

NE 

8 

17 

still 

NNW 

NWzN 

NWzN 

0 

1-0 

5 

2 

1.9 

cum  cir 

— 

6 

18 

NW 

NW 

still 

NWzW 

0—1 

4 

n 

4 

2.1 

cum 

die  unteren 
nach  ENE 

7 

10 

NW 

NWzW 

NWzW 

WzS 

.3—4 

5 

6 

4 

4.6 

cum 

untere  Schicht 

sehr  niedrig 

nach  SE 

fi 

20 

W 

NWzW 

W 

W 

4—5 

6 

9 

7 

6.6 

cum 

E 

8 

21 

WzS 

WSW 

WSW 

SWzW 

5—6 

6—8 

9 

6 

6.9 

cum 

EzN 

5 

22 

WzS 

W 

NW 

WNW 

4 

4 

2 

8 

4.5 

cum 

obere  Schicht 

nach  NE 
untere  nach  E 

7 

23 

SW-lich 

WNW 

SWzW 

W 

0—1 

6-7 

7 

6 

.').0 

str 

NE-lich 

2 

24 

NW 

NWzW 

NNW 

NW 

3 

4 

0—1 

0 

2.4 

cum  nimb 

— 

diesig 
10 

25 

WzS 

W  böig 

SW  böig 

SWzW 

3—4 

5 

5 

5—6 

5.0 

cum 

EzN 

6 

26 

27 

von  SW  auf 
WNW 

NWzN 

w 

NWzW 

NWzW 
NWzW 

NW 

SWzS 

3—4 
4-5 

2 

7 

3 
6 

1 
0—1 

2.4 
4.5 

cum 
cum  nimb 

E-Iich 
SEzS 

9 

7 

28 

EzS 

NW 

NW 

N 

1—2 

3—4 

2 

2 

■.'.:; 

cum 

W-lich 

9 

29 

ESE 

NE 

N 

NzW 

1—2 

1 

1 

0—1 

1.0 

nimb 

diesig 

10 

30 

NWzAV 

WNW 

SW 

NWzW 

7 

5 

7—8 

8 

(;.9 

nimb 

diesig 

10 

— 

— 

—           —      ■      — 

- 

— 

— 

— 

Mittel 

— 

— 

1 

— 

2. 85 

4.18 

4.15 

3..-)(; 

:;.7i 

— 

— 

"•'■ 

Meteorologische  Beobaclitungen  auf  der  Kergueleu-Insel. 
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angestellt  im  Monat  November  1874. 


Geographische  Lage:  Breite  49°  9,2'  Süd;  Länge  70°  11,2  Ost  von  Gr. 

Höhe  über  dem  Meere  23,1m.    Schwere  Korrektion  für  760:  +  0,28  mm. 


Bewölkung 

Mitt- 
lerer 
Grad 
der 

Niedersch 

äge 

Bemerl 

.ungen 

3'>  p.m. 

gh  p.m. 

A.  Nebel 

gii  a.  m. 

Be- 
wöl- 

B. Regen 

C.  Schnee 

Menge 

Solar- 
Radi- 

1 

Ozon 

Form       Richtung 

Grad 

Form 

Richtung 

Grad 

Form 

Richtung 

Grad 

kung 

I).  Hagel 

ation 

cbcm 

cum  nimb       EzN 

7 

cum  nimb 

ENE 

9—10 

— 

— 

— 

8 

Seit  4I1  p.  m. 

— 

32.1 

10 

B  (' 

cum  nimb       N-lich 

9—10 

cum  str 

leichter 

7— S 

— 



— 

8.Ö 

— 

201 

30.7 

12-13 

feiner 

Zug  der  str 

nimb 

nach  E 

E-lich 

nimb 

N-lich  feinev 
niinb  E-lich 

10 

nimb 

— 

10 

— 

— 

— 

10 

C      A 

207 

3Ö.7 

12 

cum 

SW-lich 

6 

cum  nimb 

NW 

9 

— 

— 

— 

7..0 

— 

19SG 

28.5 

11 

nimb 

— 

diesig 
10 

nimb 

— 

10 

nimb 

— 

10 

10 

B 

— 

42.0 

10 

nimb 

— 

10 

- 

— 

10 

cum 

nach  NE 

9 

9.S 

B    A 

419 

32.5 

11 

cum  nimb 

— 

10 

cum 

NEzN 

9 

cum 

NEzN 

8 

9.:; 

272 

25.7 

10 

cum 

SE-lich 

G— 7 

cum 

E-lidi 

f 

cum 

— 

o 

G.I 

4I'  a.  m.  Tliau 

— 

35.8 

8 

cum  cir 

SSE 

7— S 

cum  nimb 

darunter 
feiner  cum 
nachSEzS 

7 

cum 

ESE 

9 

7.4 

4''  a.  m.  Thau 

— 

37.7 

9—10 

cum  s 

SE 

4 

nimb     ,         — 

11) 

cum  nimb 

SEzE 

3 

G.O 

4''  a.  m.  Thau 
4''bisGlip.m.A 

35.5 

10 

nimb 

— 

diesig 
10 

nimb 

— 

diesig 
10 

cum 

EzN    ■ 

7 

8.:; 

l'hau  B 

3G.5 

11—12 

cum 

2  Schich- 
ten über- 
einander 
SEzE 

9 

lum  nimb 

2  Schicht. 
E 

9  —  10 

cum 

Ringe  um 
den  Berg, 
oben  klar 

5 

7.;i 

324 

25.0 

10 

cum 

ENE 

7 

cum  nimb 

ENE 

7 

cum 

NEzE 

8 

u.s 

C 

— 

28.3 

9 

cum  s 

E 

ö 

cum  s 

SE 

diesig 

7 

cum  nimb 

ESE 

9 

7.0 

— 

14J 

31.8 

» 

cum 

ESE 

■j 

cum 

Ringe  um 
den  Horiz. 

2 

cum  s 

Sehr  hoch, 

leise  nach 

E 

4 

•_'.5 

— 

— 

3G.9 

9 

— 

— 

— 

nimb 

— 

diesig 

cum  nimb;    SE-lich 

9 

9.7 

A    B 

100 

35.2 

11 

10 



cum 

E 

t; 

liolie  cum 

NE 

7 

cum 

NEzE 

8 

G.S 

C 

778 

2G.8 

12 

cum  nimb 

E 

s 

cum 

SEzE 

') 

cum 

SE 

1        1 

5.0 

— 

7G 

35.5 

9 

cum  nimb 

SEzE 

9 

nimb 

diesig 

10 

cum 

NE-lich 

7 

8.3 

— 

— 

39.2 

10 

cum 

SE 

10 

Nebel 

Nebel 

11) 

cum 

S 

1        ' 

S..'! 

A  B 

— 

40.5 

11 

nimb 

diesig 

10 

Nebel 

Nebel 

10 

— 

— 

10 

10.0 

B 

Uli 

30.7 

11 

nimb 

diesig 

10 

cum 

NE 

G 

cum  nimb 

SEzE 

diesig 
10 

9.0 

B 

4G50 

14.3 

12—13 

— 

— 

—        ,     — 

—                 — 

— 

— 

Summe 

7374 

— 

— 

— 

- 

7.3 

— 

— 

7.9 

— 

— 

7.3 

7..'i 

- 

— 

— 

— 
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Forschungsreise  S.  M.  S.  „Gazelle".    V.  Theil:  Meteorologie. 


Meteorologische  Beobachtungen, 


Kergueleu  (Betsj^  Cove) 


Datuni 


Barometer 


reduzirt  auf  0°  Gels. 


4I'  a.  m.  I   9'!  a.  m.      3b  p.  m.      9''  p.  m. 


Tages- 
mittel 


Psychrometer 


4h  a. 


trocken  '  feucht 


9h 


trocken  I  feucht 


3h  p.  m. 


trocken 


feucht 


9h  p.m. 


trocken  feucht 


10 
11 


12 


14 
Ij 

IG 
17 
18 
19 

20 

21 
22 

23 
24 

25 
2G 
27 

28 

29 

30 
31 


mm   I    mm 
747.70  '   747.48 


min    I     mui 

748.7G  ,   751.34 


75S.15 

749.15 
75G.30 

758.69 

746.42 
747.42 

743.88 

736.41 


739.49 
744.66 

747.08 


757.58 


741.82 

741.09 
748.81 

760.02 
754.23 

748.99 
745.29 
724.04 


742.09 
743.65 

742.88 
742.32 


760.98 

748.08 
757.22 

755.80 

747.35 
750.01 

741.52 

736.93 


743.38 
743.6G 

748.87 


756.59 


751.SG 

753.4G 

740.G9 

735.18 

748.24 

747.81 

745.13 

745.1G 

751.36 

749.86 

752.73 

753.34 

739.09 

741.21 

751.93 

761.04 
748.00 

747.23 


739.46 
731.36 

745.10 
743.27 

741.91 
741.77 


761.12 


750.81 

745.54 
750.03 

738.34 

73G.35 


746.37 
742.89 

751.84 


7üG.37 

752.47 
738.59 

745.19 
747.16 
746.67 
750.49 

735.66 

741.05 

755.64 

7G0.45 
74G.60 

745.10 
731.39 
735.66 


757.23 


751.64    754.88 
757.01    759,27 


745.42 

743,45 
747.40 

736.39 

736.G2 


747.78 
743.G0 

755.41 


755.32 

750.26 
744.G9 

747.01 
750.11 
749.89 
745.97 

736.99 

744.52 

758.70 

759.07 
748.90 

748.63 
727.14 

737.48 


747.75  74G.97 

743.70  743.60 

i 

741.35  !  742.46 

741.79  !  744.02 


mm 
748.82 

759.37 

750.94 
757.45 


752.68 

745.69 
748.72 

740.03 

736.58 

744,26 
743.70 

750.80 

756.47 

752.01 
739.79 

747.06 
746.89 
749.45 
750.63 

738.39 

741.97 
753.77 

760.15 
749.43 

747.49 
735.82 
732.14 


745.48 
743.56 

742.  L5 

742.48 


4.0 

1.7 

4.3 
3.4 

6.2 

3.5 
1.7 

4.1 


2.1 
4.9 

3.0 


3.6 

5.9 
5.4 


2.0 
2.4 

4.5 
4.6 

4.3 


4.5 

4.8 

3.4 
G.3 

4.7 
4,5 


3.4 

0.3 

4.0 
2.8 

5.8 

1.7 
0.0 

4.0 

1.5 

0.5 
4.4 

1.5 

1.7 
5.7 


2.1 

1.6 

6.6 

6.4 

2.8 

2.2 

3.4 

2.3 

7.0 

1.1 
1.2 

2.7 
3.9 


4.4 
4.4 

3.2 
6.2 

4.5 
4.0 


G.6 

3.4 

8.1 


G.8 

3.8 
3.G 


6.6 

3.0 
5.4 

6.4 

7.0 

5.8 
7.2 

3.7 
7.8 
4.8 
5.1 

6.9 

5.1 
2.7 

6.2 
5.2 

4.4 
7.1 

6.8 

7.1 
7.6 

5.8 
5.8 


3.0 
4.2 

l.G 

6.5 

6.1 

2.8 
2.4 

5.1 

4.7 


2.0 
5.1 

5.0 


5.7 
7.0 

3.6 

G.7 
4.6 
4.8 

6.8 

4.7 
1.9 

5.2 
5.0 

4.3 
7.0 
4.5 

5.7 
7.4 

5.6 
4.8 


5.9 

6.G 

8.2 
9.6 

7.2 

3.7 
5.0 

7.1 

7.2 


9.5 

7.7 

9.4 


8.2 

6.4 

4.2 

3.9 
8.4 
8.5 
6.9 

6.6 

8.4 
4.7 

6.9 
7.0 

8.6 


G.9 

9.4 

7.0 

8.1 
9.3 


3.1 

4.0 

G.7 

G.8 

2.0 
3.2 

G.4 

5.0 


5.8 
5.0 

G.G 


6.5 

6.3 
2.9 

2.4 
6.4 

G.S 
5.7 

6.6 

G.5 

2.0 

5.0 
6.3 

G.9 
7.3 
4.7 


6.6 

G.5 

6.8 
7.1 


1.9 
3.6 


2.9 
6.1 


G.2 

2.2 
3.4 

3,8 

3.0 


3.5 
4.4 

3.3 


5.0 

5.3 
14 

5.9 
4.G 
3.8 
6.0 

4.5 

2.8 

2.8 

4.3 
4.2 

5.2 
6.0 
4.0 


5.2 

5.0 


4.3 
3.8 


0.4 


4.G 

6.0 

0.3 
3.2 

2.8 

1.6 


1.8 
2.G 

1.8 


4.7 

5.1 

0.4 

5.6 
3.4 
2.1 

5.8 

3.2 

1.3 
1.3 

2.9 
3.7 

5.0 

5.8 


4.7 

4.8 

3.6 
2.7 


I 


I 


I 


I 


Mittel  I   747.04  j   746.90  |   746.57  |   747.11 


746.91  I   4.01    3.27  |   5.G8  '  4.81  | 


5.4G|   4.14  j  3.22 
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angestellt  im  Monat  Dezember  1874. 


Geographische  Lage:  Breite  49°  9,2'  Süd;  Länge  70"   11,2'  Ost  von  Gr. 

Hülle  über  dem  Meere  23,1m.    Schwere  Korrektion  für  7G0:  +  0,28  mm. 


Dunstspannung 

Relative  Feuchtigkeit 

Mittlere 

Tages- 

teiiipe- 

ratiir 

Thermograph 

Mittel 

aus  den 

E.xtrenien 

4''  a.ni. 

eha.m. 

31' p.m. 

gl'p.m. 

Tages- 
niittel 

4lia.m. 

gha.in. 

1 
3lip.m.  9l'p.ni. 

Tage.<- 
mittel 

Max. 

.Min. 

mm 
0.41 

mm 
4.31 

mm 
3.99 

mm 
3.TG 

iiiiii 
4.37 

9(') 

"/o 
66 

59     1     73 

% 
72.0 

4.25 

.S.5 

O.*' 

5.85 

3.79 

4.72 

4.53 

4.!)4 

4.. VI 

75 

64 

62          85 

71.5 

4.G3 

7.1 

1.4 

4  25 

5.87 
5.17 

4.01 
6.21 

4.89 
5.64 

4.!)C. 
5.41 

4.!i:; 
.'i.C.l 

9(; 

911 

70 

78 

Gl 
62 

90 

78 

79.3 
77.(1 

4.70 
0.80 

8.1 
10.4 

3.1 

2.8 

5.G0 
G.GO 

G.59 

6.56 

7.08 

6.:;) 

6.7i; 

94 

90 

94 

97 

93.8 

G.GO 

11.8 

4.7 

8.25 

4.0Ü 
3.,")2 

4.92 
4.67 

4.22 
4.65 

3.49 
.5.57 

4.17 
4.G0 

7*) 
(-.9 

83 
80 

72 
72 

66 
97 

72.8 
79.5 

3.3(1 
3.43 

7.7 
G.3 

2.9 

1.(1 

5.30 
3.65 

ü.DS 

6.43 

G.7U 

4.92 

G.Ol 

98 

98 

90 

83 

92.3 

5.05 

7.5 

1.3 

4.40 

4.58 

5.43 

5.14 

4.27 

4.8G 

85 

73 

69 

76 

75.8 

4.78 

7.4 

0.8 

4.10 

3.74 
5.89 

4.62 
6.32 

4.65 
4.85 

4.1.^ 
4.4(1 

4.29 
.').37 

71 

92 

83 
95 

53 
62 

72 
71 

69.8 
80.0 

4.53 

5.60 

8.0 
10.0 

1.9 

1.8 

4.95 
5.90 

4.17 

5.62 

5.57 

4.2!) 

4.91 

74 

79 

G3 

75 

72.8 

5.53 

8.9 

2.7 

5.80 

4.01 

5.50 

6.16 

6.16 

:,Ai: 

G9 

74 

77 

95 

78.8 

5.95 

10.3 

0.5 

5.40 

G.66 

6.72 

7.01 

6.36 

('..(;9 

95 

99 

99 

97 

97.5 

5.85 

8.3 

4.5 

G.40 

6.54 

7.29 

4.81 

4.06 

•j.C.S 

99 

98 

79 

82 

89.5 

4.55 

G.G 

4.3 

5.45 

4.78 

5.80 

4.51 

6.56 

5.41 

91 

98 

75 

96 

90.0 

3.90 

8.4 

0.2 

4.30 

6.99 

6.61 

5.94 

5.07 

G.15 

98 

85 

73 

81 

84.3 

6.85 

9.2 

2.0 

ä.GO 

4.92 

6.16 

6.32 

4.27 

.■|.42 

89 

97 

77 

72 

8.3.S 

4.98 

8.G 

2.0 

5.30 

4.69 

6.1S 

6.07 

6.70 

.).91 

82 

95 

83 

97 

89.3 

5.35 

9.2 

2.3 

5.75 

7.29 

7.26 

7.20 

4.94 

G.G7 

98 

99 

100 

79 

94.0 

6.30 

7.4 

3.0 

5.20 

4.36 
4.22 

6.09 
4.72 

6.05 
3.65 

4.11 
4.11 

.'i.l.'i 
4. IS 

84 
79 

94 
85 

74 
57 

74 
74 

81.5 

73.8 

4.58 
3.15 

7.5 

8.4 

1.9 
1.2 

4.70 
4.S0 

4.42 

5.57 

5.96 
6.32 

5.32 
6.65 

4.74 
5.59 

.-..ll 

i;.(i3 

71 
89 

85 
97 

73 
89 

77 
92 

76.5 
91.8 

5.48 
5.25 

7.0 
7.5 

2.0 
3.9 

4.50 
5.70 

5.43 

6.09 

6.36 

6.32 

G.(l5 

89 

98 

77 

97 

90.3 

5.63 

7.0 

3.8 

5.40 

6.14 

7.35 

7.51 

6.70 

G.93 

98 

99 

99 

97 

98.3 

6.25 

9.1 

3.9 

6.50 

5.96 

4.89 

5.05 

5.50 

5.35 

94 

67 

69 

92 

80.5 

5.63 

7.4 

4.4 

5.90 

5.57 

5.96 

5.57 

6.02 

5.78 

97 

80 

63 

92 

83.0 

6.28 

7.2 

2.5 

4.85 

6.95 

7.51 

6.86 

6.25 

G.S9 

99 

98 

92 

97 

96.5 

G.48 

9.7 

3.4 

6.55 

6.14 

6.61 

6.56 

5.43 

G.19 

97 

97 

82 

89 

91.3 

5.73 

7.9 

3.8 

3.85 

5.73 

5.78 

G.IG 

4.83 

5.G3 

92 

85 

1     71           82 

82.5 

5.85 

9.1 

2.8 

3.95 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—          — 

— 

— 

— 

— 

— 

5.33 

5.89 

5.67 

5.18 

5.52 

87.5 

86.7 

1    75.1 

84.7 

83.5 

5.27 

8.31 

2.58 

5.44 
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Meteorologische  Beobachtungen, 


Kerguelen  (Betsy  Cove) 


Wind 

Datum 

Riehtun 

ff 

Stärke 

Mitt- 

4'»  a.m. 

4I1  a.  m. 

9I'  a.m. 

3''  p.  m. 

9I1  p.  m. 

4I1  a.  ni. 

9'ia.m.'3l'p.ni.  ghp.m. 

lere 

Stärke 

Form 

Richtung 

Grad 

1 

WNW 

NWzWböig 

WzN  böig 

WzN  böig 

7 

9 

9 

9 

8.5 

cum  nimb 

ESE 

7 

2 

WSW 

WNW 

NWzW 

böia; 

NAVzW 

böig 

2—3 

3—4 

3 

7 

4.0 

cum  nimb 

in  2  Schichten 
ENE 

9 

3 

NWböis; 

WNW 

w' 

WzN 

7 

7 

4 

5-G 

.'j.9 

nimb 

SE 

10 

4 

NWzW 

NW 

NWzW 

NW 

4 

2 

4 

1 

■-.S 

oljen  str 
cum 
str  c 

am  Hoi-izont 
SElich 

8 

5 

von  W  umgehend 
;mf  NW 

NWbOig 

WNW 

NWzW 

böig 

1 

7-8 

7 

8 

5.9 

cum  nimb 

in  2  Schicliten, 

untere  ^ehrniedr. 

ESE 

in  SE 
(lie.sig 

7 

G 

NWzW 

NW 

ESE 

SWzS 

3 

3 

3-4 

3 

::.i 

cum  nimb 

NEzE 

10 

7 

SWzW 

NW 

NWzW 

NW 

1—2 

3 

7 

( 

4.r, 

cum 

N  El  ich 

7 

8 

NWzN 

NWzN 

NWzW 

SEzS 

5 

3 

3-4 

1—0 

3.0 

nimb 

— 

10 

9 

WzS 

NW 

N 

SEzS 

3—4 

3 

1 

3 

2.G 

oben  cir 

unten 
cum  nimb 

cir  fest 
Elich 

4 

10 

SW 

WSW 

WzN 

WNW 

1—2 

3 

5 

G 

3.9 

cum 

NE 

9 

11 

NWzW 

NWzW 

WNW 

AVNW 

7—8 

7—8 

7 

8—9 

7.G 

nimb 

SEzE 

s.   (liesig 
10 

12 

WzN 

w 

WzN 

W 

ü— G 

6 

4-5 

1—2 

4.4 

cum 

EzS 

G 

13 

NW 

NWzN 

NW 

NW 

2 

5— G 

4 

3-4 

3.8 

cum  cir 

SE 

7—8 

14 

NWzW 

NWzW 

NWzN 

NWlioh 

7—8 

3 

3-4 

1-0 

3.9 

— 

— 

10 

10 

NEzN 

NW 

WzS 

WzN 

3 

4 

7  böig 

7  böig 

5.3 

nimb 

— 

10 

IG 

W 

NWzW 

WNW 

böig 

NWzW- 
böig 

0 

8 

9 

9 

T.s 

oben    cir 
unten  cum 

E 

7 

17 

NWzWböig 

NWzW 

WNW 

WzN 

8 

"7 

7 

5 

Ci.S 

nimb 

SEzE 

s.  iliesig 
10 

IS 

Still 

NW 

WzN 

W'zN 

0 

4 

G     i        7 

4.;; 

cum  ni 

Elicb 

3 

19 

WNW 

NW 

NzW 

NNW 

G 

ö 

5 

5-G 

5.1 

1  um 

ESE 

G 

•2Ü 

NWzW 

N 

NNW 

AVzN 

4  —  0 

4 

3 

5 

4.1 

nimb 

sehr  diesig 

10 

21 

WzN 

NWzW 

WNW 

WzS 

3 

ü 

6 

2 

4.(1 

cum 

EzS 

5 

22 

\VzN 

W 

SWzS 

W 

1-2 

5 

1 

1—2 

2.3 

am  Horizont 
cum 

EzS 

3 

23 

WNW 

NW 

NWzAV 

NWzN 

1  —  0 

2 

5 

5 

ö.i 

cum 

ESE 

1 

24 

NNE 

NEzN 

NW 

N^VzW 

3 

7—8 

5 

4 

4.9 

nimb 

SSW 

10 

25 

NWzW 

NWzW 

WNW 

NW 

G 

G 

8  böig 

1 

5.3 

luni 

SEzE 

5 

2G 

NW 

NNE 

NWzW 

NW 

2 

ü 

6-7 

0—1 

3.  j 

nimb 

— 

diesig 
10 

27 

sehr  büiy 
WNW 

sehr  biiig 
WNW 

selir  böig 
WNW 

WNW 

11 

9—10 

10 

3 

S.4 

im 
i'Um  nimb 

W  sehr  dies 
ESE 

g 
8 

28 

WNW 

böig 
WNW 

böig 
WzN 

böig 
NWzW 

5 

8 

8 

8 

4  .0 

cum 

ESE 

4 

29 

br.ig 
NWzW 

b.lig 
NWzW 

NAVzW 

NWzW 

& 

6—7 

7 

3 

5.4 

nimb 

SEzE 

diesig 
10 

30 

NWzW 

NWzW 

KNE 

ENE 

1 

1        0-1 

1.1 

nimb 

SEzE 

10 

31 

NW 

NWzW 

W 

W 

4 

G 

G        3—4 

4.9 

cum  ni 

SE 

10 

— 

— 

— 

— 

—     1     —     :     _ 

— 

1 

— 

Alitti-I 

— 

— 

— 

— 

4.1a 

Ü.18 

5.37 

4.34 

4.77 

— 

— 

7.63 
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angestellt  im  Monat  Dezember  1874. 


Geographische  Lage:  Breite  40°  9,2'  Süd;  Länge  70°  11,2'  Ost  von  Gr. 

Höhe  über  dem  Meere  23,1m.    .Schwere  Korrektion   für  760:  +  0,28  mm. 


Bewölkung 


0'"  a.  m. 


Form      Richtung    Grad 


3^  p.  m. 


!  1 

Form     I  Richtung    Grad 


d>>  p.  m. 


Form      Richtung  '  Grad 


:=      « 


Niederschläge 


A.  Nebel 

B.  Regen 

C.  Schnee 

D.  Hat;cl 


Menge 


Bemerkungen 

Solar-  j 
Radi-  '   Ozon 
ation 


nimb 


nimb 


cum 
nimb 


cum  nimb 

nimb 
nimb 


ohen  nimb 
unten  cum 


cum 
cum 

cum 
nimb 

nimb 


nimb 


cum 
nimb 


SEzE 
ESE 


cum      I      ESE 
cum  s  S£ 


rmu  ninit»         8E 

cum  nimb        SE 
cum      j       SE 


SE 


ENE 
SEzE 


SEzS 

SE 

SEzE 
SEzE 

SE 


SEzE 
E 

SE 


ESE 

ESE 
SEzE 

SEzK 
SEzE 


10 


in  SK 
i.   diesig 

8 

0—10 

10 

!.   rliesip 
10 


0 

s.  diesig 

10 

(i 


um  nimb  EzS 

lumnimb  SEzE 

um  nimb  E 

cum      i  SEzE- 


iiiniLi 


KSK 


■um  nimb     WNW 
iura  nimb       SEzE 


10 
10 


10 

s.  diesig 
10 

10 

10 
10 

■1 

0 

1 

s.   diesig 

10 

sehr 

diesig 

10 
diesig 

10 


10 

10 
10 
8.Ü3 


um  nimb       EzN 


str  cum 

hoch 

str  cumni 

amHorizont 

cum 

nimb 


cum 
cum 

cum 
nimb 


2  Schicht. 

cum 

cum 


9 

7—8 


diesig 
10 
10 
10 


cum  nimb]       EzS         diesig 
!  9—10 
cum  nimb'      SEzE  in 


cum  SEzE 

'Hin  uimb       .Slich  0 


cum  EzS 

cum  ESE 

EzS         im \V 
diesig 

(: 
cum  cir  I        SE  9—10 

10 
10 


ESE 
ESE 
EzS 


ESE 
NEzE 

SEzE 
SE 

ESE 


ESE 

EzS 
SEzE 


oben  fest 

unt.WSW 

E 


7 
8 
.3 

10 
10 


cum 
cum 


cum 
nimb 


EzS 
SE 


—  10 

NEzN        9—10 

—  s.  diesi 

10 
NW  lieh  7 


cum  cir 
cum 


nimb 


sehr  niedrig 

nimb 
cum  nimb 


10 


3 

10 


cum 
cum 

cum  ni 
;iniiIüri/,ulU 

cum 

im  E  sehr 

dicke 

cum  ni 


cum  ni 

nimb 


NWzN 


ESE 
ESE 


SE 

EzS 

SEzE 
EzS 

EzS 

Elich 

EzN 
E 

SEzE 
SE 


ESE 

SEzE 
SEzE 

AVSW 


0 


10 

am 
Horiz. 

3 

■>.  diesig 

10 

7 

3 

10 


3 
H  — 7 


10 


10 


9 
10 


-'1  - 


7.i.0 


8.4 

s.s 
(1.1) 

s.s 
o.s 


c 

I! 


10.0 

s.:i 


l.s 

9.0 

8.8 
3.8 

3.4 

7..'i 


10.0 


5.3 

lO.fl 

9.0 

8.3 
■J40.S 


B  A 
A   1! 


B 

B 


oll   fj 

Staub   ß 


4''-    81'   B 

.-icit   101'  B 

A_B 

B  I 

bald  nach    3'' 
B  CD  Böen  | 

B  1 

Ih— li'4.ö'  B 

A 

.ih  A  6li  B 

B 

A  B 

21'  B 


B_ 
B 

B_B 

seit  10l>  20' B 

ll'i  20' 

C  D  Böen 

41' 35'  u.lihSO' 

B  Böen 

B_ 

seit  101130' 

fein  B 

feinrer  B 

41'  D  Böe 

B 

.Summe 


cbcm 
312 


304 


liS 

1182 
82 

4 
215 


1052 
2870 

38 

849 

19 

40 

4000 

1271 
24 

42 
5 

932 
1542 
3160 

189 

1070 

414 

124 
1981 8 


32.8 
34.2 


23.4 
25.3 


13 

10 

12 
0 

12 

13 
10 


33.3  !  12—13 
33.2  I        0 


34.1   I    8—9 
36.7  ;      11 


33.5 

37.1 

35.7 
0.9 

31.3 
32.6 
26.2 

32.8 

31.6 

25.G 
31.9 

30.4 
31.1 

30.4 
30.3 
11.5 

32.3 

33.1 

31.8 
34.5 


11 
11 

11 
11 
10 

0 


11—12 

10 

8 


8 
11 


12 


13 


12 


10 

10 


11—12 


2ß4 
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Meteorologische  Beobachtungen, 


Kerguelen  (Betsy 

Cüve) 

Barometer 

Psychrometer 

Datum 

reduzirt  auf  0°  Gels. 

Tages- 
mittel 

4h  a 

.  m. 

9h  a 

.  m. 

3h   p 

.  ni. 

9h  p 

m. 

4h  a.  m. 

9''  a.  m. 

31"  p.m. 

9h   p.m. 

trocken 

feucht 

trocken 

feucht 

trocken 

feucht 

trocken 

feucht 

1 

mm 
745.14 

mm 
746.83 

mm 
748.62 

mm 
740.93 

min 
747.63 

0 

4.2 

o 
3.1 

o 
6.6 

o 

3.6 

0 

6.9 

o 

4.0 

o 

3.1 

o 

1.3 

2 

749.72 

751.15 

751.48 

7.50.84 

7.50.80 

3.6 

2.3 

6.0 

4.6 

6.5 

4.0 

5.6 

4.6 

3 

751.24 

749.94 

750.44 

752.97 

751.15 

6.3 

5.3 

8.2 

7.0 

10.1 

8.1 

5.6 

3.4 

4 

752.28 

751.84 

749.65 

748.39 

750.54 

5.1 

4.9 

6.0 

5.8 

8.6 

8.0 

6.3 

6.1 

5 

744.70 

742.60 

744.82 

749.47 

745.40 

6.8 

6.6 

8.8 

8.8 

11.9 

8.6 

4.3 

2.6 

6 

751.39 

753.20 

753.12 

753.88 

752.90 

5.0 

4.0 

8.4 

6.0 

8.5 

8.2 

6.1 

5.8 

7 

749.73 

747.94 

742.30 

734.56 

743.63 

6.3 

6.2 

6.8 

6.6 

7.4 

7.2 

6.5 

6.4 

8 

723.97 

728.02 

736.90 

742.30 

732.80 

5.8 

5.6 

4.0 

3.6 

6.9 

3.9 

3.3 

1.0 

9 

743.28 

739.70 

736.60 

739.58 

739.79 

4.2 

3.4 

5.8 

5.6 

7.7 

5.7 

4.3 

2.4 

10 

743.08 

744.83 

747.53 

749.28 

746.18 

2.7 

1.4 

7.4 

5.0 

7.5 

4.5 

4.1 

3.2 

n 

745.68 

740.94 

736.67 

738.58 

740.47 

4.6 

4.2 

5.4 

4.8 

5.4 

5.0 

3.6 

2.4 

1-2 

742.60 

739.91 

736.29 

736.42 

738.81 

2.1 

1.0 

3.0 

2.4 

6.8 

5.1 

4.6 

3.8 

13 

736.47 

738.09 

738.49 

738.26 

737.83 

3.7 

2.6 

6.8 

5.6 

6.9 

6.1 

3,0 

2.1 

14 

738.78 

741.22 

744.35 

747.92 

743.07 

1.8 

0.6 

.5.8 

3.8 

8.1 

4.7 

3.1 

1.6 

15 

749.91 

750.56 

752.20 

754.30 

751.74 

2.5 

1.1 

4.8 

2.8 

5.4 

2.5 

2.9 

1.5 

16 

755.63 

755.54 

753.25 

751.83 

754.06 

2.8 

0.8 

6.6 

5.4 

6.6 

5.4 

5.3 

3.9 

17 

752.34 

751.42 

749.94 

750.43 

751.03 

4.8 

3.8 

6.8 

5.0 

7.0 

6.1 

6.4 

5.8 

18 

7.50.91 

751.09 

751.43 

753.29 

751.68 

5.7 

5.3 

6.8 

6.2 

7.7 

6.5 

4.6 

3.5 

19 

20 

752.82 
748.60 

752.73 
748.26 

751.23 

747.37 

7.30.19 
747.90 

751.74 
748.03 

3.4 
4.7 

2.5 
4.5 

4.S 
7.2 

4.4 

7.0 

7.1 

7.9 

6.5 

7.3 

5.3 
6.1 

5.0 
5.6 

21 

748.52 

746.91 

741.86 

737.67 

743.74 

4.0 

3.2 

.5.6 

5.4 

6.5 

6.3 

6.6 

6.4 

22 

737.87 

740.66 

741.70 

742.72 

740.74 

6.5 

5.4 

7.4 

6.0 

8.4 

7.0 

5.0 

4.4 

23 

743.71 

745.63 

746.13 

746.67 

745.54 

4.5 

2.8 

7.4 

5.2 

8.3 

6.3 

4.0 

2.8 

24 

746.01 

744.81 

745.23 

748.30 

746.09 

4.6 

4.1 

4.8 

3.8 

7.0 

5.5 

4.4 

3.1 

25 
26 

7.52.73 
742.06 

754.44 

742.59 

753.56 
740.54 

748.24 

740.38 

752.24 
741.39 

4.6 
6.0 

2.2 
4.4 

.5.2 

8.5 

4.2 

6.6 

7.3 
9.4 

5.2 
7.1 

5.1 
5.2 

4.9 
3.6 

27 

737.72 

736.36 

735.23 

740.11 

737.36 

4.8 

3.9 

6.5 

4.3 

6.9 

6.4 

4.0 

2.4 

28 
29 

747.77 
742.46 

752.43 
735.98 

754.80 
736.32 

753.43 
735.90 

752.11 
737.67 

3.2 
4.6 

2.1 
4.4 

6.3 

5.7 

4.1 
4.1 

6.6 
6.6 



4.4 
5.3 



4.7 
3.4 

3.6 
2.0 

Mittel 

745.76 

— 
745.71 

745.45 

745.99 

745.73 

4.44 



3.51 



6.32 

5.09 

7.51 

5.92 

4.71 

3.63 

Meteorologische  Beobachtungen  auf  der  Kerguelen-Insel. 
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angestellt  im  Monat  Januar  1875. 


Geographische  Lag«:  Breite  49°  9,2'  Süd:   Länge  70°   11,2  Ost  von  Gr. 

Höhe  über  dem  Meere  23,1m.    Schwere  Korrektion  für  760:  +  0,28  mm. 


Dunstspannung 

Relative  Feuchtigkeit 

Mittlere 
Tages- 
tenipe- 
ratiir 

Thermometrograph 

Mittel 
aus  den 

E.Ntremen 

4''a.ra. 

n'i  a.m.      3I1  p.m. 

9I1  p.  m. 

Tages- 
mittel 

4I'  a.  m. 

911  a.m. 

3l'p.m. 

9lip.iii. 

Tages- 
inittel 

Max. 

Min. 

111111 
5.01 

iinii 

4.10 

MIHI 

4.36 

IIIHI 

3.92 

Ulm 
4.35 

82 

57 

59 

69 

(Ui'.'s 

5  !•.'(! 

9.4 

■i.d 

5.70 

4.58 

5.46 

5.48 

5.68 

5.30 

78 

79 

77 

85 

79.8 

.5,4:; 

8.9 

2.6 

.5.75 

(;.(Mi 

(;.7n 

6.84 

4.49 

6.01 

86 

.      83 

75 

67 

7  7.5 

7,55 

8.1 

3,0 

5.55 

(;.;i(i 

6.70 

7.60 

6.84 

6.86 

97 

97           92 

98 

:ii;.o 

i;.5ii 

1(1. s 

4.6 

7.70 

7.08 

8.37 

6.34 

4.47 

6.57 

98 

100 

62 

73 

83.3 

S,O0 

8.7 

4.8 

6.75 

.5.4:) 

.■).4S 

7.88 

6.63 

6.36 

84 

(;7 

96 

96 

S5.S 

7,11(1 

1 3.5 

3.0 

8,25 

6.00 

7.08      '       7.40 

7.06 

6.90 

:i9 

98 

98 

99 

!IS.5 

6,75 

9.3 

4.6 

6.95 

6.61 

5.62           4.24 

3..52 

5.00 

97 

93 

57 

61 

77.0 

5.0(1 

7.9 

5.8 

6.85 

ö.:iO 

6.61            .5.62 

4.27 

5.45 

87 

97 

72 

70 

81.5 

5,511 

7.9 

2,4 

5.15 

4.24 

5.01            4.411 

5. 1  7 

4.73 

77 

66           59 

85 

71.8 

5,43 

9.0 

1.1) 

5.45 

.3.87 

6.00            6.211 

-l.r.7 

5.(;:i 

:i4 

91           94 

80 

89.8 

4.75 

9.0 

2.3 

5,65 

4.22 

5.03     1      5.50 

5.46 

5.05 

so 

90 

76 

87 

83.3 

4,12 

7.4 

1.8 

4.60 

4.81 

6.02     ,      6.50 

4.72 

5.51 

82 

82 

88 

85 

84.2 

5.10 

9.1 

1.6 

5.35 

4.01 

4.78           4.33 

4.20 

4.33 

78 

70 

55 

74 

69.3 

4,7(1 

8.4 

1.2 

4.80 

4.08 

4.36 

.3.74 

4.22 

4.10 

74 

68 

56 

76 

68.5 

3,9(1 

8.9 

1.4 

5.15 

0.63 

Ö.'.U           5.94 

5.17 

5.17 

(<(\ 

83 

83 

78 

77.5 

5.3(1 

6.4 

2.1 

4.25 

.j.;34 

5.;i9           6.45 

6.47 

5.91 

84 

74 

87 

91 

84.0 

(i.25 

9.0 

2,4 

5,70 

6.36 

6.66           {;.45 

.5.17 

6.16 

94 

91 

83 

82 

87.5 

6.211 

8.3 

4.2 

6.25 

4.89 
6.11 

5,96            (i.Sl 
7.29            7.22 

6.27 
6.43 

5.98 
6.76 

85 
97 

94 
98 

91 
92 

96 
93 

91.5 
95.0 

5.15 
6,4'^ 

8.9 
7.2 

3.0 
3.0 

5,95 
5.10 

5.23 

6.47            6.95 

6.99 

6.41 

87 

97 

98 

98 

95.0 

5,(17 

9.5 

3.8 

6  65 

6.00 

6.09            (5.59 

5.85 

6.13 

84 

80 

81 

90 

8.3.8 

6  .«,". 

6.9 

3.8 

5.35 

4.51 

5.26            .5.91 

4.81 

5.12 

( ■) 

69 

73 

8(1 

73.7 

(■.,115 

9.7 

3  9 

6.80 

.5.78 

5.:!4            .5.82 

4.89 

5.46 

92 

84 

78 

79 

83.3 

,1  2(1 

8.5 

2,8 

5.65 

3.90 
5.52 

5.. 50           5.32 
6.11            6.09 

6.30 
4.92 

5.26 
5.66 

62 
76 

84          70 
74          70 

97 

75 

78.2 
73.8 

5.55 
7,2s 

10.2 

3  1 
3.9 

6.25 
7.05 

.5.46 

4.85           6.81 

4.44 

5.39 

86 

68 

93 

73i 

SO.II 

.5 . ,  1  ■  t 

'.1.7 

4.8 

7.25 

4..56 
6.07 

4.78           4.89 
5.14            5.85 

5.21 
4.40 

4.86 
5.37 

81 
97 

68 
76 

68 
81 

8-J 
76 

74. S 
82.5 

5.2(1 
5.08 

8.6 
9.6 

2.5 
3.1 

5.55 
6.35 

— 

-               — 

- 

— 

—     '     — 

- 

- 

— 

- 

- 

— 

5.27 

5.80 

.5.99 

5.26 

5.5s 

84.7 

82.0 

78.0 

S2.6 

81,85 

5.75 

8.90 

3.08 

5.99 
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Forschungsreise  S.  M.  S.  , Gazelle".     V.  Theil:  Meteorolugie. 


Meteorologisclie  Beobachtungen, 


Kerguelen  (Betsy  Cove) 


Wind 

Datum 

Richtung 

Stärke 

Mitt- 

4h a.  m. 

lere 

^h  a.  m. 

Oh  a.  m. 

3h  p.m. 

9h  p.m. 

4*1  a.  m. 

9ha.m. 

3*  p.m. 

9h  p.m. 

Stärke 

Form 

Richtung 

Grad 

1 

WzN 

W 

W 

WSW 

4-5 

4 

7 

3 

4.6 

cum  ni 

EzS 

8 

2 

WzSböig 

NW 

NW 

WNW 

4 

3 

4 

2-3 

3.4 

cum  ni 

im  West  il 
EzN 

esig 
9 

3 

WNW 

WNW 

WNW 

Still 

3-4 

5—6 

6 

0 

."..S 

euni  ni 

im  West  diesig 

ESE 

9 

4 

NWzW 

NWzW 

WNW 

NAA^zW 

5 

4-5 

5 

3-4 

4.5 

ninib 

SEzE 

diesig 
10 

5 

WzN 

WNW 

SWzS 

W 

2-3 

2-3 

1 

1 

1.8 

— 

Nebel 

10 

6 

von  WNW 

auf  Nlich 

WSW 

NW 

WNW 

O-l 

3 

3 

0 

3.1 

cum 

E 

6 

7 

NNW 

NNE 

N 

NWzW 

3 

5—6 

5 

4— ö 

i.-i 

— 

Nebel 

10 

8 

sehr  böig 
NW 

sehr  böig 
WSW 

sehr  böig 
WSW 

sehr  böig 
W 

8-9 

10—11 

10—11 

D 

9.ti 

- 

Nebel 

10 

9 

WNW 

WNW 

sehr  böig 
NWzW 

sehr  böig 
W 

7 

7 

7—8 

S 

7.4 

«iini  ni 

ESE 

9—10 

10 

WzS 

WzN 

böig 
WNW 

WNW 

(i 

6 

7—8 

6-5 

6.3 

cum 

EzN 

4 

11 

NzW 

NzW 

NNE 

SWzS 

2—3 

1—2 

4 

4 

:;.o 

uinib 

— 

sehrdies. 
10 

12 

WSW 

NWzW 

WzS 

WNW 

4 

6—7 

8 

8 

6.6 

cum 

ESE 

7 

13 

WNW 

WNW 

WNW 

NWzW 

7 

6 

4-5 

4 

5.4 

im 
cum 

West  diesig 
ESE 

5 

14 

WzS 

WSW 

WzS 

WzS 

2—3 

4 

6 

3 

3.9 

cum 

EzN 

6 

16 

WzS 

WSW 

SWzS 

SWzS 

1—2 

2 

3 

2 

2.1 

cum 

EzN 

9 

16 

WSW 

NW 

NWzW 

NWzW 

1 

2 

5-6 

7 

3.9 

cum 

j:ne 

9—10 

17 

NWzW 

böig 
NWzW 

WNW 

NWzW 

•} 

7 

8 

5 

5.8 

cumnimb 

SEzE 

8 

18 

NWzW 

NWzN 

EzS 

SEzK 

3 

2 

2 

1  —  2 

2.1 

ninibeum 

SEzE 

7 

19 

Still 

NNW 

N 

Still 

0 

0—1 

0-1 

0 

0.:'. 

uiniix'uni 

cum  aus  ESE 

10 

20 

NWzN 

NzW 

NWzN 

ENE 

0-1 

1 

2 

0-1 

1.0 

ci  str  c 

SEzS 

3 

21 

WNW 

NWzW 

böig 
WNW 

böig 
WNW 

2-3 

6—7 

8 

8—9 

6.4 

niiubcuni 

E.SE 

9 

22 

WzN 

WzN 

WNW 

NWzW 

S 

7 

7—8 

8 

7.6 

cum 

im  West  ( 
EzS 

lick 

7 

23 

WNW 

WNW 

NWzW 

WNW 

7 

7 

8 

5-6 

6.9 

cum 

ESE 

6 

24 

WNW 

NWzW 

WNW 

WzN 

7 

8—9 

6 

5 

6.6 

l'UUl 

ESE 

10 

25 

WSW 

WSW 

NW 

N 

4—5 

3-4 

5 

3 

4.0 

cum 

ENE 

1 

2G 

WSWböig 

Wböig 

sehr  böig 
W 

sehr  böig 
WzN 

9—10 

9 

9 

8—9 

9.0 

cum 

ENE 

iiliiHorz. 

1 

27 

WNWböig 

WNWböig 

WzN  böig 

Wböig 

8 

8 

6—7 

6 

7.1 

cum  ni 

ESE 

10 

28 

WNWbüig 

WNW 

WNW 

NWzN 

4—5 

3 

4 

4 

3.9 

cum 

ESE 

7 

2P 

XNE 

sehr  böig 
WzN 

NWzW 

sw 

S 

9 

■'i 

0—1 

5.6 

nimb 

— 

10 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

— 

— 

— 

Mittel 

— 

— 

— 

— 

4.43 

5.02 

5.48 

4.24 

4.S0 

— 

— 

7.59 

Metüorulugisehe  Beobachtungen  auf  der  Kcrgiielcu-Iiisel. 
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angestellt  im  Monat  Januar  1875. 


Geographiselie  Lage:  Breite  49°   9,'2'  Süd;   Länge  70°    11, '2  Ost  von  Gr. 

Hülle  über  dem  Meere  "23,1  rn.    Seliwere  Korrektion  für  7G0 :  +  0,28  mm . 


Bewölkung 

•T3 

Niederschläge 

Bemerkungen 

91'  a.ni. 

3I>  p.m. 

ab  p.m. 

A.  Nebel 

B.  Regen 

Menge 

Solar- 
Radi-  ' 

Ozon 

1 

^       jf 

C.  Schnee 

D.  Hagel 

Form 

Richtung 

Grad 

Form 

Richtung  j  Grad 

Form 

Richtung 

Grad 

S     '" 

ation 

cbciu 

o 

cum  ni 

K 

0 

cum 

E 

' 

2  Schicht, 
cum 

obere  sehr 
hoch 
ENE 

7 

7.<i 

Gl'  feine  B 

seit  11h  C-u.D- 

Böen 

90 

35.2 

11 

cum 

SE 

8—9 

cum 

ESE 

9 

cum  s 

ESE 

:, 

7.il 

Staub-B 

58 

42 

G 

32.3 

9 

lir euni  s 

ESE 

5— C 

am  Hiiriz. 

ESE 

4 

am  Horiz. 

— 

0—1 

4..S 



25.2 

10 

cum  s 

str 

" 

Nebel 

10 

" 

Nebel 

10 

Nebel 

10 

ID.O 

Gl'  A,  A,  A, 
41'  B  ~~ 

32.8 

11 

— 

Nebel 

10 

cir  s,  cum 

teststebeiut 
NEzN 

G 

am  Horiz. 
cum 

— 

1 

0.8 

A,  B,  A, 
121'— 12h  45' 

B 
.\  u.  feiner  B, 

147G 

22.0 

11  —  12 

eliui 

ENE 

1—2 



Nebel 

10 

Nebel 

10 

G.;i 

8 

40.0 

12 

feiner  B 

A 

nimb 

SSW 

sehrdies. 
10 

— 

Nebel 

10 

~" 

Nebel 

10 

10.0 

A;  fehler  B, 
~A,  B,  A 

— 

85.1 

12 

cum  ni 

ENE 

s 

cum 

ImuptsäL'lil.  im  Horiz. 
ENE             G 

cum 

E 

3 

C.8 

A   u.  B,  C,  B 

Böen 

1454 

12.8 

13 

— 

Nebel 

10 

cum 

SEzE         7  —  8 

cum 

E 

am  Horz. 

7.8 

A,  B 

in  20h 

31.3 

12 

4 

60 

euni 

EzS 

2 

cum 

ESE 

4 

cum 

ESE 

1 

2.S 

21'  U-Böen 

38G 

33.4 

9—10 

nimb 

— 

sehrdies. 
10 

cum  ni 

SSW 

diesit; 

10  ' 

cum 

NEzN 

8 

9.i 

feiner  B, 
B 

90 

33.5 

12 

cum  ni 

SEzE 

10 

im  \\'est 
cum 

sehr  dick 
EzN 

i 

im   \\ 

cum 

est  sehr  d 
ESE 

ick 
9 

s.:; 

B 

105G 

17.4 

12—13 

cum 

ESE 

0 

cum 

ESE 

9 

cum 

SEzE 

im  Horz 
3 

5.7 

B 
B-Böen 

390 

35.G 

11  —  12 

cum 

ENE 

5 

cum 

EzN 

)S 

cum 

EzN 

9 

7.0 

12h    D-  u.  C- 

30Ü 

33.2 

9—10 

Böcn 

cum 

ENE 

9 

cum 

NEzE           9 

cum 

NEzN 

9-10 

9.1 

Gh  C-Böen 

24 

36.2 

9 

12h   c-  u.  D- 

Böen 

cum  ni 

SE 

9 

cum 

SEzE 

8-9 

nimb  cum 

SEzE 

10 

9.3 

ö''  einige 
Tropfen  B 

8 

24.9 

9—10 

cum  ni 

SEzE 

9—10 

2  Schicht, 
nimb 

ESE 

diesig 
10 

cum 

SEzE 

8 

8.9 

101' bis  ich  15' 
B 

2 

3 1 .0 

9—10 

nimb 

in 

nimb 

WzN           :i 

nimb 

10 

9.0 

Gh  A 
9h  45'— 121»  B 
seit  10h  fein.  B 

4 

32.7 

11 

nimb 

— 

10 

niuib 

— 

10 

niuib 

10 

10.0 

seit  81'  B  u.  A 

224 

2G.7 

9 

— 

Nebel 

10 

nimb  cum 

SEzS 

10),.,- 

cum  ui 

\\SW 

10 

7.4 

am  E-S-W- 

274 

15.2 

12 

Horizont  A 

A  B 

nimb 

SEzE 

10 

— 

Nebel 

10 

nimb 

sehr  dies 

g   1(1 

9.8 

81'— 91'  B  A 
A  B 

82 

30.0 

12 

cum 

EzS 

ö 

cum 

im  West  diesig 

cum 

SEzE 

4 

,'j.O 

11h  bis  11h  20' 

350 

1G.5 

13 

ESE 

4 

B 

cum 

ESE 

'^ 

cum 

SEzE 

3 

cum 

ESE 

3 

3,8 

5''  B-Böe 

8h  bis  8h  30' B 

48 

34.S 

12 

cum 

SEzE 

9 

cum 

im  West  sei 

ESE 

ir  diesig 
9—10 

cum 

EzS 

7 

8.9 

8h4ü'B-Böe,B 

24 

34.6 

9—10 

cum 

ENE 

5 

cum 

SE 

7 

nimb 

— 

10 

Ü.8 

seit  51»  30'  B 

52 

3G.0 

10—11 

cum 

E 

4 

cum 

E 

4 

cum 

EzS 

4 

3.3 

101'  B 

G87 

34.8 

12-13 

cum 

ESE 

S 

im 

cum 

West  diesi 
EzS 

g 
9—10 

cum 

E 

3-4 

7.S 

B 

lOh  B-Böe 

2h  15'B-Büe 

889 

35.1 

11  —  12 

cum 

ESE 

5 

cum 

ESE 

9—10 

cum  s 

SEzS 

10 

7.9 

.■^eit   11h   B 

78 

37.5 

9 

cum 

EzS 

') 

cum  s 

SEzE 

1       ^ 

cum 

NE 

1-2 

j.4 

B 

lolo 

3G.0 

12 

— 

— 

— 

— 

—       :    — 

— 

— 

— 

— 

Summe 

9172 

— 

— 

— 

— 

7.28 

— 

— 

7.76 

— 

— 

G.69 

7.33 

— 

— 

— 

— 
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V.  Die  meteorologischen  Beobachtungen  auf  den  Auckland-Insehi 

(Terror  Cove). 

p]s  kann  \vo]\\  mit  Beziehung  auf  die  Erklärungen  i'ilier  Instrumente  und  Art  der  Beoliachtung 
an  der  Station  in  Terror  Cnvp  auf  Das  verwiesen  werden,  was  in  den  einleitenden  Bemerkungen  zur 
Station  auf  der  Kerguelen -Insel  ausgeführt  worden  ist.  Dem  dort  Gesagten  ist  das  Nachfolgende, 
sich  im  Besonderen  auf  die  Station  Terror  Cove  Beziehende  hinzuzufügen. 

Da  die  Expeditions- Mitglieder  auf  der  Reise  nach  der  Station  auf  den  Auckland -Inseln 
Melbourne  berührten,  so  konnten  die  Instrumente  an  dem  dortigen  Observatorium  verglichen 
werden,  so  dass  ein  Anschluss  der  Beobachtungen  auf  Terror  Cove  mit  jenen  in  Melbourne  erzielt 
werden  konnte.  Es  ist  wohl  hier  der  Ort,  dem  Direktor  des  Observatoriums  in  Melbourne,  Herrn 
R.  EUery,  und  seinem  Assistenten,  Herrn  C.  Moerlin,  für  das  freundliche  Entgegenkommen  in  dieser 
Angelegenheit  den  verbindlichsten  Dank  auszuspiechen. 

Da  während  nahezu  der  ganzen  Epoche,  ü))er  welche  sich  die  meteorologischen  Beobachtungen 
d(>r  Station  der  Kaiserlichen  Marine  ausdehnten,  auch  Beobachtungen  in  dem  Observatorium  der  Kom- 
mission für  den  Durchgang  der  Venus  1S74  angestellt  worden  sind,  so  beiinden  wir  uns  in  der 
günstigen  Lage,  eine  Reihe  von  Konti'ol- Beobachtungen  vor  uns  liegen  zu  haben,  während  gleich- 
zeitig hin  und  wieder  wichtige  Ergänzungen  durch  diese  zweifache  Arbeit  in  den  einzelnen  Beob- 
achtungsreihen und  Diskussionen  geliefert  worden  sind.  Besonders  verdanken  wir  der  freundlichen 
Unterstützung  des  Heri'u  Dr.  W.  Schur  (jetzt  Professor  in  Göttingen)  eine  Reihe  wichtiger  und  ein- 
gehender Untersuchungen  über  die  Weithe  und  das  ^"erhalten  der  meteorologischen  Elemente.  Ein 
Theil  dieser  Arbeiten  ist  schon  in  den  Annalen  der  Hydrographie  und  Maritimen  Meteorologie, 
VIl.  Jahrgang  1879,  Seite  471  u.  ft'.  und  ferner  in  der  Zeitschrift  der  Oesterreichischeu  Gesellschaft  für 
Meteorologie  1878,  Seite  198  —  200,  veröffentlicht  worden,  weshalb  auch  nur  an  dieser  Stelle  die  ein- 
gehenderen Untersuchungen  übei-  das  Klima  der  Auckland-Inseln  zum  Alidrucke  kommen. 

An  anderer  Stelle  wurde  schon  erwähnt,  dass  die  meteorologische  Station  der  Kaiserlichen 
Adiniialität  unter  der  Leitung  des  Herrn  Kapitänlieutenants  Becks  stand,  dem  der  Herr  Unterlieutenant 
zur  See  Siegl  als  Assistent  beigegeben  war. 

Lage  der  Beobachtungs-Station  auf  den  Auckland-Inseln. 

Die  geographische  Position  der  Beobachtungs- Station  war:  50°  32'  südlicher  Breite  und 
166°  f)'  östlicher  Länge  von  Greenwich.  Das  Barometei'  befand  sich  ?).0  ra  ülier  dem  mittleren 
Meeresspiegel;  die  Höhe  der  Thermometer  über  dem  Boden  betrug  1.1  m. 

Die  Station  zur  Beobachtung  des  Venus-Durchganges  auf  den  Auckland-Inseln  lag  am  Ende 
eines  von  Osten  her  tief  in  die  Hauptinsel  einschneidenden  Hafens,  Port  Ross  genannt,  am  Ausflusse 
eines  von  den  Bergen  im  Westen  herabströmenden  Baches  und  etwa  2  m  über  dem  Wasserspiegel  des 
Hafens.  Von  der  Station  aus  hatte  man  nach  Osten  den  Blick  auf  den  Hafen  und  —  durch  eine 
Wasserstrasse  zwischen  den  vorgelegenen  niedrigen  Inseln  hindurch  —  auf  das  freie  Meer,  nach  Westen 
auf  die  bis  zu  einer  Höhe  von  4Ü0  m  sanft   ansteigenden  und  nach  der  anderen  Seite  schrofl"  in  das 


Meteorologische  Beobachtungen  auf  den  Aucklanil-Inseln  (Tenor  Cove).  269 

Meer  lierahlallencien  ITook(>i-  liiUs;  iiacli  Norden  hin  crholi  sich  unmittelbar  hinter  dem  Wolnilianse 
eine  Bergiuasse  von  etwa  120  m  Höhe,  die  den  ITaCen  von  der  Nordkiiste  der  Insel  schied,  und  nach 
Süden  —  jenseits  des  Baches  —  schob  sich  eine  niedrigere  Erhöhung;  in  den  Hafen  hinein,  wodurch 
das  Ende  desselben  in  zwei  Jauchten  zerlegt  wurde;,  (li(;  den  Namen  Erebiis-  und  Terror  (!ov(!  ITilirteii. 
Die  Station  lag  an  Terror  Cove  und  von  der  südlicheren  Erebus  Cove  erstreckte  sich  ein  Arm,  der 
Lanrie  harbour,  viel  tiefer  in  das  Land  bis  nahe  zum  Grate  der  lauggestreckten  Insel  hinein. 

Ueber  die  Aufstellung  der  meteorologischen  Instrumente  der  astronomischen  und  der  naiitisciien 
Al)theilung  der  Expedition  ist  Folgendes  zu  bemerken:  Die  beiden  Quecksilber -Barometer  und  das 
Registrir-Barometer  hingen  im  lieiiachbarten  Zimmer  des  durch  einen  Ofen  geheizten  Wohnhauses, 
etwa  2  m  über  dem  Spiegel  des  Hafens;  das  Thermometer-Häuschen  der  astronomischen  Abtheilung 
stand  südlich  und  das  der  nautischen  ostlich  vom  Wdhnhause,  und  der  Windmesser  war  auf  dem  First 
des  einstöckigen  tiebäudes  angebiacht. 

Die  Verwerthung  der  Beobachtungen. 

Auch  in  diesem  Falle,  ähnlich  wie  in  jenem  von  Kerguelen,  wurde  von  einer  Yerwerthung 
der  Resultate  der  Registrir- Apparate  Abstand  genommen,  obgleich  ziendich  vollständige  Reihen  der 
Barographen-Aufzeichnungen  vorlagen.  Auch  die  Anemometer -Aufzeichnungen,  welche  für  Kerguelen 
nahezu  vollständig  zum  Abdrucke  gelangen  konnten.  blei))en  liei  der  vorliegenden  Besprechung  zu- 
nächst unberücksichtigt.  Es  kann  hier  nicht  die  Stelle  sein,  des  Näheren  auf  die  hierfür  bestimmenden 
Gründe  einzugehen,  und  wird  nur  bemerkt,  dass  bei  einer  eventuellen  Untersuchung  über  einzelne 
Phänomene  diese  Registrirungen  sich  als  sehr  nützlich  erweisen  werden.  Eine  solche  Untersuchung 
muss,  wie  schon  erwähnt,  einer  späteren  Gelegenheit  vorbehalten  bleiben. 

Die  vorliegenden  vier  Tabellen  für  die  Monate  November.  Dezember  1874,  Januar  und 
Februar  1S75  enthalten  unter  Beachtung  der  eben  gegebenen  Erklärungen  die  folgenden  meteoro- 
logischen, bezw.  klimatologischen  Angaben. 

Die  erste  Ilauptkolumne,  überschrieben  Barometer,  enthält  den  Luftdruck  in  Millimetern 
für  die  Stunden  4a,  9a,  3p  und  9p  und  das  rohe  Mittel  aus  diesen  vier  Stunden  für  jeden  Tag  der  Be- 
obachtung. Am  Kusse  der  Kolumne  sind  die  Mittelwerthe  für  die  einzelnen  Stunden  und  ebenso  der 
Mittelwert!)  für  den  Monat  eingetragen.  Diese  sämmtlichen  Angaben  sind  nicht  auf  das  Meeresniveau 
und  nicht  auf  die  Normalschwere  für  45°  der  Breite  reduzirt.  Die  für  diese  letztere  Reduktion  er- 
Ibrdei'iichen  Angaben  betimlen  sich  am  Kopfe  einer  jeden  Tabelle  eingetragen. 

Die  zweite  Hauptkolumne  enthält  die  Temperatur  der  Luft  für  die  Stunden  4a,  9ii,  lly  u.  9p, 
sowie  das  rohe  Mittel  für  den  Tag.  Die  Monatsmittel  für  jede  Stunde  und  für  das  rohe  Mittel  sind 
am  Fusse  jeder  Unterkolumne  zu  finden. 

Die  dritte  Hau})tkolumne  zeigt  für  dieselben  Stunden  die  Dunstspannung,  berechnet  aus 
den  Psychrometer -Angaben  nach  den  Tafeln  von  Jelinek.  Es  wurde  auch  eine  Reihe  von  direkten 
Tliaupuukts-Bestimmungen  ausgeführt  mittelst  des  Konden.sations-Hjgrometers  nach  Regnault;  die 
Lücken  darin  sind  aber  zu  erheblich,  als  dass  es  sich  verlohnen  würde,  die  einzelnen  Beobachtungen 
hier  zum  Abdruck  zu  bringen  oder  eine  Diskussion  derselben  vorzunehmen. 

Die  vierte  Hauptkolumne  enthält  die  wahre  Windrichtung  und  die  Stärke  des  Windes 
nach  der  Beaufort" sehen  Skala  für  die  Stunden  4:i,  9:i,  ?,\'  und  üp,  sowie  das  Mittel  der  Windstärke 
aus  den  vier  Beobachtungen;  die  Mittelwerthe  der  Windstärken  sind  am  Fusse  der  Kolumne  au- 
gegeben. 
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Die  fiinlte  Ilauptkolumne.  Für  die  vier  Beobachtungsstundeu  sind  Form  und  Zug  der 
oberen  Wolken,  iielist  dem  Grade  der  Bewölkung  (0 — 10),  eingetragen.  Pas  i-olie  Mittel  des  Grades 
l'i'ir  die  Bewölkung  befindet  sifli  in  ciuev  weiteren  Kolumne. 

Die  sechste  Hauptkolunine  entbält  die  Niederschläge;  dabei  ist  der  Charakter  des  Nieder- 
schlages durch  die  am  Kopfe  angegelicnen  Buchstaben  gekennzeichnet,  die  Dauer  durch  Unterstreichen 
ganz  in  derselben  Weise  wie  bei  den  Beobachtungen  auf  Kerguelen  angegeben.  Der  Betrag  des 
Niederschlages  ist  in  Kul)ikcentimeter  gegeben  und,  da  das  Auffanggefäss  ganz  von  gleicher  Grösse 
und  Qualität,  wie  jenes  auf  der  Kerguelen-Station  verwendete  war,  so  kann  mit  Beziehung  auf  die 
Eediiktion  des  Kubikmaasses  auf  Höhe  in  Millimeter  auf  das  verwiesen  werden,  was  bei  Gelegenheit 
der  Besprechung  der  Station  Kerguelen  und  deren  Beobachtungs-Ergebnisse  gesagt  worden  ist. 

Eine  weitere  Haujjtkolumne  giebt  die  Temperatur  des  Meeres  zu  den  Beobachtungs- 
stundeu 4a,  Da,  3p  und  9i>,  sowie  das  rohe  Mittel  für  den  Tag.  Auch  die  Mittel  für  die  einzelnen 
Stunden  und  den  Monat  sind  am  Fusse  der  Kolumne  eingetragen. 

In  der  letzten  Kolumne  befinden  sich  die  Angaben  des  Ozonometers  eingetragen  und  zwar 
sind  in  den  meisten  Fällen  zwei  Wertlie  gegeben,  die  sich  auf  verschiedene  Aufstellungsorte  des 
Kästchens,  worin  die  Papierstreifen  exponirt  wurden,  beziehen.  Die  Gattung  des  Papiei'S  war  ganz 
dieselbe,  wie  jene  auf  Kerguelen  benutzte.  Der  Werth  dieser  Beobachtungen  ist,  wie  ja  allgemein 
angenommen  wird,  ein  sehr  fraglicher,  da  die  Ergelmisse  viel  zu  sehr  von  dem  lienutzten  Papiere, 
dem  Aufstellungsort  und  dem  Grad  des  Luftwechsels,  sowie  von  der  Feuchtigkeit  abhängig  sind. 

Die  Kolumne  „Bemerkungen"  ist  hier  nicht  ausgefüllt  worden,  da  es,  wie  im  Falle  der 
Besprechung  der  Verwerthung  der  Beobachtungen  von  Kerguelen,  zweckmässig  erschien,  die  Bemerkungen 
in  besonderem  Abschnitte  folgen  zu  lassen,  obgleich  dieselben  in  dem  vorliegenden  Falle  sehr  dürftig  sind. 

Die  Solar-Maximum-Radiations-Thormometer-Angaben  wurden  nicht  verwerthet,  weil 
dieselben  nicht  in  gleicher  Weise,  wie  es  die  Instruktion  verlangte,  abgelesen  und  wieder  eingestellt 
worden  zu  sein  scheinen.  Eine  Erklärung  der  in  den  Journalen  eingetragenen  Werthe,  ihre  Bedeutung 
findet  sich  unter  den  Bemerkungen  nicht. 

Bemerkungen  zu  den  meteorologischen  Tabellen. 

November  1874. 

8.  Der  Regenmesser  war  am  Vormittage  durch  einen  Zufall  geöffnet  worden,  und  konnte  die  Regen- 
menge deshall)  nicht  genau  gemessen  werden;  da  es  viel  geregnet  hatte,  wurden  2000  ccm 
angenommen. 

9.  Morgens  Reif  und  einige  Eisbildungen.  Luft  sehr  ruhig  und  der  Himmel  bis  auf  eine  grosse 
Wolkenbank  im  Osten  vollständig  klar. 

10.  Um  IC'  a.  m.  fand  sich  der  Regenmesser  wieder  geöffnet  vor.  Regenmenge  bis  dahin  ungefähr 
1200  ccm. 

11.  Die  Uhr  des  Anemometers  blieb  von  8''  15  l)is  9''  50  a.  m.  stehen,  der  Grund  des  Stehenbleibens 
war  nicht  aufzufinden.  —  Die  Uhr  des  Registrir-Barometers  blieb  um  8''  p.  m.  stehen  und  wurde 
um  9''  wieder  in  Gang  gebracht.  Die  Ursache  dieser  Unregelmässigkeit  gleichfalls  unbestimmbar. 
—  Die  Uhr  des  Anemometers  blieb  von  2''  15  liis  4''  30  p.  m.  stehen.  Grund  unauflindbar.  Der 
Hagelfall  war  so  bedeutend,  dass  eine  grössere  Quantität  Eis  gesammelt  und  die  Koi'rektion  der 
Thermometer  für  den  Nullpunkt  bestimmt  werden  koimte.     Die  Resultate  waren: 

Normal-Thermometer    1  .     .     .     .     —  0.25° 
Normal-Thermometer  II  .     .     .     .     —  0.30 
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Novcmher  1874.  ScLwiiig.  TLermoiuetcr    1    ...     —  0.5°  (zerl)r.) 

Schwing.  Thcniiometer  II     .     .  —  0.3 

Hygr.-Tberuioiueter    I      ....     —  0.2 

Hygr. -Thermometer  II     ...     .     —  0.2 

Psychrom.-Thermometer  (neu)  J    .     —  0.28 

Psycbrom. -Thermometer  (neu)  II    .     —  0.28 

Maxim.  Thermometer -|-  0.05 

Quelleu-Thermometer -    0.2 

Die  Uhr  de^;  Fhithmessers  blieb  von  11''  45  a.  m.  bis  4''  45  p.  m.  .stehen. 
12.    Die  Uhr  des  Anemometei's  blieb  von  2''  15  a  ni.  bis  9''  20  a.  m.  stehen. 

Vom  13.  bis  14.  verlor  die  Fluthmesser-Uhr  45  Minuten.  Die  Anemometer-Uhr  lilieb  um  4''  45  a  m. 
bis  12''  Mittags  stehen,  wurde  dann  abgenommen  und  gründlich  nachgesehen  und  um  5''  \i.  m. 
wieder  aufgestellt.     Die  Fluthmesser-Uhr  wurde  ebenfalls  regulirt. 

Täglich  Mühe  und  Arbeit  mit  den  Uhi-en  des  Anemometers  und  Fluthmessers.  Erstere 
blieb  am  l'K  und  20.  ohne  sichtliche,  bezw.  auffindbare  Ursache  stehen.  Auch  war  der  Papier- 
streifen  am  17.,  19.  und  20.  abgerissen,  theils  weil  die  Rolle  schief  stand,  theils  weil  Feuchtig- 
keit an  das  Papier  gekommen  und  das  Dach  trotz  aller  Mühe  nicht  dicht  zu  bekommen  war.  Die 
Uhr  des  Fluthmessers  verliert  täglich  45  Minuten,  am  21.  nur  30  Minuten.  Ein  Stellen  des 
Registrirzeigers  hatte  auf  den  Gang  der  Uhr  gar  keinen  Einfluss.  Am  20.  wurde  versucht,  das 
Gehwerk  durch  Anhängen  eines  Steines  von  etwa  l',-  liis  2  Pfund  Gewicht  zu  vergrössern. 

21.  Ein  zweiter  Stein  wurde  angehängt.  Für  das  Hygrometer  wurde  durch  Gefälligkeit  des  Herrn 
Photographen  eine  kleine  Quantität  Aether  verwendbar,  um  einmal  den  Apparat  bis  zur  oberen 
Fläche  des  dünnen  Platingefässes  zu  füllen. 

22.  Klarer  Sonnenschein.    See  fing  an,  unruhig  zu  werden. 

25.  Um  IP  p.  m.  blielj  die  Anemometer-Uhr  stehen. 

26.  Um  Mittag  wurde  die  Anemometer-Uhr  in  Ordnung  geluachl,  blieb  aber  \un  1''  15  liis  ."!''  45  p.  m. 
wieder  stehen.  Das  Sonnen-Max. -Thei'mometer  wurde  durch  Unvursiclitigkeit  liei-aligeworfen  und 
konnte  erst  am  27.  wieder  aufgestellt  werden. 

28.    Die  Anemometer-Uhr  blieli  von  9''  a.  m.  bis  12''  a.  m    stehen. 

Dezember  1874. 

4.  Die  Uhr  des  Anemometers  stand  viin  5''  30  bis  9''   15  und  am 

5.  ebenfalls    von    5''  30    bis   9''    15,    ausserdem    aber    noch    vun    l(i''    15    bis    12''-      Ursache    in    allen 
Fällen  völlig  unerklärlich. 

10.    Durch  den  Ostwind  Braudung  am  Ufer. 
26.-28.     Sehr  böiges  Wetter. 

30.  Der  Hahn  des  Regenmessers  fand  sich  aufgedreht,  so  dass  die  an  diesem  Tage  sicher  bedeutende 
Regenmenge  nicht  bestimmt  «erden  ktuinte. 

Januar   1S75. 

15.    Sehr  starker  Nebel 

31.  Um  9''  p.  m.  zeigte  sich  am  südlichen  Himmel  ein  heller  Schein,  der  für  ein  schwaches  Pular- 
licht  gehalten  wurde,  besonders  da  im  Reginne  des  Phänomens  einige  schwache  Strahlen  bemerkt 
wurden.  Da  aber  dasselbe  um  9''  45  durch  eine  schwarze  dicke  Wolkenliank  verdeckt  wurde 
und  später  nichts  mehr  bemerkt  werden  konnte,  da  ferner  die  magnetischen  Insti'umente  keine 
Störung  zeigten,  muss  angenommen  werden,  dass  es  nur  der  sehr  schwache  Anfang  eines  Polar- 
lichtes gewesen  sei. 
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Auckland-Inseln 


Datum 

Barometer  rctluzirt  auf  0° 

Temperatur  der  Luft 

Dun 

stspannuug 

Riehtung  und 

Stärke  des 

AVindes 

4''a.m.'9'ia.m. 

Shp.m.  ghp.m.  Mittel 

4h 

9h 

3l> 

9"    'Mittel 

4h 

9h 

3h 

9h 
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4h  a.  m.  '   Oh   a.  m.       3h  n.  n 

.     Oh  p. m. 

1 

1 

a.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m.  1 

a.  m. 

a.  m. 

p.  m. 

p.  m. 

mm        mm 

mm        mm        mm 

°C 

°C 

°C 

°C 

°C 
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mm 

mm 

mm 

mm 

- 

(!. 

729.70  732.32j  737.2G,  742.83  735.5.') 

7.6 

9.4 

8.1 

4.6 

7.42 

6.69 

7.99 

6.18 

5.34 

6.55 

\V         6  WNW  lOJ  W 

9 

AV          3 

7. 

41.53,    39.801    39.71     42.02)    40.77 
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8.33 
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W         2i  WSW 
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5 

AV          3 

8. 
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5.56 
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9. 
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3'N           1 
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7.59 
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NW      3,  W 

2  WSAV 
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11. 
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2.S 

5.4 

6.2 

5.6 

5.00 

4.83 

4.86 

5.40 

5.56 

5.16 

AV         6  WN\\- 

s'yv 

7;  AV          0 

l-.>. 

47.25,    49.85     52.38'    54.35'    5o.;)4 

8.0 

9.1 

11.7 

0.1  1   9.48 

7.34 

7.04 

8.88 

7.93 

S.02 

WNW  10  W 

8J  W 

71  W          6 
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8.81 
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5 
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0.05 
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1  w 

3 

NAV       2 

lö. 
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Breite:  50°   ?>'i'  S.     Länge:   1C6°   5'  Ost  v.  Greenw.    Schwere  Korrektion  für  "OOmni:  +  0.40  mm.    Höhe  über  dem  Meere:  3.0  m. 
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Februar  1875. 
10.    Um  S*"  p.  111.  und  am 
13.    um  4''  und  9''  a.  m.  und   um   3''  p.  ni.   konnte   die  Teaiperatur  des  Thaupunktes  nicht  bestimmt 

werden,  weil  die  Luft  so  mit  Regendämpfen   geschwängert  war,   dass  sich  der  Niederschlag  auf 

dem  Goldblech  nicht  wieder  entfernte. 

18.  Um  3'' p.  m.  ergab  das  Hypsothermometer  99.500°     Bar.  =   746.95"""  14.8714.6°  red. -:r-  745.19"'"' 

-     3"  25"'        •        -  -  99.522°       -      =  747.11'"'"  14.9°/14.5°  red.  =  745.33""" 

19.  Die  Anemometer-Uhr  blieb  um  2''  40  a.  m.  stehen,  wurde  um  9''  20  wieder  in  Gang  gesetzt,  bliel) 
um  9''  30  wieder  stehen  und  wurde  um  10''  45  a.  m.  regulirt. 

22.  Der  Regenmesser,  das  Anemometer,  Hygrometer  und  die  meisten  Thermometer  wurden  eingepackt. 

23.  Der  Fluthmesser  wurde  eingepackt,    nachdem  bis  12''  Mittags  die  letzte  Kurve  abgenommen  war. 

24.  Das    selbstregistrirende  Barometer   wurde    um   12''  Mittags,    nachdem    die   letzte   Kurve  No.    108 
erhalten,  eingepackt. 

Resultate  einer  Arbeit  über  das  Klima  der  Auckland-Inseln. 

Von  Herrn  Dr.   W.  Schur. 

Die  nachfolgenden  Tabellen  über  den  Gang  und  die  monatlichen  Mittelwerthe  der 
m(>teorologischen  EleuuMite,  abgeleitet  aus  den  Beobachtungen  zu  den  Stunden:  Mitternacht,  3%  6",  9" 
Mittag,  3p,  6p,  9p,  nämlich  Druck  der  Luft,  Temperatur  der  Luft,  Dnnstdruck,  Feuchtigkeit  sind  einer 
im  Manuskripte  der  Direktion  der  Seewarte  ül)ergebenen  Abhandlung  entlehnt.  Sofern  die  Mittel- 
werthe flu-  einzelne  Tage  und  die  Monate  daliei  in  Betracht  kommen,  ist  zu  beachten,  dass  diesellien, 
da  sie  nicht  von  zu  den  gleichen  Terminen  beobacliteten  Werthen  abgeleitet  sind,  auch  nicht  voll- 
kommen mit  jenen  der  vorhergegelienen  Tabellen  übereinstimmen  können.  Der  wesentlichste  Werth 
dieser  Tabellen  liegt  in  dem  Versuch,  die  täglichen  Gänge  der  Elemente  fiir  die  Beobachtungs-Periode 
abzuleiten  (Tal).  X).  Wir  geben  dieselben  hier  ohne  weiteren  Kommentar,  dessen  sie  zum  A'erständnisse 
nicht  bedürfen.  Bemerkt  mag  nur  werden,  dass  bei  deren  Ableitung  die  Methode  der  graphischen 
Interpolation  zur  Anwendung  gebracht  worden  ist.  Das  Interesse,  welches  sich  an  diese  Tabellen 
knüpft,  ist  in  erster  Linie  darin  zu  erblicken,  dass  der  Versuch  in  einem  Klima,  welches  solcher 
stürmischen  Witterung  unterliegt,  wie  jenes  der  Auckland-Inseln,  die  täglichen  Gänge  abzuleiten,  in 
mancher  Hinsicht  als  erfolgreicli  zu  bezeichnen  ist.  Es  M'ird  durch  diese  Arlieit  in  gewissem  Sinne 
der  Mangel  stündlicher  Aufzeichnungen  der  Elemente  minder  fühlbar  gemacht.') 

Tabelle  1  enthält  die  täglichen  und  monatlichen  Mittelwerthe  des  Druckes  der  Luft,  der 
Temperatur  der  Luft,  des  Dunstdruckes  und  der  relativen  Feuchtigkeit  für  die  Monate  November 
(vom  15.  bis  30.)  Dezember,  Januar  und  Februar  (1874 — 1875). 

Tabelle  II  und  III  zeigen  die  Reduktionswerthe  auf  das  Tagesmittel  für  den  Luftdruck  und  die 
Stunden:  Mitt.  3-',  6',  9-',  Mittag  3'',  6i',  9i',  zu  welchen  Zeiten  die  Beobachtungen  ausgeführt  worden  sind. 

Tabelle  IV  und  V  geben  die  Reduktionswerthe  auf  das  Tagesmittel  für  die  Temperatur  der 
Luft  und  die  Beobachtungsstunden. 

Tabelle  VI  und  VlI  geben  die  Reduktionswerthe  auf  das  Tagesmittel  für  den  Dunstdruck 
und  die  Beobachtungsstunden. 

Tabelle  Vlll  und  IX  zeigen  die  Reduktionswerthe  auf  das  Tagesmitte]  für  die  Feuchtigkeit 
(h^i-  Luft  und  die  Beobachtungsstunden. 

Tabelle  X  enthält  4  einzelne  Tabellen,  welche  die  durch  gra|ihische  Interpolation  abgeleiteten 
täglichen  Gänge  für  die  einzelnen  Monate  und  die  folgenden  Elemente:  Luftdruck,  Dunstdiuck, 
Temperatur  der  Luft  und  relative  Feuchtigkeit  wiedergeben. 

1)  Siehe:  Die  Vuinisdiii'L'ligiingc  187i  und  ISSu'.  Buridit  über  die  DciitsrlK'ii  B.'iibai  liluugcn  etc.,  burausgegebon  vuii 
A.  Auwers,  Bd.  II.  Seite  'JTJ— 3Ü7. 
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Auckland-Inseln  (Terror  Cove).     Baron.oterhöiipiiborn.itti.Wassorsp.:  3.0  m 

^  '         Tlicriniimt'terhöhi' viiiii  Briden:  1.1  in 


Südliche  Breite:  50°  32' 
Oestli.'lie   Länge  Gr.:    16G°  5' 

I.  TüKliclie  Mittel  der  ineteoroloo-ischen  Elemente. 
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87 

20 

45.7  2) 

n.i  2) 

8.3  1) 

85  1) 

6 

.50.3  1) 

11.7  1) 

7.9 

77 

21 

52.6 

8.4 

6.1 

76 

7 

51.9 

10.3 

7.5 

80 

22 

45.8 

7.9 

7.0 

87 

8 

45.2 

10.0 

7.1 

78 

23 

28.8 

7.5 

6.7 

8G 

9 

52.9  1) 

9.0  1) 

7.2 

84 

24 

40.4  2) 

4.2  ä) 

4.8  1) 

83  >) 

10 

60.4  1) 

11.4  1) 

8.4 

84 

25 

53.3 

7.1 

6.7 

88 

11 

52.2  2) 

10.9  2) 

8.7  1) 

91  1) 

26 

63.1 

8.3 

6.2 

77 

12 

49.8 

12.0 

8.4 

SO 

27 

G5.3  2) 

9.9  2) 

7.6  1) 

83  1) 

13 

53.7 

12.0  1) 

9.1  1) 

88 

28 

65.2 

9.9 

8.3 

91 

14 

52.6 

lO.G 

9.3 

97 

29 

68.5 

11.3 

8.7 

87 

15 

49.8 

11.4 

9.3 

92 

30 

69.8 

13.3 

8.8 

79 

1(1 
17 

4(;.9 
48.1  1) 

10.9 
11.8  1) 

9.4 

7.9 

96 

81 

Mittel 

75.J.94 

8.94 

7.19 

84.06 

18 

51.1 

11.0 

8.2 

84 

19 

20 

53.5 
54.7 

11.4  1) 
10.5 

7.9 
9.1 

78 

95 

Dezember   1 

7GG.4  ■■=) 

11.(1  -J 
10.3 

7.2  2) 

7.6 

7.8 

8.4  2) 

6.8 

7.1 

9.7  2) 

9.G  1) 
10.2  ') 

7.9  2) 

s.i; 

8.7 
G.3  1) 
5.4 
5.8 
7.0  I) 
5.2 
5.2 
8.0  1) 
9.6 
10.2 
7.11) 

S5  >) 

93 

82  1) 

69 

73 

85  >) 

72 

70 

S7>) 

82 

93 

90  1) 

21 
22 

58.9 
54.3 

10.8 
9.3 

6.6 

7.6 

70 
SG 

'.i 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Ö7.0 
.-,7.2  2) 
56.0 
56.6 

55.0  2) 
57.7 
59.8 
55.7  2) 
58.5  1) 
53.3  1) 

55.1  2) 

23 
24 
25 

^? 
28 
29 
30 
31 

41.9  1) 
33.2 
43.7 
47.6 
54.0  2) 
52.3 
51.3 

54.5       , 
58.9  1) 

10.2  1) 

8.9 

6.9 

6.4  1) 

5.8  I) 

G.5 

9.9 
11.4 
11.8  1) 

9.1 
7.0 
5.6 
5.6 
4.9 
5.9 
7.2 
7.6 
8.9 

97 
83 
77 
78 
74 
85 
78 
76 
87 

12 

Mittel 

750.07 

10.07 

7.80 

83.93 

13 

55.2 
55.2 

8.3 

8.8 

7.4 
8.4 

91 
99 

14 

15 

58.4 

8.3 

7.9 

96 

Februar    1 

750.9 

11.2 

9.1 

91 

16 

62.3 

88 

7.9 

93 

■2 

63.6 

10.9 

6.9 

72 

17 

63.7 

9.8 

8.0 

89 

3 

66.9 

11.7 

8.4 

82 

18 

62.4 

10.4 

8.3 

89 

4 

56.8  2) 

12.2  2) 

9.0  1) 

87  1) 

19 

55.7 

11.0 

9.2 

93 

5 

,54.1 

11.4 

7.2 

74 

20 

55.6  2j 

ll.G  2) 

8.2  1) 

81 

6 

52.1 

9.0 

6.5 

75 

21 

46.8 

10.2 

8.9 

95 

7 

56.2 

8.9 

G.8 

79 

22 

55.6 

11.5 

8.7 

87 

8 

58.3  2) 

11.12) 

1         5.9  1) 

GG  1) 

23 

58.3  2) 

11.4  2) 

9.3 

91  1) 

9 

59.4 

10.5 

8.3 

SG 

24 

53.3 

11.8 

8.7 

84 

10 

44.7  2) 

11.2  2) 

9.7  I) 

97  1) 

-25 

48.2 

'■  10.9 

8.5 

88 

11 

57.0 

9.2 

6.0 

7U 

26 

47.6  2) 

9.6  2) 

6.9  1) 

73  1) 

12 

65.0 

10.4 

7.1 

7G 

27 

54.4 

8.6 

6.1 

73 

13 

53.7 

10.2 

8.9 

95 

28 

59.5 

10.3 

8.1 

87 

14 

.55.7 

11.2 

7.9 

SO 

29 

52.5  2) 

10.6  2) 

9.3  1) 

97  1) 

15 

53.9 

11.7 

7.8 

77 

30 

49.9 

11.2 

8.8 

89 

16 

49.0 

10.2 

8.4 

90 

31 

54.1 

10.0 

7.5 

82 

17 

42.0  2) 

7.9  2) 

7.11) 

89  ') 

=_. 

-.-.= — :.  _- 

18 

43.0 

7.5 

5.3 

69 

19 

57.7 

9.2 

5.8 

GG 

Mittel 

75G.04 

9.07 

7.85 

85.74 

20 

,57.3 

9.9  1) 

7.8 

84  1) 

21 

63.7 

8.4 

6.1 

7G 

22 

57.8 

9.0 

7.7 

,ss 

23 

49.7 

10.1 

7.4 

,S(I 

24 

48.6  2) 

7.9  2) 

6.8  1) 

84  1) 

25 

48.1  2) 

8.7  2) 

7.0  1) 

83  ') 

26 

51.6 

7.4 

5.4 

71 

27 

59.1 

6.5  1) 

5.0  1) 

80  1) 

28 

65.4  2) 

9.4  2) 

1         — 

1          — 

Mittel 

755.05 

9.75 

i         7.23 

!         80.26 

1)  bedeutet,    da.*;«    an    dem    betrefl'enden   Tage  eine  Beobachtung    nicht    genau   zur  dritten  Stunde  angestellt   wurden   ist. 

2)  bedeutet,   dass  das  Tages-Mittel   eine   mit   Hülfe  der  Kurve  interpolirte   Ablesung  enthält. 
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II.  und  III.    Reduktion  der  Barometerstände  auf  das  Tagesmittel. 

(Boobac'litimg  zur  Zeit  weniger  Mittel.) 


Tage 


November  1874 


Mittn.  !      3a    (      6a    I      9a    [Mittag  I      3l'    |      Gl' 


9l> 


Dezember  1874 


Mittn.  I 


3a     I       6a 


9a     !  Mittag  |       3P     j       6p     |       91' 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

10 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


mm     I      mm  mm  mm  mm 


0.0 
0.1 
■  1.9 
1.3 
7.4 


-  2.9 

11.0 

2.3 


0.8 
-4.3 

■0.6 
-0.7 
-1.3 


•0.2 
0.6 

■1.6 
1.4 
5.0 


■3.4 
8.1 
1.7 


■1.6 
3.1 

■1.3 
■0.6 

■0.1 


■0.3 
0.7 

■  1.7 
1.4 
1.9 


0.5 
i  0.7 
1—1.7 

I       1-1 
:      0.3 


■3.3 
6.1 
1.1 


■2.1 
■O.G 

-1.2 
•0.5 

0.5 


-0.9 
3.2 
0.5 


■2.0 
0.5 

■1.4 

-0.7 
0.7 


-  0.7 
0.9 
0.1 
0.4 

-1.8 


3.0 


0.6 
0.2 


■0.7 
■0.6 


0.6 
1.8 


0.7 
—  1.8 
-1.0 


02 
1.0 

0.6 
0.5 
0.4 


—  0.5 

—  O.G 
1.6 

—  0.1 

—  4.4 


1.5 

■4.8 

2.4 


0.4 
1.8 

0.8 
0.6 
0.1 


0.2 

—  0.9 
2.2 

—  2.2 

—  4.5 


1.9 
-  1.6 

2.9 
■3.1 
•  4.0 


0.1 
0.8 

■  2.0 

■  1.0 
0.2 
1.2 
3.5 


1.2 


-1.0 
0.4 


■0.6 
0.4 


1.2 
0.1 


3.7 
-9.0 
-1.9 


2.2 

2.1 

1.3 

0.8 

■0.3 


4.5 

12.9 

-0.1 

3.7 
2.6 

1.6 

1.0 

-0.1 


3.1 
■3.4 

3.2 
0.9 

■2.2 
■  2.7 

■0.9 
1.2 


—  0.1 

—  0.1 

—  1.4 

—  1.2 

—  O.G 
1.7 
1.9 


0.7 


■0.5 


-05 
0.8 


0.5 
1.1 


■0.8 
0.5 


-0.7 
1.6 


1.1 

0.9 


1.0 
■0.9 


0.0 

—  0.5 

—  1.0 

—  0.1 

—  0.1 
1.2 
1.2 


0.1 
-0.7 

0.0 
-0.4 

0.4 

0.7 
■0.6 


0.0 
■2.0 


2.3 
■0.1 


1.5 
1.1 


2.4 
1.4 


0.8     -  1.9 
■  0.5         0.5 


1.1 
0.3 

■0.4 
■0.4 

-1.5 
1.2 


1.1 
0.2 


■0.4 
0.7 


■  mm     I     mm 


—  0.9    —  1.7    —  1.4 


0.2 
0.8 


0.1 
0.9 


0.6 
■0.8 


-0.6 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.2 
0.3 
-0.8 


■0.1 
0.7 


0.1 
0.3 


—  0.3 

-  1.5 


1.1 
—  1.3 


■  0.5    —  1.8 
■0.5    —0.3 


0.7 
0.1 
0.5 
0.6 
0.0 
0.9 
—  1.4 


2.2 
1.1 

—  0.2 
0.7 

0.4 
0.7 


■1.7 
1.3 

1.4 
0.3 


0.7 
■0.2 
1.3 
O.G 
•0.2 
1.1 
2.2 


■0.3 


0.7 
■1.4 


1.6 
—  1.7 


—  1.9 
1.5 


1.9    —0.8 
0.6  !      0.2 




0.4 

0.7 

1.1 

—  0.5 

0.1 
1.4 

■2.7 
■0.4 

1.8 
1.1 

2.5 
■  2.3 


0.6 
1.0 
2.1 
1.1 
0.4 
■3.1 
■  1.3 


3.1 

1.8 

-3.8 
-1.0 

2.1 
0.9 

4.2 

2.1 


Mittel 


4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
IG 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


U.74   0.38 


■  O.G 
5.9 
1.2 
3  6 
0.9 

■1.6 

4.7 

0.2 

■4.3 

■2.1 

■4.1 
0.6 
2.7 
0.1 
1.5 

■2.0 
0.5 

■5.0 
5.4 
3.1 
5.3 

2.5 

■2.1 

2.3 

3.1 

0.2 
4.2 

■  1.8 


0.15:— 0.02,— 0.04  ■ 

I      I 

Januar  1875 


■  0.46,—  0.48  —  0.282 


0.30  —  0.07   0.00,   0.03 


0.011—0.25  —  0.23   0.21 


Februar  1875 


—  1.0 

—  0.2 

0.2 

0.5 

3.8 

2.9 

1.4 

—0.9 

1.0 

0.7 

0.3 

—  0.5 

—  3.8 

—  3.9 

—  3.4 

—  0.5 

0.4 

O.l 

0.0 

—  0.3 

—  4.4 

—  4.8 

—  1.9 

0.7 

3.7 

3.2 

1.7 

—  0.4 

—  0.5 

—  O.G 

—  0.7 

—  1.0 

—  2.8 

-0.1 

—  0.5 

—  0.4 

—  1.7 

—  0.3 

0.7 

1.0 

—  2.4 

—  0.3 

0.2 

1.3 

—  0.4 

—  0.3 

—  0.3 

—  0.1 

1.8 

1.3 

0.2 

—  0.3 

—  0.1 

2.2 

0.6 

0.3 

1.3 

1.5 

0.1 

-0.7 

—  1.8 

—  1.0 

—  0.8 

0.1 

1.0 

0.6 

0.3 

0.5 

■^4.6 

—  2.8 

—  0.7 

1.0 

4.7 

4.4 

2.7 

—  0.9 

—  1.8 

0.5 

1.1 

0.9 

3.5 

2.9 

1.6 

—  0.7 

—  0.3 

—  4.0 

—  6.1 

-3.1   ' 

—  1.4 

—  0.8 

0.3 

0.7 

-2.0 

—  1.6 

—  1.4 

0.7   ! 

i      2.2 

2.0 

0.4 

—  1.6 

-0.3 

0.5 

1.2 

1.1   i 

'—  3.1 

0.0 

1.0 

1.2   ' 

—  1.3 

—  1.0 

0.9 

1.0 

0.5 

■3.3 

■0.6 

3.3 

0.1 

2.0 

■2.9 

■0.4 

1.3 

1.0 

1.1 
0.4 

■1.0 
0.3 

■1.3 
1.2 
0.5 
2.1 

-4.7 
1.1 

-2.9 

-0.3 
0.7 
1.6 

-2.5 
0.3 

l.G 


0.4 

-4.8 

■1.5 

4.2 

0.2 

3.7 

■4.2 

0.5 

2.5 

0.8 

1.8 

0.6 
•2.1 
-1.0 
-1.6 

2.2 
-1.3 

3.6 
■6.8 

1.0 
-4.9 

4.2 
1.1 
1.9 

-2.3 
-1.2 

l.G 
0.7 


■0.4 

■4.7 

■0.4 

8.1 

0.2 

G.2 

■  5.5 
2.8 
4.2 
0.3 

2.7 

0.8 
■2.8 

■  1.7 
■0.8 

2.Ü 

■  2.2 
6.3 

-4.8 

0.7 

•  5.0 

G.S 
1.8 
3.2 

-1.3 

-  1.8 
2.1 
0.8 


6.7 

-6.3 

0.6 

-1.2 
-2  1 

1.8 

4.2 

-8.1 

-0.5 

8.3 

-2.0 

0.8 

6.2 

-3.9 
■4.5 

■2.5 

8.2 
0.9 


2.4 
■4.0 


3.1 

-3.9 

0.4 

•0.5 

-1.8 

1.9 

4.0 

5.1 

0.0 

5.2 

-l.G 

-  1.0 
5.6 

-4.2 

-  2.3 

-1.8 

7.2 

-1.5 


-2.1 
-3.1 


■O.G 
1.4 
0.6 

1.3 
1.5 

2.8 

3.9 

■3.7 

0.2 

1.1 

■0.1 

■1.2 

3.6 

■2.8 
0.3 

-1.5 

4.7 

-1.2 


1.2 
•2.5 


—  2.8 

—  4.2 

0.5 

1.9 

0.7 

0.7 

0.9 

1.3 

—  1.2 

—  0.2 

2.1 

0.4 

2.8 

—  0.1 

—  1.7 

2.3 

0.9 

0.9 

—  1.6 

-  3.5 

1.3 

1.2 

—  1.0 

—  0.4 

2.2 

—  1.1 

-1.2 

0.8 

1.4 

1.8 

—  1.2 

1.4 

3.1 

—  0.7 

—  1.2 

—  0.1 

—  0.1 

0.4 

0.0 

1.0 

— 

— 

■3.8 

2.0 

■0.2 

0.5 

1.1 

-2.7 

—  3.2 

4.2 
0.3 

-4.4 
0.9 
0.3 

-3.5 

1.7 
1.7 

1.5 

-5.5 

0.7 


0.8 
2.0 


■0.9 

3.1 

■1.3 

-0.9 

1.8 

-3.1 

■4.6 

5.2 

■0.7 

-3.9 

0.2 

0.8 

■6.1 

2.4 
0.9 

1.9 

■8.3 

1.8 


1.3 
2.G 


3.8 
1.7 

-1.7 

4.0 

•3.3 

6.9 

7.2 

■  1.2 

-1.2 

0.4 

1.4 

■6.9 

7.4 
0.8 

2.5 

■8.7 

2.0 


3.1 
4.0 


Mittel      —0.19-0.37       0.04-0.03-0.01  —  0.03-0.03         0.661—0.08-0.08       0.04       0.20       0.19  — 0.28  ■ 
Zur  Kriliikliiin   ;uil'  das  Tagosiuittel   ist  das  Zeichen  in  obiger  Tabelle  entgegengesetzt  zu   nehmen. 


0.39       0.3G 


Meteorologische  Beobaehtiingeii  auf  den  Auckland-Inseln  (Terror  Cove). 
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IV.  und  V.     Reduktion  der  Thermometerstände  auf  das  Tagesmittel. 


Tage 

November  1874 

Dezember  1874 

Mittn. 

3" 

6a 

9« 

Mittag 

31' 

6p 

9l' 

Mittn. 

3a 

6" 

9a 

Mittag 

3p 

6p 

9p 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

° 

0 

0 

0 

2 

— 

_. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0.1 

—  0.6 

—  0.2 

0.8 

1.2 

1.1 

0.4 

—  2.6 

4 

— 

— 

— 

— 

— 



— 

— 

—  2.8 

—  2.7 

—  0.7 

3.5 

3.8 

1.4 

—  0.5 

—  1.7 

.T 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—  2.7 

—  3.2 

—  0.2 

0.3 

3.4 

2.5 

0.3 

—  0.1 

7 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2.2 

—  2.7 

—  1.6 

3.5 

3.1 

1.7 

1.8 

—  5.0 

8 

— ' 

— • 

— 

— 

— 

— 

— 

—  5.9 

—  5.9 

0.5 

1.4 

3.9 

4.2 

1.3 

0.2 

10 







_ 

__ 

_ 

_ 

_ 

11 

— . 

— 

— 













. 













12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 



— 





]■.', 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—  0.7 

—  0.7 

-0.1 

0.7 

0.9 

—  0.1 

—  0.3 

-0.1 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_._ 

—  0.5 

-0.3 

-0.3 

—  0.1 

0.5 

0.6 

0.1 

—  0.2 

1.1 

—  0.7 

-  0.7 

—  0.7 

1.1 

0.9 

0.1 

0.3 

—  0.7 

0.3 

—  0.1 

—  0.3 

—  0.1 

0.2 

0.2 

0.1 

—  0.1 

u; 

2.2 

—  4.2 

—0.3 

2.1 

4.1 

2.9 

—  1.0 

—  1.1 

—  1.0 

—  1.0 

-0.8 

0.9 

1.1 

1.3 

0.1 

—  0.4 

17 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—  1.6 

—  1.8 

-1.6 

—  0.9 

1.9 

5.2 

0.2 

—  0.8 

18 

—  6.0 

—  7.7 

—  1.5 

4.0 

4.9 

3.8 

1.6 

0.7 

—  1.7 

—  2.0 

—  1.2 

0.8 

2.3 

1.8 

1.1 

—  1.4 

l'J 
20 
21 

—  0.9 

—  0.8 

—  0.5 

0.3 

0.5 

0.7 

0.4 

—  0.1 

—  l.C, 

—  1.1 

—  0.6 

0.2 

2.7 

2.6 

—  0.5 

—  1.8 

-  0.4 

-  0.9 

—  1.0 

1.9 

3.6 

.3.7 

—  0.8 

—  6.1 

—  0.8 

—  0.2 

—  0.2 

1.2 

0.6 

1.2 

0.5 

-  2.0 

22 

-3.8 

-5.0 

2.0 

2.7 

1.4 

1.4 

0.5 

0.7 

—  3.8 

—  5.5 

0.2 

2.4 

3.9 

3.0 

0.5 

—  0.9 

23 

1.0 

0.6 

1.4 

.3.1 

—  0.1 

—  1.1 

-1.4 

—  3.3 

— 

— 

— 



24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2.2 

—  2.0 

1.1 

1.4 

2.6 

0.8 

—  0.5 

—  1.6 

2Ö 

—  2.0 

-1.1 

—0.4 

1.9 

2.1 

1.7 

0.0 

—  2.0 

—  0.9 

—  1.0 

—  0.6 

0.5 

1.5 

1.7 

0.1 

—  1.6 

2Ö 

-4.2 

—  3.0 

-1.3 

2.7 

3.6 

1.3 

1.0 

—  0.5 

— 

— 











27 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—  2.8 

-2.8 

0.5 

0.5 

3.1 

3.3 

0.6 

-2.1 

28 

—  0.5 

—  0.5 

0.2 

0.0 

0.1 

0.4 

0.4 

0.0 

—  3.9 

—  2.3 

—  0.6 

0.8 

2.7 

2.2 

0.5 

0.2 

29 

2.2 

—  2.6 

0.1 

2.0 

3.0 

2.1 

—  0.6 

—  1.5 

— 



— 



.30 

-3.1 

-3.1 

-1.4 

1.5 

4.0 

3.8 

0.8 

—  2.9 

—  (1.4 

—  1.8 

—  0.5 

0.1 

1.3 

3.6 

—  0.1 

—  2.0 

:5l 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—  2.0 

—  2.5 

—  1.0 

2.1 

1.0 

2.4 

0.0 
0.28 

0.0 

Mittel 

—  2.08 

—  2.42 

—  0.28 

2.17 

2.34 

1.73 

11.08 

—  1.40 

—  1.88 

—  2.01 

—  0.41 

1.00 

2.09 

1.99 

—  1.20 

Janua 

r  1875 

Februi 

r   187Ö 

I 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-0.8 

—  0.1 

—  o.(; 

1.4 

1.9 

0.6 

—  0.5 

—  1.8 

2 

0.2 

—  1.9 

—  O.ö 

0.5 

0.6 

0.6 

0.9  , 

—  0.7 

.->  i) 

—  3.7 

— 1.4 

1.0 

1.4 

4.4 

0.6 

—  O.ö 

3 

—  1.7 

—  1.2 

0.9 

3.4 

3.2 

0.4 

—  1.5 

—  3.9 

-  l.ö 

—  1.9 

—  1.2 

l.ö 

2.5 

2.3 

0.3 

—  1.7 

4 

—  0.5 

—  1.1 

—  0.4 

—  0.4 

2.9 

1.9 

-0.1  ' 

—  2.3 

— 

— 







o 

—  3.8 

—  2.6 

—  1.4 

—  0.4 

2.6 

2.2 

2.0 

l.l 

—  O.S 

-  2.3- 

—  2.8 

0.9 

3.3 

2.5 

1.8 

—  2.2 

6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1.2 

—  1.2 

0.3 

3.1 

0.8 

0.2 

—  2.5 

—  1.9 

7 

—  2.4 

-2.7 

—  2.1 

1.3 

3.2 

1.9 

0.5 

0.1 

—  2.7 

—  2.3 

—  0.9 

1.2 

0.5 

2.0 

1.4 

1.0 

S 

0.2 

-1.2 

1.5 

3.7 

3.6 

0.8 

—  4.0 

—  4.2 

— 

— 

— 









9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2.5 

—  3.5 

—  0.(5 

0.6 

1.6 

1.5 

1.4 

1.3 

10 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 











11 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—  2.(i 

—  3.6 

—  0.6 

1.8 

1.9 

2.7 

1.4 

—  1.2 

12 

—  2.7 

—  2.8 

0.4 

3.1 

3.6 

2.5 

—  1.(5 

—  2.1 

—  2..') 

—  3.6 

—  0.3 

2.7 

2.0 

2.3 

1.1 

—  1.4 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—  0.(5 

—  0.4 

0.9 

0.4 

1.3 

2.2 

—  0.1 

-3.5 

14 

—  0.2 

—  1.2 

—  0.2 

0.Ö 

0.5 

0.5 

0.1 

—  0.2 

—  3.4 

—  2.8 

—  1.2 

1.7 

2.8 

3.9 

—  0.1 

—  0.7 

l.T 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—  1.0 

—  0.8 

0.3 

l.s 

1.9 

1.7 

-1.7 

—  2.5 

l(i 
1  7 

0.0 

0.0 

—  0.4 

—  0.5 

0.8 

0.8 

—  0.4 

—  0.(5 

—  1.3 

—  1.1 

0.2 

O.S 

0.9 

1.2 

1.0 

—  1.4 

18 

—  2.0 

—  1.6 

—  0.5 

2.0 

2.2 

2.0 

—  1.2 

—  0.9 

—  1.7 

—  0.4 

—  0.5 

0.3 

2.4 

1.3 

0.4 

—  1.7 

11) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—  3.3 

—  3.7 

—  0.9 

1.2 

0  .> 

2.0 

1.2 

1.2 

20 

—  1.8 

—  1.3 

—  0.4 

0.3 

0.4 

1.2 

1.4 

II.O 



— 







• 



■21 

—  2.6 

—  3.4 

—  0.8 

1.9 

3.6 

3.7 

0.8 

—  3.2 

—  2.0 

—  2..'i 

—  1.2 

2.5 

4.Ö 

1.9 

—  1.4 

•->  .) 

22 

—  2.3 

—  1.7 

—  0.3 

1.2 

1.2 

1.2 

0.5 

(1.1 

—  7.5 

—  3.4 

—  0.3 

2.1 

2.0 

2.(; 

■)  •) 

2.5 

23 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1.0 

0.1 

-  1.6 

2.1 

1.(5 

1.1 

—  l.ö 

—  3.1 

24 

0.0 

—  0.4 

—  1.0 

1.2 

2.6 

1.4 

—  1.3 

—  2.9 

— 

— 

— 









25 

—  3.3 

-3.2 

-  2.1 

2.5 

3.6 

5.5 

0.3 

—  3.4 

— 

— 

— 



— 

— 



. . 

20 
07 

— 

— 

— 

— 

— ■ 

— 

— 

(1.7 

00 

0.0 

0.8 

3.1 

—  1.0 

—  2.1 

—  1.9 

28 

—  4.6 

—  6.3 

—  0.6 

1.1 

3.2 

3.9 

1.8 

l.ö 

_ 

_ 

29 

—  2.3 

—  2.4 

—  0.3 

0.4 

2.0 

1.3 

0.6 

0..i 

— 















30 

—  2.8 

-3.4 

—  2.8 

2.1 

3.7 

4.1 

—  0.1 

—  0.7 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

31 

— 



- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Mittel    —  1.81  —  2.13  —  0.(50        1.33       2.42|      2.00  —  0.07  —  1.22    —  1.76  —  1.9(1  - 
Zio-   lIiTliikliuii   auf  das  TaRi\smitteI   ist  das  Zeiciu-ii   in   oliifiiT  Tabullr 


-0.(50        1.47       2.03        1.S6       0.1,' 
Mit;;ogent;usi'(zt  zu    ru'liUK'it. 
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VI.  und  VII.    Reduktion  des  Diinstdiaickes  auf  das  Tagesmittel. 

(Beobachtung  zur  Zeit  weniger  Mittel.) 


November  187'J 

Dezember  1874 

läge 

Mittn. 

> 

6a 

ga    ;Mittag 

3P 

6p 

9p 

Mittn. 

3a 

6a 

9a 

Mittag 

31' 

6l> 

9p 

1 
2 
3 
4 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0.5 

0.1 

0.3 

0.5 

0.0 

0.7 

—  0.4 

—  1.4 

















-0.3 

0.3 

0.3 

—  0.5 

—  0.2 

0.7 

—  0.1 

—  0.6 

5 

7 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-0.5 ; 

—  0.5 

0.0 

0.0 

0.4 

-0.1 

0.6 

0.2 







_ 

_ 

_ 

1.1 

0.7 

0.7 

0.1 

—  0.6 

—  0.4 

-0.9 

—  0.7 

S 

9 

10 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—  1.0 

—  0.4 

—  0.1 

—  0.2 

0.1 

0.6 

0.6 

0.4 

— 



— 

















— 





— 

11 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-  1 

— 

— 
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— 

— 

— 

12 

— 

— 

— 

— 

— 

— 



— 

— 



— 

— 

— 

— 

— 

13 

— 

— 

— 

— 
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— 

— 

—  0.3 

—  0.6 

-0.4 

—  0.1 

0.0 

0.5 

0.4 

0.5 

14 

— 

— 

— 

— 

— . 

— 

— 

— 

—  0.4 

-0.2 

—  0.1 

0.0 

0.2 

0.3 

0.1 

0.0 

15 

0.2 

—  0.3 

—  0.4 

0.3 

0.2 

0.6 

0.1 

—  0.7 

0.5 

0.1 

0.0 

0.1 

—  0.1 

—  0.2 

—  0.3 

—  0.4 

18 

—  0.7 

—  1.2 

0.2 

1.5 

0.8 

0.6 

—  0.7 

—  O.ö 

—  0.2 

—  0.1 

—  0.1 

0.2 

0.1 

0.1 

—  0.3 

0.1 

17 

— 

— 

— 

— 



— 

. — 

0.0 

—  0.4 

—  0.7 

0.2 

1.1 

0.1 

0.2 

—  0.6 

18 

-1.2 

—  1.7 

0.6 

0.7 

—  0.2 

—  0.1 

0.5 

1.3 

—  0.1 

—  0.3 

—  0.3 

0.0 

0.3 

0.0 

0.4 

—  0.2 

19 

20 
21 

—  0.6 

—  0.3 

—  0.2 

0.0 

0.2 

0.4 

0.2 

0.0 

-1.1   1 

—  0.5 

0.1 

0.5 

1.3 

0.3 

0.2 

—  1.1 

0.5 

0.8 

1.2 

1.0 

0.4 

—  2.1 

—  0.8 

—  1.0 

—  0.3   ' 

0.0 

0.0 

0.8 

0.5 

0.5 

0.0 

—  1.5 

22 

—  1.3 

—  2.0 

0.1 

1.0 

—  0.1 

0.5 

0.6 

1.2 

—  1.2 

—  1.8 

0.3 

0.5 

0.9 

0.9 

0.3 

0.2 

2:^ 

1.3 

0.6 

0.3 

—  0.4 

Ol 

0.0 

-0.2 

—  1.6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

24 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—  1.5 

0.0 

0.5 

0.3 

0.0 

—  0.1 

0.2 

0.3 

25 

—  12 

-0.5 

0.0 

1.2 

0.8 

0.8 

0.0 

—  1.0 

0.0 

0.3 

0.2 

0.4 

0.3 

—  0.3 

—  0.1 

—  0.5 

26 

—  0.7 

—  0.8 

—  0.7 

—  0.3 

—  0.3 

0.4 

0.6 

1.0 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

27 

— 













— 

0.3   1 

—  0.2 

—  0.1 

0.4 

0.5 

—  0.6 

—  0.4 

0.1 

28 

—  0.5 

—  0.5 

—  0.3 

0.2 

0.4 

0.3 

0.4 

0.0 

—  1.7 

—  1.4 

0.5 

0.4         0.7 

0.5 

0.3 

0.8 

29 

—  0.6 

—  0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.7 

0.4 

0.1 

— 

— 

— 

— 

— 

.SO 

—  0.1 

0.0 

0.2 

—  0.3         0.0 

0.1 

0.0 

—  0.2 

0.9 

0.0 

0.8 

0.9         0.5 

—  0.8 

—  1.1 

—  1.5 

31 

— 

— 

— 

—           — 

— 

— 

— 

—  0.3 

—  0.7 

—  0.9 

—  0.2   i      0.0 

0.2 

0.6 

1.4 

Mittel 

—  0.41 

—  0.57 

0.14 

0.41       0.19 
.Tanuar  1875 

0.18 

0.09 

—  0.12 

—  0.28 

—  0.28 

0.05 

0.221      0.30 
Februar  1875 

0.15 

0.02 

—  0.23 

1 



. 











— 

—  0.5 

—  0.1 

0.2 

1.4 

1.7 

0.7 

—  1.1 

—  2.4 

2 

-0.1 

—  1.0 

-0.8 

0.4 

0.5 

0.5 

0.5 

—  0.2 

—  1.0 

—  0.8 

-  0.8 

-0.5 

1.1 

0.3 

0.9 

1.0 

3 

0.0 

—  0.3 

0.7 

0.5 

0.1 

0.7 

0.2 

—  1.7 

0.2 

—  0.3 

0.2 

-0.1 

—  0.1 

0.6 

0.2 

—  0.7 

4 

—  0.3 

0.0 

0.5 

0.7 

—  0.3 

0.1 

—  0.1 

—  0.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5 

—  1.5 

—  2.6 

—  1.1 

0.2 

0.5 

1.7 

1.4 

1.4 

2.1 

0.8 

0.0 

0.1 

—  0.7 

—  0.9 

—  2.1 

1.0 

6 



— 

2.5 

0.1 

—  0.5 

0.0 

—  0.2 

—  0.5 

—  0.4 

—  1.4 

7 

—  1.2 

—  1.0 

—  1.7 

—  0.7 

0.7 

1.6 

1.3 

1.3 

—  1.1 

—  1.5 

—  2.1 

—  0.5 

1.3 

1.8 

1.8 

0.0 

8 

0.8 

—  0.1 

0.1 

—  0.2 

0.6 

0.4 

—  0.8 

—  0.9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

9 















— 

—  2.7 

—  2.1 

-1.1 

—  0.3 

1.1 

1.7 

1.0 

1.5 

10 

















— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

11 













0.9 

0.2 

-0.4 

0.2 

0.0 

—  0.2 

—  0.7 

0.2 

12 

—  0.6 

—  1.0 

0.2 

0.5 

0.5 

0.2 

0.2 

0.3 

—  1.1 

—  0.2 

0.0 

0.0 

0.1 

0.6 

0.7 

0.0 

13 













—  0.8 

—  0.8 

0.1 

0.6 

1.2 

1.7 

-0.5 

—  1.6 

14 

—  0.5 

1.0 

—  0.1 

0.2         0.4 

0.4 

0.2 

0.0 

—  0.9 

—  0.5 

—  0.4 

—  0.2 

0.5 

0.6 

0.4 

0.6 

15 





0.8 

0.8 

0.6 

0.6 

0.3 

—  0.8 

—  1.1 

—  1.0 

1(5 

—  0.1 

0.1 

0.1 

—  0.4  i      0.6 

0.2 

—  0.4 

—  0.5 

—  1.5 

—  1.4 

—  1.0 

—  0.1 

1.5 

1.6 

1.4 

—  0.3 

17 









. „ 









— 

— 

— 

— 

— 

— 

- — 

18 

—  0.7 

—  0.4 

—  0.1 

0.4 

—  0.2 

—  0.1 

0.5 

0.4 

1.3 

0.5 

0.3 

—  0.7 

—  0.5 

—  0.3 

—  0.7 

—  0.1 

19 

— 

— 

„ 

— 

— 

— 

—  0.9 

—  1.4 

—  0.8 

—  0.5 

0.3 

0.7 

1.3 

1.5 

20 

—  1.5 

—  1.1 

—  0.2 

0.4 

0.4 

1.0 

0.8 

i-0.2 

— 

— 

— 

— 

— 

•— 

— 

— 

21 

0.7 

0.7 

0.7 

—  0.4 

0.0 

—  0.4 

—  1.1 

-0.4 

0.1 

0.4 

!- 0.8 

0.2 

—  0.6 

0.5 

—  0.1 

0.1 

22 

—  1.5 

—  1.7 

—  1.5 

0.1 

0.9 

1.4 

1.1 

1.0 

—  2.9 

—  1.4 

—  1.7 

—  0.9 

0.4 

2.0 

2.1 

2.2 

23 

— 

— 

— 

— 

— 



2.3 

1.6 

0.3 

1.2 

0.4 

—  1.5 

—  2.1 

—  2.2 

24 

0.3 

0.0 

-0.2 

1.3 

0.3 

0.4 

—  0.7 

l—  1.1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

25 

0.0 

0.2 

0.4 

0.5 

—  0.1 

—  0.6 

—  0.4 

:— 0.3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

26 
27 

28 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—  0.3 

—  0.1 

—  0.4 

0.0 

—  0.2 

0.6 

06 

0.0 

—  0.6 

1-  1.3 

—  0.9 

—  0.5 

2.6 

0.6 

0.7 

—  0.5 

— 

— 

1     — 

— 

— 

— 

— 

— 

29 

—  1.5 

!—  1.3 

—  1.2 

—  1.0 

—  0.1 

1.0 

1.9 

1.8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

^ 

30 

0.7 

—  0.7 

—  0.3 

-0.8 

0.0 

—  o.;i 

0.7 

0.7 

— 

— 

— 

—     '     — 

— 

— 

— 

31 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

—         — 

— 

— 

— 

Mittel    —0.41  —0.69 —0.30       0.07       0.411      0.49       0.33       0.03—0.15  —  0.33  —  0.44       0.03       0.40       0.48       0.08  —  0.08 

I  <  I  I  I  {  I  i  I  .  I  .  I  I  I  i 
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VIII.  und  IX.    Reduktion  der  Feuchtigkeit  auf  das  Tage.smittel. 
(Beobachtung  zur  Zeit  weniger  Mittel.) 


Tage 

November  1874 

Dezember  1874 

Mittn. 

3»    j      6»    1      9»    1  Mittag  1      3p     |      6p     |      9P 

Mittn.  1      3a    1      6»    1      9''    !  Mittag  |      3P    j      6P    |      9p 

1 
2 

3 
4 

5 
0 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
■-'G 
27 
28 
29 
30 
31 

% 

7 
4 

15 

0 

G 

10 

—  4 

13 

O 

G 
15 

1 

10 

17 

1 

13 
1 
4 

0 
10 

—  3 

0 

16 

"/o 

4 

17 
1 

18 

—  9 

—  4 

3 
6 

—  5 

—  1 

8 

'7o 

—  5 

3 

—12 

—  1 

—  1 

—  4 

—20 



4 

—17 

3 
—11 
—11 

—  3 

—14 

-24 

—  1 

—13 

—  8 
3 

—  2 
—20 

4 
-15 

—  19 

6 

—  9 

—19 

—37 
2 

7 

0 

—  3 

2 

—  5 

17 

—  1 
2 

—  3 
0 

—  6 
5 

7 

0 
0 

3 

8 

"Io 

—  4 
1 

16 
11 

—  4 

—  1 
14 

0 
10 
12 

% 
4 

10 

8 

2G 
15 

0 

. 2 

4 
4 
9 
8 

—  1 

9 

—  4 
4 

20 
1 

11 

S 

7o 
5 

18 

7 

25 
26 

—  4 

—  1 
4 

5 
8 
3 

2 
11 

12 

8 

14 

—  4 

11 

5 

"o 

5 

8 
10 

12 

—  5 

—  5 
1 
2 
4 

1 

5 

2 

1 

G 

—  3 
9 

ü 

—  5 

'7o 
1 

—  19 

—  1 

—  15 
—10 

—  G 
1 
4 

—  3 

7 

—  5 
4 

1 

—  9 

—  5 

1 

—  8 

—  1 

8 

—  12 

% 

—  7 

—  18 

—  11 

—22 

—IG 

—  0 

—  1 

~l 

—  10 

;> 

1 

—  13 

—  12 

—  0 

—  8 

—  8 

_ 

1 

'> 

-'1 
-15 
—12 

6 

—  1 

—  3 

—  7 

—  17 

—  5 

—  11 

—  9 

—  ö 
—12 

—20 

—  ■_'! 

—  1(1 

—  8 
1 

6 

—21 
0 

6 

—  1 

—  4 

—  4 
0 

—  3 
5 

2 

—  1 

5 

—  2 

—  7 
0 

—  12 

6 

% 
0 

1 

3 

13    ' 
3 

6 
1 

—  3 
4 

—  3 
G 
0 

—  3 

7 

13 
2 

12 
7 

—  5 
15 

Mittel 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

10 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

G.l 

—  3 
9 

2 

4 

—  1 
6- 

7 

—  3 
0 
4 

—  4 
23 

—  5 

2 
18 

15 

—  5 
24 

0.3 

0 

2 

6 

—18 

3 

4 

O 

1 

4 

—  3 

24 

—10 

2 
20 

13 

2 

10 

3.1 

3 
0 
7 

—  4 

-1 

—  7 

—  1 
0 
4 

1 

1 

9 

—15 

3 
16 

—13 

—10 

2 

-6.0 
Janua 

0 

—15 

10 

6 

-16 

—19 

—  12 

—  1 

0 

—  7 

3 
—13 

6 

—  8 

9 
—12 

—17 

—  9.3 

r  1875 

—  17 

—18 

—  8 

—  9 
~!1 

—14 
1 
2 

—13 

— 
2 

—  IG 

4 

—  11 

—  19 

10 
-10 
—17 

—  6.4 

1 
4 

—  10 

7 

6 

—  1 

—11 
1 

2 

— U 

4 

—  19 

9 

—  3 
—30 

—16 
5 

—  20 

0.5 

2 

10 

5 

12 
12 

10 
1 

—  1 
12 

0 

—  15 
10 

—  3 

—  8 

—  4 

18 
7 

1 

3 

5 

10 

14 
12 

14 
1 

—  1 
10 

—  1 
9 

11 

2 
13 

—  18 
18 
10 

6.8 

0 

—  1 
11 

23 
22 

'i 

—  7 

24 

—  1 

—  4 
9 

13 

—  9 

27 

4 

11 

7 
19 

—  8 

8.0 

1 
8 

7 

19 

8 

—  7 

—  3 

15 
17 
~  0 
11 
12 

—  9 

8 

—  1 

18 

5 

17 

_   2 

2.5 

G 
9 

12 

—  0 
—20 

—  7 

—  4 
0 

—  4 
2 

3 
—12 

5 

—  6 

-"o 

—IG 
13 

—  6 

—  3.3 

Fcbrua 

0 
-10 

—  8 

—  5 
—13 

—  10 

—  5 

—  13 

5 
—11 

—  4 

—  5 

—11 

—  9 

—12 
—19 

1 

—  5 

—  7.8 

r  1875 
0 
3 

—  14 

—22 

—  6 
13 



3 

—  9 

—  8 
5 

—  10 

—  7 

10 



—17 

—  G 

—26 

—  5 

—  4 

—16 

—  8.0 

4 
-10 

—  G 

—20 

—  G 
10 

9 

—14 

—  G 
4 

-14 

—10 

9 

—10 

—  5 
7 

—21 

13 

—  1.8 

—  8 
5 

—  1 

—29 

9 
14 

3 

—14 
1 

—  4 
4 

—  4 
9 

—  U 

8 

4 

11 
—16 

18 

4.0 

—15 

11 

2 

21 

—  7 

—  5 

9 

7 
6 
3 
10 
2 
6 

0 
11 

12 
9 

—  10 

9 

Mitl.'l 

4.9 

3.2 

—  0.7 

—  5.1 

—  7.9 

—  4.8 

3.4 

6.3 

7.4 

6.2 

—  2.1 

—   7.1 

—  5.8 

—  4.2 

-  0.1 

4.G 

Zur  Reduktion  auf  das  Tagesmittel  ist  das  Zeichen  in 
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Forschungsreise  S.  M.  S.  „Gazelle".     V.  Tlieil:  Meteorologie. 


X.    Täüliclier  Gans 


(graphisch  interpolirt),  bezogen  auf  das  Mittel  aus  8  Beobachtungen  des  Tages. 

(Mittel  für  die  Stunde  weniger  Mittel  für  den  Tag.) 


Stunden 

Monate 

Mittel 

Monate 

Mittel 

November 

Dezember 

Januar 

Februar 

November 

Dezember 

Januar 

Februar 

1874 

1874 

1875 

1875 

1874 

1874 

1875 

1875 

juftdruck. 

E 

u  n  s  t  d  r  u  c,  t 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

nun 

mm 

mm 

mm 

mm 

Mitteln. 

+  0.7 

+  0.3 

-  0.2 

—  0.1 

+  0.1.5 

—  (1.4 

—  0.3 

—  0.4 

—  0.2 

—  0.33 

1 

+  0.6 

+  0.2 

—  0.3 

—  0.2 

+  0.08 

-  0.5 

—  0.3 

—  0.5 

—  0.3 

-  0.40 

2 

+  0.5 

0.0 

—  0.4 

—  0.1 

0.00 

—  0.5 

—  0.3 

-0.6 

—  0.3 

—  0.43 

3 

+  0.4 

—  0.1 

-0.4 

—  0.1 

—  0.05 

—  0.6 

—  0.3 

—  0.7 

—  0.4 

—  0.50 

4 

+  0.;; 

—  0.1 

—  0.2 

-0.1 

—  0.03 

—  0.5 

—  0.2 

—  0.6 

—  0.4 

-  0.43 

5 

+  0.-2 

—  0.1 

—  0.1 

0.0 

0.00 

—  0.2 

—  0.1 

—  0.5 

—  0.5 

—  0.33 

C 

+  0.1 

—  0.1 

0.0 

0.0 

0.00 

+  0.1 

0.0 

—  0.4 

—  0.5 

—  0.20 

7 

0.0 

0.0 

+  0.1 

+  0.1 

+  0.05 

+  0.2 

+  0.2 

—  0.3 

—  0.4 

—  0.08 

S 

0.0 

+  0.1 

+  0.1 

+  0.2 

+  0.10 

+  0.3 

+  0.2 

—  0.1 

-0.1 

+  0.08 

S) 

0.0 

+  0.1 

+  0.1 

+  0.2 

+  0.10 

+  0.3 

+  0.2 

+  0.1 

+  0.1 

+  0.18 

10 

0.0 

+  0.1 

+  0.1 

+  0.2 

+  0.10 

+  0.4 

+  0.2 

+  0.2 

+  0.2 

+  0.25 

11 

0.0 

+  0.1 

0.0 

+  0.2 

+  0.08 

+  0.4 

+  0.2 

+  0.3 

+  0.3 

+  0.30 

Mittag 

—  0.1 

0.0 

0.0 

+  0.2 

+  0.03 

+  0.3 

+  0.2 

+  0.4 

+  0.4 

+  0.33 

1 

—  0.2 

—  0.1 

—  0.1 

+  0.1 

—  0.08 

+  0.3 

+  0.2 

+  0.4 

+  0.4 

+  0.33 

2 

—  0.3 

—  0.2 

—  0.1 

—  0.1 

—  0.18 

+  0.2 

+  0.2 

+  0.4 

+  0.5 

+  0.33 

;; 

—  0.4 

—  0.3 

—  0.1 

—  0.3 

—  0.28 

+  0.2 

+  0.2 

+  0.5 

+  0.4 

+  0.33 

4 

—  0..5 

—  0.3 

—  0.1 

—  0.4 

—  0.33 

+  0.2 

+  0.1 

+  0.4 

+  0.4 

+  0.28 

5 

-0.5 

—  0.3 

—  0.1 

—  0.4 

—  0.33 

+  0.1 

+  0.1 

+  0.4 

+  0.3 

+  0.23 

fi 

—  0.5 

—  0.2 

0.0 

—  0.4 

—  0.28 

0.0 

0.0 

+  0.3 

+  0.2 

+  0.13 

7 

—  0.5 

—  0.1 

+  0.1 

—  0.2 

—  0.18 

0.0 

—  0.1 

+  0.3 

+  0.1 

+  0.08 

8 

—  0.4 

+  0.1 

+  0.4 

+  0.2 

+  0.08 

—  0.1 

—  0.1 

+  0.2 

+  0.1 

+  0.03 

;i 

—  0.3 

+  0.2 

+  0.7 

+  0.3 

+  0.23 

—  0.2 

—  0.2 

+  0.1 

0.0 

—  0.08 

10 

—  0.0 

+  0.3 

+  0.Ü 

+  0.3 

+  0.30 

—  0.2 

—  0.2 

—  0.1 

—  0.1 

—  0.15 

11 

+  0.(j 

+  0.3 

+  0.3 

0.0 

+  0.30 

—  0.3 

—  0.3 

—  0.3 

—  0.2 

—  0.28 

Mittern. 

+  0.7 

+  0.3 

—  0.2 

—  0.1 

+  0.15 

—  0.4 

—  0.3 

—  0.4 

-0.2 

—  0.33 

T  0  ni  p 

i?ratur  der 

Luft. 

Relati 

VC  Feucht 

igkeit. 

o 

o 

o 

o 

o 

O/o 

ö/o 

o/o 

0/0 

0/0 

Mittern. 

—  2.1 

—  1.8 

—  18 

—  1.8 

—  1.9 

+  7 

+  7 

+  5 

+  7 

+  6.50 

1 

—  2.3 

—  2.1 

—  2.0 

—  1.9 

—  2.1 

+  7 

+  7 

+  5 

+  7 

+  6.50 

2 

—  2.4 

—  2.1 

—  2.2 

—  2.0 

—  2.2 

+  6 

+  8 

+  4 

+  7 

+  6.75 

o 

—  2.4 

—  1.9 

—  2.2 

-2.0 

—  2.1 

+  6 

+  8 

+  3 

+  6 

+  5.75 

4 

-  2.2 

—  1.7 

—  1.9 

-1.7 

—  1.9 

+  5 

+  7 

+  2 

+  5 

+  4.75 

5 

—  1.3 

—  1.1 

—  1.4 

—  1.3 

—  1.3 

+  4 

+  5 

+  1 

+  2 

+  3.00 

<i 

—  0.3 

—  0.5 

—  0.7 

—  0.7 

—  0.6 

+  3 

+  3 

—  1 

—  2 

+  0.75 

7 

+  0.8 

+  0.1 

+  0.1 

+  0.2 

+  0.3 

+  1 

+  1 

—  2 

—  4 

—  1.00 

S 

+  1.7 

+  0.5 

+  0.7 

+  0.8 

+  0.9 

2 

—  1 

—  3 

—  5 

—  2.75 

11 

+  2.2 

+  1.0 

+  1.3 

+  1.4 

+  1.5 

—  6 

—  3 

—  5 

—  6 

—  5.00 

10 

+  2.3 

+  1.5 

+  1.8 

+  1.8 

+  1.9 

—  8 

—  5 

—  7 

—  6 

—  G.50 

11 

+  2.4 

+  1.8 

+  2.2 

+  1.9 

+  2.1 

—  9 

—  7 

—  8 

—  6 

—  7.50 

Mittag 

+  2.4 

+  2.1 

+  2.4 

+  2.0 

+  2.2 

—  9 

—  8 

—  8 

—  6 

—  7.75 

1 

+  2.3 

+  2.2 

+  2.4 

+  2.1 

+  2.3 

—  9 

—  8 

-8 

—  6 

—  7.75 

2 

+  2.1 

+  2.2 

+  2.3 

+  2.0 

+  2.2 

—  8 

-  8 

-7 

—  5 

—  7.00 

:j 

+  1.8 

+  2.0 

+  2.0 

+  1.8 

+  1.9 

—  6 

—  8 

—  7 

—  4 

—  6.25 

4 

+  1.3 

+  1.5 

+  1.4 

+  1.4 

+  1.4 

—  4 

—  7 

—  2 

-    3 

—  4.00 

.') 

+  0.7 

+  0.9 

+  0.6 

+  0.8 

+  0.8 

2 

. —  5 

+  1 

-2 

--2.00 

i; 

+  0.2 

+  0.3 

0.0 

+  0.2 

+  0.2 

+  1 

2 

+  3 

0 

+  0.50 

7 

—  0.5 

—  0.3 

—  0.6 

—  0.4 

—  0.5 

+  2 

0 

+  4 

+  2 

+  2.00 

8 

—  0.9 

—  0.7 

-1.0 

—  0.8 

—  0.9 

+  4 

+  2 

+  5 

+  3 

+  3.50 

9 

—  1.3 

—  1.2 

—  1.2 

—  1.2 

—  1.2 

+  5 

+  4 

+  6 

+  5 

+  5.00 

10 

—  1.7 

—  1 .5 

—  1.5 

—  1.4 

—  1.5 

+  6 

+  5 

+  6 

+  6 

+  5.75 

11 

—  1.9 

—  1.7 

—  1.7 

-1.7 

—  1.7 

+  6 

+  6 

+  6 

+  7 

+  6.25 

Mittt'rn. 

—  2.1 

—  1.8 

—  1.8- 

—  1.8 

—  1.9 

+  7 

+  7 

+  5 

+  7 

+  6.50 

<M«liiii'kt  in  iliT  KBni^'licIuMi  llr.fliiii-li(lriukerpi  Vdii  E.  S.  Mittler  &  .Sohn,  Üorlin  SW,  Kudistr.  GS -70. 
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